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FRBPACB 


KPFBCTIVB  1  JULY  1988,  THE  SURFACE  OBSBRVATIOR  CLIMATIC  SUMMARIES  (SOCS) 

REPLACED  TWO  OTHER  U8AFETAC  PRODUCTS  OF  LORO  STAMDIIIO:  THE  RUSSMO  (REVISED 
URIFORM  SUNtART  OF  SURFACE  HEATHER  OBSERVATIORS)  AMD  LISOCS  (LIMITBD  SURFACE 
OBSERVAIIOH  CLIMATIC  SUMUIRY).  RUSSHDS  ARD  LISOCS  ROM  IR  BXISTBHCB  HILL  CGH- 
TIHUB  TO  BE  USED  URTO.  THEY  ARB  EVERTUALLY  RBPLACSD  BY  SOCS. 

THIS  PRODUCT  HAS  BEER  ISSUED  IR  OTHER  FORMS  URDER  KVERAL  OTHER  RAMES.  IT 
HAS  IRTROOUCBD  IR  THE  EARLY  1940 'S  AS  THE  'SFCSUM,*  OR  'SURFACE  SUIMARY.*  THE 
ORIGIRAL  'USSWO,*  OR  'URIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  HEATHER  OBSERVATIORS,'  DEBUTED 
IR  1946.  THE  USSWO  GRADUALLY  EVOLVED  IRTO  THE  'RUSSHO'  AMD  THE  'LISOCS.'  XT 
FIRALLY  BECAME  THE  REH  'SURFACE  OBSERVATIOR  CLIMATIC  StBBIARlBS'  OR  'SOCS'  IR 
JULY  1988. 

XBE  SOCS  (LIKE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  BY  USAFETAC'S  OPERATIRG  LOCATIOR 
A  AT  ASHEVILLE,  RC  28801-2723.  HERE,  CLIMATOLOGISTS  USE  STATE-OF-THE-ABT  COM¬ 
PUTER  TRCHROLOGY  TO  SUMMARIZE  HEATHER  ORSERVATIORS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAH,  AMD  FORBIGR  REPORTIRG  STATIORS.  SUMURIES  ARB  PREPARED  PROM  DATA 
1BAT  HAS  BEER  OOLLBC1SD,  QUALITY-COHISaLLED,  ARD  STORED  IR  OL-A'S  WORLDHIDE  SUR¬ 
FACE  HEATHER  OBSERVATIOR  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIORS  OF  THIS  PRODUCT  ORLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
EIGHT  (A-H).  THE  ADDITTOHS  ARE  THE  CROSSHIRD  ARD  BEATIRG-COOLIMO  DEGREE  DAY  SUMtARIES. 
PRECBDIRG  EACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSIOR  OP  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTIOH 
OP  THE  OXtA.  ARD  AM  BXPLARATKRf  OF  BOH  THE  DATA  IS  PBESEMTED. 
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sisnoil  PERIOD  OF  RECORD. 

K>URI.T  DMR:  OCT  81  -  SEP  91  (AUniRTS). 

SUMURT  GF  DMT  ONER:  OCT  50  -  AUO  60.  JUL  70  -  DEC  70,  JAR  73  -  SEP  91  (FULL  TIME). 

SUMIART  OF  DAY  DATA:  SEP  60  -  JUR  70  (PART  TIME) . 

HOURS  SUtMARIZED:  0000  LST  IBROOQH  2300  LST. 

DATA  SOURCES.  THESE  SUMUWIBS  ARE  OOMPILBD  FROM  'HOURLY  CBSBRVATIORS’  ARD/ 

OR  SUMMARY  OF  DAT  DATA,*  DEPERDIRO  OH  IBE  PHEHOMBRA  CR  OCCURRERCE  BBIRO 
SUIMARI2BD.  THE  TMD  SOURCES  ARE  DEFIRED  IR  'TERMS  EXPLAIRBD.' 

TERMS  EEPLAIHED: 

BIVARIATE  DISTRlBUnOR:  A  BIVARIATE  DISHOBUTIOR  GIVES  THE  JOIRT  DIS- 
TRIBUnORS  OF  TW>  RELATED  VARIAKAS.  AR  EXAMPLE  IS  TBS  BIVARIATE  DIS- 
TRIBUTIOH  OF  CBILIHG  AMD  VISIBILITIBS  IR  PART  0.  BACH  ROW  AMD  BACH  COL- 
UMI  OP  A  BIVARIATE  DISTRIBUTIOR  IS  A  FRB(2UERCY  DI8TRIBUTI0R.  JOIRT  FRBQ- 
UERCIBS  ARB  FOUHD  AT  THE  ROMF-OOLUMt  IRTBR8BCTI0HS. 

HOURLY  OBSERVAnonS:  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSBRVATIOMS  OH  AHS 
FCMB  10/lOA  (OR  BQUIVALBHT)  AT  SCHEDULED  HOURLY  IRTEHVALS. 

SUWIARY  OF  DAY  (SOD)  DKCA:  DATA  COMPILED  FRCM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIOHAL 
SOURCES,  IHCLUDIRa  HOURLY  OBSERVATIOHS,  SPECIAL  OBSERVATIOHS,  REMARKS,  ARD 
ACTUAL  'SUMMARY  OF  DAY'  DATA  RECORDED  IR  COLUMIS  44-73  OF  AMS  FORMS  lO/lOA 
(OR  B(2UIVALBRT)  FOR  ARY  GIVER  DAY.  ROTE:  EXTREMES  OCCURRIRG  DURIHG  ROH- 
CHnOnnORAL  hours  AHD/OR  days  are  rot  reflected  IR  THESE  SUMURIES. 

ICAR:  THE  SUM  OF  ALL  THE  VALUES  DIVIDBD  BY  THE  RUHBER  OF  VALUES. 

MBASURABU  AMOURT:  ART  FRBCIPITATIOR  OR  SHOWFALL  AMOURT  GREATER  THAR  A 
TRACE. 

MBDIAR:  THE  MIDDLE  VALUE  NHER  THE  VALUES  ARB  IR  ASCERDIRG  ORDER.  IF  IBB 
HUMBER  OF  VALUES  IS  EVER,  THE  MBDIAR  IS  BALFHAY  BBTHBEM  THE  TMD  MIDDLE 
VALUES. 

PERCBRT  OCCURRERCE  FRB(2UBHCY  (FOF)l  IR  STATISTICS,  FRBQUBRCY  IS  THE  HUM¬ 
BER  OF  Tims  A  GIVER  COURT  OR  EVERT  OCCURS.  IR  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PERCBRT  OCCURRERCE  FRECfUBRCI  (FOF),  NBERB  THE  FRBQUEHCT  (HUMBER  OF 
OCCURRERCBS)  IS  GIVER  AS  A  PERCERT  OF  ALL  P06SIBLB  OCCURRERCES  IR  THE 
SAMPLE  (PERIOD  SUMtARIEBD).  FOR  EXAMPLE,  IF  SROR  FELL  OH  5  OUT  OF  100  DATS 
WE  COULD  EXPRESS  THE  'PERCBRT  OCCURRERCE  FREQUERCY'  OP  SROR  AS  5  PERCBRT 
OVER  THE  100-DAT  PERIOD.  MAT  BE  USED  IHTBRCHAROEABLT  RITB  'PERCBRT  FRB(]UBRCT 
OF  OCCURRERCE.' 

PERIOD  OP  RECORD:  THE  SIZE  OF  THE  OBSERVATIOHAL  DATA  SAMPLE,  IR  YEARS. 
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PRECIPITKnaRi 

BQUIVMKIIT. 


A  TSRM  TBKI  MCLUISS  BCnB  UQUID  PBBCIPITKTIOII  AMD  WATER 


SXAHDARD  OBVIATIOR:  A  NBASURB  OF  OISFBRSIOR  CH  THE  VARIABILITY  OF  THB 
gUARTITr  OCRCBRRBD  ABOUT  IIS  ARITBMETIC  HBAR.  TBE  LAROBR  IBB  STAHDARD 
OBVIATIOR,  THB  6RBATBR  THB  VARIABIUTT. 


TDtB  OOHVBMTIOHS:  ALL  TIMES  IH  THB  SOCS  ARB  EXPRESSED  IR  LOCAL  STAHDARD  TIME 

(LST).  USBRS  SHOULD  MAKE  ADJUSINBRIS  FDR  DAYLIGHT  SAVIRO  TIMES  IR  THEIR  AREAS. 
IR  SOtflkRIBS  THAT  SHOW  DIURHAL  VARIATIORS,  TBE  DATA  IS  SUMARIZBD  USIRG  IBE 
FOLLaWIRO  STARDARO  3-BOUR  PERIODS  (ALL  LST)i 


0000-0200 

0300-0500 

0600-0800 

0900-1100 


1200-1400 

1500-1700 

1800-2000 

2100-2300 


ROTE  1.  DURIRO  PART  TIME  PERIODS,  THE  FIRST  ARO  LAST  3-HODR  PERIODS  MAY  HAVE 
SIORIFICART  SHORTFALLS  IH  OBSERVATIOH  COURTS. 


ABBREVIATIORS  USED: 


AMT 

AMOURT 

LT 

LESS  TBMI 

ARR 

ARRUAL 

M 

METER 

BARD 

BAROMETER 

MB 

MILLIBAR 

C 

CBRTIGRADB  (CELSIUS) 

MPS 

meters  per  SECCHD 

DBG 

degree 

MSL 

MEAR  SEA  LEVEL 

DB 

DRY  RILB  TEMPERATURE 

MBAS 

measurable 

OP 

DEW  FOIRT  TEMPERATURE 

RO. 

HUMBIsR 

BB 

EQUAL 

DBS 

OBSERVATIOH 

F 

FAHRBRBBIT 

0B8T 

OBSTRUCTIOR 

FREQ 

FRBEEIRO 

PDF 

pbrcbht  occurrbhcb  FRBQUEHCY 

FT 

FEET 

PRECIP 

PRECIPITATIOH 

OB 

GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 

SD 

STAHDARD  DBVIATIOH 

CMT 

GRBEHMICB  MEAR  TIME 

SOD 

SUMMARY  OF  DAY 

or 

GREATER  THAR 

TEMP 

TBMPERKCURB 

BO 

IRCBE8  OF  MERCURY 

T8TM 

TBUHOBRSTORM 

BT 

BBIOBT 

VSBY 

VISIBILITY 

ras 

RHOTS 

VSR 

VISIOR 

LB 

USS  THAR  OR  EQUAL  TO 

MB 

WET  BULB  TBIPERATURE 

LBT 

LOCAL  STAROARD  TIME 

WBAR 

AMS  FORM  lO/lOA 

UTC 

*OOORDIRATED  URIVERSAL  TIME 

SOMtARY  DBSCRIPTIOMi  A  BRIEF  DBSCRIFTIOR  OF  THE  DATA  FRBCBDBS  EACH  PART  IR  THE  SOCS. 
•  UTC  REPLACED  CKF  OR  1  AUGUST  1988 


ROIBt  OL-A/USAFETAC  DERIVES  STATtOR  LKTITUDB/LORGITUDE  OOORDIRATBS  ARD  AIRFIELD  BLEVATIQR 
DA3A  FROM  THE  JWS  MASTER  S1ATI0R  CATALOG.  THIS  IRFIffiMATIOR  IS  PRBSBRTBD  OR  THE  AMS  CLIMATIC 
BRIEF  FDR  EACH  STATIOR.  THE  STATIOR  DKTA  MAT  DIFFER  FROM  IRFORMATIOR  OORTAIHEO  IH  THE 
SOCS  SnTIQR  BISTraa  (data  supplied  by  AMS  URITB).  THE  STATIOR  DATA  MAY  ALSO  VARY  FROM  DATA 
PRESBTIED  n  DOO  FLIGHT  IRFORMATIOR  PUBLICATIORS  (FLIP). 
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snunai  no. 

OH  SUMIMtl 
722576 


SIKTIOH  LOCKnCH  MID  HISTOUHEinKTIOII  BISTORIT 


Lex:  j 


OBOGIUPHICU  lOOVnCH  C  HMIB 


Typo 

I 

station  I  Froa 


LKTITUDB  LOROITUDB 


Gray  AFB,  Ftort  Hood,  TX 
Gray  KFB,  Kllloen,  TX 


Fort  Bood/Gray  AAF 

San 

Ft  Hood/Robert  Gray  MIF,TX 


SO  i^r  S3  R  31  04  W  097  49 

53  Mar  55  San  San 

55  Sep  60  San  San 

Oct  60  Mar  61  San  San 

Rov  64  Jim  70  San  W  097  50 

Jul  70  Rng  80  San  San 

Sep  80  Jan  88  San  San 


Habr  Date  of 

of  ChanGO  - 

Loc 


SUBFACB  WIHD  BQUIFMBRT  IRFCRIMRnOR  | 

- REMARKS,  ADDinOHAL  EgUIP- 

LOCAXIOH  I  TIER  OF  I  TYPE  OF  I  BT  ABOVE  I  HERT,  OR  REASON  FOR  CHARGE 

I  TRARSKITTER  RECORDER  GROUND 


Aog  57 
Rov  64 
Jan  71 
Dec  78 
Jan  88 


Atop  control  tower 

1500’  E  of  wea  station 
500'  B  of  ctrln 
450'B,1700’8  of  R  end  of  rwy 


Selsyn 

San 

AR/GNQ-11 


R/A 

ML-183A 

Ban 

RO-2 

RO-362 


96  ft 
120  ft 
R/A 
10  ft 


S:  Si  g;  S: 


pppppppp 
ppppppppp 
FP  PP 

PP  PP 

PPPPPPPPP 
PPPPPPPP 


AUAM 
AAMAAM 
M  M 

M  M 

JIA  M 

AAMMUUUIA 
AMMMAU 
M  AA 

AA  AA 

AA  AA 


ARRRRmR 
RRRRRRRRR 
PR  PR 

PR  PR 

RRRRRRRRR 
PRRRRRRR 
PR  RR 
PR  RR 
RR  RR 

RR  RR 


TiTmTPl'J 

TTTTTTTTTI 

TT 

ra 

TP 

TP 

TO 

TO 

IT 

IT 


AAAAAA 

AAAAAAAA 

AA 

AA 

AA 

AAAAAAM 

AAAAAAM 

AA 

AA 

AA 


A  -  1  -  1 
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PART  A 


AIMOSPHERIC  PHBBUMBIIA  SUMHARIBS 

ms  PART  SUMHARIZBS  SPECIFIED  A3MDSPHESIC  PHBRCHEEA  IE  CATEGCHUES  AS  FOLLOHS: 

THUHDERSTOms:  ALL  HEPOCTIP  OCCURREECES  OF  IBUEDERSTOBMS,  TORRADOES,  ADD  HATBRSFOUTS. 

LIQUID  PRECIPrranOE:  RAIE  OR  DRIZZLE  RALLIES  TO  TEE  OROUED  BUT  EOT  FREEZIRC. 

FREEZIES  PRECIPITATIOEt  FREEZIEO  RAIE  OR  FREBZIEO  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEE  PRECIPiranOE:  SEOH,  SEOE  PELLETS,  SLEET,  SEOM  ORAIES,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS,  n  JAEUART  1968,  SEQW  PELLETS  BECAtS  KRONE  AS  SMALL  HAIL. 

HAIL:  ALL  OCCURREECES  OF  BAIL. 

ALL  PRECIPITKriOR:  lECLUDES  ALL  OBSERVATIOES  REFORTIRO  PRECIPITATIOR.  BECAUSE 
MORE  THAR  ORB  TIPB  OF  PRECIPITKriOR  MAT  BE  IRCLUDBD  IE  THE  SAME  OBSERVATIOE, 

THE  SUM  OP  PERCEETAGES  IE  THE  lEDIVIDUAL  CATEOCEIIES  MAT  EXCEED  THE  PBRCEETAGES 
IE  THIS  CAXEGORT. 

FOG:  nCLUDBS  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  FOG,  AED  GROUND  FOG. 

SMOKE  ARD/OR  HAZE:  SMOKE,  HAZE,  OR  OaMBIRATIOES  OF  THE  TWO. 

BLOEIEa  SROE:  ALL  REPORTS  OF  BLCHIEG  SECN,  lECLUDIEG  DRIFTIEG  SEON,  WHEN  REPORTED. 

DUST  AED/OR  SARD:  DUST,  SARD,  BLONIHa  DUST,  BLOWIEG  SARD,  OR  COMBIRATIOES  OF  THESE. 

BLOEIEG  sprat:  THE  *ALL  OBSTRUCTIOHS  TO  VISICm*  CATEGORT  ACCOUNTS  FOR  BLOWING 
SPRAT,  IF  AED  AS  REPORTED. 

ALL  OBSTRUCTIOES  TO  VISIOR:  THIS  CATEGORT  lECUJDBS  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISIOR.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  THAN  ONE  OBSTRUCTION  TO  VISION  MAT  BE 
REFOBa'BD  IE  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUM  OF  THE  PERCENTAGES  IE  THE  lEDIVIDUAL 
CATBGORIES  HAT  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CATEGORT. 


SPECIFIED  phenomena— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCT. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCEET  OCCURRENCE  FREQUENCT  (FOF)  FOR  THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
SHONE.  THE  DATA  NAS  TAKER  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  CULT,  AND  IS  SUMARIZED  AS 
FDLLONS: 

-  BY  BIGHT  3-flOU'.  .STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  TEARS  COMBINED). 

-  BT  MORTH  (ALL  YEARS  AED  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BT  TEAR  (ALL  TEARS  AED  ALL  HOURS  COMBINED). 
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aPECIFIBD  I’HBRONBRA~PSRCEI)T  OCCURRBHCB  FREQUERCy  (POF). 

THIS  IKBLB  IS  THB  ORLY  ORB  IR  PART  A  THAT  IS  PROOUCBD  FROH  SUHtARY  OF  DAY 
DATA.  DATA  IS  SUMttRIZBD  HOtTIHLY  AHH  ARRUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBIHED. 

TBURDBRSTORMS— PERCEHT  OCCURRERCE  FREQUENCY. 

THIS  TABLE  QIVBS  THE  PERCENT  OCCURRERCE  FREQUENCY  OF  THUNDERSTORMS  REPORTED  OH 
THE  HOURLY  OBSERVATIOH.  DATA  IS  SIMIARIZBD  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  IR  THIS  PART. 

SPECIFIED  PHERCMEHA  VS  WIRD  DIRECTIOM— PERCEHT  OCCURRERCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  IRCLUDB  SUMMARY  OF  MOUTH  FOR  ALL  HOURS  AHD  YEARS  COMBIHED.  WIRD 
DIRECnOH  CAXEOORIES  ARB  AS  SPECIFIED  BY  THB  LOCAL  WEATHER  STATION. 


IDIB  l:  RSPORTIHa  PRACTICES  HAVE  CHAROED  WITH  TIME.  METAR  AND  SYNOPTIC  REPORTIR6  STATIONS 
RECORD  (ON  AWS  FORMS  lO/lOA)  AHD  TRANSMIT  LONOLINS  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHEROMENA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  METAR  STATIORS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IR 
JANUARY  1968,  BUT  SYNOPTIC  STATICNtS  ALWAYS  DID  IT  THAT  HAY.  IR  JANUARY  1970,  METAR 
STATIONS  STARTED  RBOORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CONTINUED  TO  TRANSMIT  (MLY  THE  HIGHEST  ORDER.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  IRCLUDED  RAIN,  FOG  AND  HAZE,  ONLY  IBB  RAIN  WAS  TRANSMUTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURBS,  THB  USAFBTAC  DATABASE  WOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AR  OBSTRUCTIOH. 
THEREFORE,  THE  OBSTRUCTIOR  TO  VISION  (MID  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SUMIARIBS  FOR  METAR  AMD  SYNOPTIC  STATICNIS  ARB  HIGHLY  QUESTIONABLE. 

NOTE  2s  FOREIGN  METAR  REPORTIHG  STATIORS  FREQUENTLY  DO  NOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIBS  EXCEED  1000  METERS. 


ROTE  3:  A  VALUE  OF  '.0*  IR  ANT  SUMIARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IN 
AOGRBOATS,  AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

ROTE  4:  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  TABLES  MAY  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME 
AND/OR  WEEKEND  OCCURRENCES  OF  CERTAIN  PHENOMENA. 
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OPSRKTIIIG  lOCKTIOH  *A’ 
USAFEXAC,  ASBEVILLB  RC 


PKRCBIITA6B  FREQUEHCY  OP  HOURS  WITH  VARIOUS  KTMOSPHRRIC  FHRROHERA 
FROM  aOURLY  OBSERVATIORS 

SIATIOH  HUMBER:  722576  STATIOH  RAMB:  ROBERT  GRAY  AAP/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
LST  TO  UTC:  *  6  MCMTH:  JAN 


HOURS 

(LST) 

TSIMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRSCIP 

HAIL 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

6/OR 

HAZE 

BLOWING 

SHOW 

DUST 

6 /OR 
SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSH 

TOTAL 

HO.  OF 

OBS 

Ob-02 

9.7 

1.0 

.9 

11.5 

15.6 

.4 

27.5 

930 

03-05 

.6 

10.6 

1.0 

1.5 

13.1 

17.6 

.1 

30.9 

930 

06-08 

.1 

12.7 

1.0 

1.4 

15.1 

20.8 

.2 

36.0 

930 

09-11 

.9 

11.6 

.8 

1.2 

13.5 

18.9 

1.6 

.1 

34.2 

930 

12-14 

.2 

9.7 

.2 

1.0 

10.9 

12.8 

.6 

.3 

24.6 

930 

15-17 

.3 

7.4 

.3 

.9 

8.6 

9.7 

.3 

.3 

18.9 

930 

lB-20 

8.4 

.4 

1.2 

10.0 

9.9 

.1 

.3 

.2 

20.5 

930 

21-23 

.2 

8.4 

.5 

1.6 

10.5 

12.6 

.2 

.3 

.2 

23.9 

930 

ALL 

HOURS 

.3 

9.8 

.6 

1.2 

11.7 

14.7 

.5 

.2 

.1 

27.1 

7440 

month: 

FEB 

00-02 

.4 

11.0 

.1 

.6 

11.7 

12.3 

.4 

24.3 

846 

03-05 

1.8 

13.9 

.6 

.9 

15.5 

15.8 

31.3 

846 

06-08 

,7 

12.6 

1.1 

.6 

14.3 

24.1 

.2 

38.7 

846 

09-11 

.9 

10.2 

.7 

1.2 

12.1 

20.6 

.4 

.1 

33.1 

846 

12-14 

.5 

9.1 

.4 

1.1 

10.5 

11.2 

21.7 

846 

15-17 

.2 

7.3 

.2 

1.3 

8.9 

10.4 

.4 

.1 

19.7 

846 

18-20 

.2 

6.6 

.9 

7.6 

10.0 

.4 

18.0 

846 

21-23 

.4 

9.8 

.8 

.1 

10.8 

10.6 

21.4 

846 

ALL 

HOURS 

.6 

10.1 

.4 

.9 

.0 

11.4 

14.4 

.2 

.0 

.0 

26.0 

6768 
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OmnTIllG  LOCKTIOII  ’A*  PERCBHTAGB  FBBgUKHCY  OF  BOUBS  WITH  VARIO(»  ATMOSPHERIC  PHEROMBKA 

USAFEXAC,  ASHBVILLB  HC  FROM  BOURLT  OBSERVATIOMS 

SXATIOH  HUMBER:  722576  STATIOM  HAMS:  ROBERT  ORAI  AAF/F(H(I  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

UTC:  *  6 

HOHTB: 

MAR 

BOURS 

(1ST) 

Tsms 

LIQUID 

FRBCIP 

FRBBZ 

PRECIP 

FROZBR  BAIL 

FRBCIP 

ALL 

FRBCIP 

FOG 

SMOEE 

C/OR 

HAZE 

BLonno 

snow 

DUST 

8/OR 

SARD 

ALL 

CffiST 

TO  VSR 

TOTAL 

HO.  OF 

OBS 

00-02 

1.3 

9.0 

.3 

9.4 

7.2 

16.6 

930 

03-05 

1.3 

11.6 

.5 

12.2 

10.3 

.1 

22.6 

930 

06-08 

1.5 

10.1 

.1 

.6 

10.9 

16.3 

.3 

.3 

27.8 

930 

09-11 

1.3 

8.5 

.1 

.3 

8.9 

12.2 

.2 

.3 

21.6 

930 

12-14 

.8 

7.2 

.2 

7.4 

7.7 

.2 

.1 

15.5 

930 

15-17 

.6 

6.5 

.1 

6.6 

5.9 

.9 

.2 

13.5 

930 

18-20 

.9 

5.2 

.1 

5.3 

6.0 

.5 

.8 

12.6 

930 

21-23 

1.0 

5.8 

.1 

5.9 

5.5 

.1 

.3 

11.8 

930 

AU. 

HOURS 

1.1 

8.0 

.0 

.3  .0 

8.3 

8.9 

.3 

.3 

17.8 

7440 

MCnTB: 

APR 

00-02 

1.1 

5.6 

5.6 

7.3 

.2 

.3 

13.4 

900 

03-05 

1.9 

9.3 

9.3 

12.2 

.3 

21.9 

900 

06-08 

1.4 

9.3 

9.3 

21.0 

.6 

.3 

31.2 

900 

09-11 

2.4 

9.8 

9.8 

13.0 

1.7 

.3 

24.8 

900 

12-14 

1.3 

7.0 

7.0 

6.3 

1.7 

.1 

15.1 

900 

15-17 

1.7 

4.1 

4.1 

2.3 

1.4 

.2 

8.1 

900 

18-20 

1.6 

4.2 

4.2 

3.1 

.8 

8.1 

900 

21-23 

1.1 

4.1 

4.1 

4.8 

.4 

.2 

9.6 

900 

ALL 

BOURS 

1.6 

6.7 

6.7 

8.8 

.8 

.2 

16.5 

7200 
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oPBiwniio  voaaicm  *a*  fbrcbiixage  fhbquerct  ae  bours  with  various  atmospheric  phemombiia 

USAPEXAC,  ASBBVIUA  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATICMS 

SmiOR  HUMBER:  722576  SXKTIOR  HAME:  ROBERT  ORAY  AAF/FORT  HOOD  ISC  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


liST  TO 

UTC:  *  6 

NORTH: 

NAY 

BOURS 

(MT) 

TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREES 

PRECIP 

FROZBIl  BAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

BASE 

BLOHIHO 

SHOW 

DUST 

6/OR 

SARD 

ALL 

OBST 

TO  VSR 

TOTAL 

NO.  OP 

OBS 

00-02 

3.5 

6.6 

6.6 

6.2 

.6 

13.4 

930 

03-05 

4.5 

6.9 

6.9 

15.9 

1.1 

23.9 

930 

06-08 

3.3 

8.8 

8.8 

23.8 

3.1 

35.7 

930 

09-11 

2.2 

8.1 

8.1 

9.2 

3.9 

21.2 

930 

12-14 

2.9 

6.3 

6.3 

3.9 

3.1 

.1 

13.4 

930 

15-17 

3.4 

6.2 

6.2 

2.6 

2.2 

11.0 

930 

18-20 

1.9 

5.2 

5.2 

1.8 

1.4 

8.4 

930 

21-23 

2.9 

4.4 

4.4 

3.5 

.8 

8.7 

930 

ALL 

BOORS 

3.1 

6.6 

6.6 

8.4 

2.0 

.0 

17.0 

7440 

NORTHS 

Jim 

00-02 

3.6 

6.2 

6.2 

1.4 

.7 

8.3 

900 

03-05 

3.9 

6.8 

6.8 

4.4 

.6 

11.8 

900 

06-08 

1.9 

5.8 

5.8 

8.4 

2.2 

16.4 

900 

09-11 

.8 

4.8 

4.8 

1.9 

.4 

7.1 

900 

12-14 

1.8 

4.0 

4.0 

.9 

.4 

5.3 

900 

15-17 

3.1 

4.6 

4.6 

.4 

.2 

5.2 

900 

18-20 

3.2 

4.1 

4.1 

.6 

.6 

5.2 

900 

21-23 

4.8 

5.0 

5.0 

.6 

.8 

6.3 

900 

ALL 

BOURS 

2.9 

5.2 

5.2 

2.3 

.7 

8.2 

7200 
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OPBRKnilO  LOCKFIOIt  *A'  PERCEmASB  FRBQUEXCr  OF  HOURS  HTH  VARIOUS  A1M0SPHERIC  PHBHOHEHA 

USAFBXAC,  ASHBVILLB  RC  FRGH  BOURLT  OBSERVATICRIS 

SnnOR  RUHEBR:  722576  SnOIOH  HAKE:  BCSERI  CRAY  AAF/FORE  HOOD  TX  PERIOD  CP  RECOtD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO 

UIC:  *  6 

Moms: 

JUL 

HOURS 

(MT) 

Tsns 

LIQUID 

PRBCIP 

FRBEZ 

PRECIP 

FROEER  BAIL 
PRECIP 

AZaL 

PRBCZP 

FOB 

SHORE 

A /OR 
EASE 

BLONIHG 

snow 

DUST 

A/cn 

SARD 

ALL 

oesT 

TO  VSM 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

.3 

1.8 

1.8 

1.2 

.3 

3.3 

930 

03-05 

.6 

2.0 

2.0 

3.8 

.3 

6.1 

930 

06-08 

.8 

2.0 

2.0 

6.5 

1.0 

9.5 

930 

09-11 

.3 

2.6 

2.6 

1.9 

.9 

5.4 

930 

12-14 

1.2 

2.7 

2.7 

1.1 

.8 

4.5 

930 

15-17 

2.5 

3.2 

3.2 

.5 

1.1 

4.8 

930 

18-20 

2.2 

2.8 

2.8 

.4 

.9 

4.1 

930 

21-23 

.2 

1.5 

1.5 

.3 

.1 

1.9 

930 

ALL 

HOURS 

1.0 

2.3 

2.3 

2.0 

.7 

5.0 

7440 

HORTH: 

AUG 

00-02 

.3 

1.6 

1.6 

1.8 

.6 

4.1 

930 

03-05 

.3 

2.2 

2.2 

2.5 

.9 

5.5 

930 

06-08 

.4 

2.7 

2.7 

5.9 

1.2 

9.8 

930 

09-11 

.6 

2.3 

2.3 

1.0 

1.4 

4.6 

930 

12-14 

1.1 

2.6 

2.6 

.1 

1.3 

4.0 

930 

15-17 

4.0 

4.4 

4.4 

.3 

1.0 

5.7 

930 

18-20 

3.8 

4.4 

4.4 

.4 

1.5 

6.3 

930 

21-23 

.6 

1.7 

1.7 

.4 

.8 

2.9 

930 

ALL 

HOURS 

1.4 

2.7 

2.7 

1.6 

1.1 

5.4 

7440 
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oPBRmiia  uxxncm  ‘a* 

USAFRAC,  ASBBVimt  K 


PBRCBRAGB  FRBQUBIfCT  OP  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHEHOMBHA 
FROM  HOURLY  OBSSRVATICHS 


aiATIOH  HUMBER: 

722576 

SXKriOH  RRMB: 

LST  TO  UTCt  * 

RCffiERT  ORAY  AAF/FDRT  HOOD  TX 

6 

PERIOD 

MORIH: 

OP  RBOORD:  OCT  B1 
SEP 

-  SEP  91 

HOURS 

(L8T) 

THUMB 

LIQUID 

PRBCIP 

FREES 

PRBCIP 

FROZBR 

PRBCIP 

BRIL  ALL 

PRBCIP 

FOO 

SMOKE 

C/OR 

BASE 

BLOWIRO 

BROW 

DUST 

fi/OR 

SARD 

ALL 

cmsT 

TO  VSR 

TOTAL 

RO.  OF 

OBS 

00-02 

.7 

2.2 

2.2 

2.4 

4.7 

900 

03-05 

.6 

3.2 

3.2 

5.7 

.7 

9.6 

900 

06-08 

1.0 

3.9 

3.9 

15.8 

1.4 

21.1 

900 

09-11 

1.0 

4.6 

4.6 

4.2 

1.1 

.1 

10.0 

900 

12-14 

2.3 

4.4 

4.4 

2.0 

.4 

.1 

7.0 

900 

15-17 

4.4 

6.6 

6.6 

1.0 

.4 

8.0 

900 

18-20 

3.5 

4.8 

4.8 

1.0 

.1 

5.9 

897 

21-23 

1.2 

3.1 

3.1 

1.7 

4.8 

897 

ALL 

HOURS 

1.8 

4.1 

4.1 

4.2 

.5 

.0 

8.9 

7194 

NORTH;  OCT 


00-02 

1.4 

7.3 

7.3 

9.2 

.1 

16.7 

930 

03-05 

1.5 

9.4 

.1  9.5 

14.3 

.4 

24.2 

930 

06-08 

1.4 

9.9 

9.9 

22.0 

1.3 

33.2 

930 

09-11 

1.1 

8.8 

8.8 

11.2 

1.0 

21.0 

930 

12-14 

.9 

8.2 

8.2 

4.8 

.6 

13.7 

930 

15-17 

.4 

6.5 

6.5 

4.6 

.2 

11.3 

930 

18-20 

1.3 

6.1 

6.1 

5.6 

.1 

11.8 

930 

21-33 

1.2 

5.2 

5.2 

6.9 

12.0 

930 

AU. 

■OURS 

1.1 

7.7 

.0  7.7 

9.8 

.5 

18.0 

7440 
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OFRIWTIIIO  LOCKriOR  *A* 
usMnmu:,  ashbvilu  rc 


PBRCBHTKOS  FREQUEMCY  OP  HOURS  Mns  VARIOUS  A1H06PHERIC  PBBHOICIIA 
FROM  HOURLY  OBSBSyRTIOIIS 


SIAXIOH  HUMBER: 

722576 

SIATIOR  HAME: 

LST  TO  inC:  * 

ROBERT 

6 

GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX 

PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81 

MORTH:  ROV 

-  SEP  91 

HOURS 

(lOT) 

TSOIS 

LiguiD 

PRBCIP 

FREES 

PRECIP 

FROZEN 

PRBCIP 

HAIL 

ALL 

PRBCIP 

POO 

SMOKE 

6/OR 

HAZE 

BLOHIRO  OUST 
SROH  6/OR 

SARD 

ALL 

OBST 

TO  VSH 

TOTAL 

HO.  OF 

OBS 

00-02 

.9 

7.9 

7.9 

9.9 

.1 

17.9 

900 

03-05 

.9 

8.8 

8.8 

15.7 

24.4 

900 

06-08 

.8 

10.1 

10.1 

21.7 

.1 

31.9 

900 

09-11 

.1 

8.1 

8.1 

12.3 

.7 

21.1 

900 

12-14 

.8 

5.1 

5.1 

5.0 

.9 

11.0 

900 

15-17 

.8 

5.8 

5.8 

4.0 

.7 

10.4 

900 

18-20 

.4 

6.8 

.2 

.1 

7.1 

6.2 

.6 

13.9 

900 

21-23 

.9 

5.2 

.3 

.1 

5.7 

8.0 

.4 

14.1 

900 

ALL 

HOURS 

.7 

7.2 

.1 

.0 

7.3 

10.3 

.4 

18.1 

7200 

MOmB:  DEC 

00-02 

.5 

14.0 

.6 

1.1 

15.7 

18.0 

33.7 

930 

03-05 

.2 

14.5 

.5 

.9 

15.9 

20.1 

36.0 

930 

06-08 

.3 

13.7 

1.0 

.3 

14.9 

20.3 

35.3 

930 

09-11 

.3 

11.5 

1.1 

.4 

13.0 

18.6 

1.3 

32.9 

930 

12-14 

.1 

10.5 

.6 

.6 

11.8 

12.0 

.9 

24.7 

930 

15-17 

.3 

9.4 

.2 

1.0 

10.5 

11.6 

.3 

.1 

22.6 

930 

18-20 

.5 

11.0 

.1 

.6 

11.7 

12.2 

.1 

24.0 

930 

21-23 

.9 

11.4 

.5 

1.0 

12.9 

15.2 

28.1 

930 

ALL 

HOURS 

.4 

12.0 

.6 

.7 

13.3 

16.0 

.3 

.0 

29.7 

7440 
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GPBlUTniO  UXATICH  *A* 
USAFRAC,  MHBVIU.B  RC 


FBRCBimaB  FREgUBRCir  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  FBENOHDIA 
FROM  HOURLY  OBSBRVATICXIS 

SXmOH  HUMBERt  722576  SIKTIOR  RKME:  ROBERT  ORAT  AAF/FORT  HOC»  TX  PERICO  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  HOURS:  ALL 


NOHIB 

1  T8IMS 

LIQUID 

PRECIP 

FRBBZ 

PRBCIP 

FROZER 

PRECIP 

HAIL 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOmilG 

SNoir 

DUST 

fi/OR 

SAHD 

ALL 

OBST 

TO  VSH 

TOTAL 

SO.  OF 

OBS 

JAR 

.3 

9.8 

.6 

1.2 

11.7 

14.7 

.5 

.2 

.1 

27.1 

7440 

FEB 

.6 

10.1 

.4 

.9 

.0 

11.4 

14.4 

.2 

.0 

.0 

26.0 

6768 

MAR 

1.1 

8.0 

.0 

.3 

.0 

8.3 

8.9 

.3 

.3 

17.8 

7440 

APR 

1.6 

6.7 

6.7 

8.8 

.8 

.2 

16.5 

7200 

MAX 

3.1 

6.6 

6.6 

8.4 

2.0 

.0 

17.0 

7440 

JUR 

2.9 

9.2 

5.2 

2.3 

.7 

8.2 

7200 

JUL 

1.0 

2.3 

2.3 

2.0 

.7 

5.0 

7440 

Am 

1.4 

2.7 

2.7 

1.6 

1.1 

5.4 

7440 

SEP 

l.B 

4.1 

4.1 

4.2 

.5 

.0 

8.9 

7194 

OCT 

1.1 

7.7 

.0 

7.7 

9.8 

.5 

18.0 

7440 

HOP 

.7 

7.2 

.1 

.0 

7.3 

10.3 

.4 

18.1 

7200 

vmc 

.4 

12.0 

.6 

.7 

13.3 

16.0 

.3 

.0 

29.7 

7440 

ARHUAL 

1.3 

6.8 

.1 

.3 

.0 

7.3 

8.4 

.7 

.0 

.1 

16.4 

87642 
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omaama  locmicr  'A'  pbrcbriact  ntBQiiBiicir  datis  nitb  various  aimssphbric  phemoheha 

U8AFBIAC,  ASBEVILLB  RC  FROH  SUMtART  CP  DAT  DATA 


8IATI0R  RIMBER: 

722576 

STKTIOR  HAME:  ROBERT  ORAT  AAF/FORT  BOOD  IX 
LST  TO  UTC:  *06 

PERIOD  (7  RECORD:  5010-6009 

MORTB:  ALL  HOURS:  ALL 

,6809-9109 

Ncarm 

TRIMS 

LIQUID 

PRECIP 

B 

FROKER 

PRBCIP 

HAIL 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

C/OR 

RAZE 

BLCWHfO 

SRCW 

DUST 

C/OR 

SARD 

ALL 

0B8T 
TO  VSR 

TOTAL 

RO.  OF 

oes 

JAR 

3.9 

36.0 

4.5 

4.7 

.2 

37.5 

34.0 

2.6 

.7 

47.3 

1013 

FEB 

6.7 

36.9 

2.7 

4.3 

.4 

37.9 

34.0 

4.0 

.5 

.4 

46.8 

921 

MHR 

11.5 

36.7 

.6 

.7 

1.2 

36.8 

29.6 

3.5 

.2 

45.0 

1012 

APR 

17.4 

39.2 

.1 

.9 

39.2 

33.1 

6.7 

.3 

50.4 

980 

MAT 

24.6 

41.6 

1.5 

41.6 

33.8 

10.1 

55.4 

1010 

JUR 

18.8 

30.7 

.1 

30.7 

15.2 

4.8 

39.1 

979 

JUL 

13.9 

22.3 

.4 

22.3 

10.4 

3.9 

27.6 

1015 

MIQ 

15.3 

25.3 

.1 

25.3 

11.9 

7.3 

33.2 

1018 

SEP 

12.1 

29.2 

.1 

29.2 

24.9 

7.9 

42.1 

991 

OCT 

8.1 

27.9 

.2 

27.9 

27.7 

4.9 

40.8 

1016 

MOV 

5.3 

31.4 

.3 

1.7 

.3 

31.7 

29.7 

3.3 

42.0 

977 

DEC 

3.5 

30.1 

2.4 

1.6 

.2 

30.5 

30.5 

2.6 

.2 

39.5 

1011 

AMIUAL 

11.8 

32.2 

.9 

1.1 

.5 

32.5 

26.2 

5.1 

.1 

.1 

42.4 

11943 
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omnumo  iocmtigii  *a’ 
ubafbxk;,  asheviuji  nc 


PKRCBRIAGK  FREQUBRCr  OF  OCCUIOtEIICB  OF  TBURDBASTOmS 
FROM  BOURLT  OBSBRVATIGHS 


STKtVM  nOBBR: 

722576 

StniOR  RMS: 
IST  TO  OIC:  * 

ROBBICr  ORAT  AAF/FORT  BOOD 
6 

TX 

PBRICD  OF 

RBCCm: 

OCT  81 

-  SEP  91 

BOORS 

(U») 

JAM 

FBB 

MAR 

APR 

MAT 

JUR 

JUL 

AOO 

8KP 

OCT 

HOF 

DEC 

00-02 

.4 

1.3 

1.1 

3.5 

3.6 

.3 

.3 

.7 

1.4 

.9 

.5 

03-05 

.6 

1.8 

1.3 

1.9 

4.5 

3.9 

.6 

.3 

.6 

1.5 

.9 

.2 

06-08 

.1 

.7 

1.5 

1.4 

3.3 

1.9 

.8 

.4 

1.0 

1.4 

.8 

.3 

.9 

.9 

1.3 

2.4 

2.2 

.8 

.3 

.6 

1.0 

1.1 

.1 

.3 

.2 

.5 

.8 

1.3 

2.9 

1.8 

1.2 

1.1 

2.3 

.9 

.8 

.1 

.3 

.2 

.6 

1.7 

3.4 

3.1 

2.5 

4.0 

4.4 

.4 

.8 

.3 

18-20 

.2 

.9 

1.6 

1.9 

3.2 

2.2 

3.8 

3.5 

1.3 

.4 

.5 

21-23 

.2 

.4 

1.0 

1.1 

2.9 

4.8 

.2 

.6 

1.2 

1.2 

.9 

.9 

AU. 

BOORS 

.3 

.6 

1.1 

1.6 

3.1 

2.9 

1.0 

1.4 

1.8 

l.l 

.7 

.4 

TOIKb 

0B8 

1  7440 

6768 

7440 

7200 

7440 

7200 

7440 

7440 

7194 

7440 

7200 

7440 
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oPBrnnno  locktioh  *a' 
aSknXHC,  MBBVILUI  lie 


pbrckutksb  FRBOUoiar  of  occamaatesa  op  MMoepasRic  pberoneha 

VERSUS  WIIID  DIRBCnOI  FBCH  BOURLT  OBSERVAXIORS 


STKnCH  RIMBBR:  722576  STHFIOH  HMffi:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  0000  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  HOinfl:  JAR  SOURS:  ALL 


PBESOWRA  1 

1  CALM 

VARIABLE 

350  -  080 

081  -  170 

171  -  260 

261  -  349 

HO  OF  OBS 

Tsne 

4.5 

54.5 

18.2 

4.5 

18.2 

22 

LIQUID 

PRECIP 

6.3 

52.0 

19.3 

9.1 

13.3 

715 

FREEEIHG 

PRECIP 

6.3 

62.5 

6.3 

14.6 

10.4 

48 

FROZER 

PRECIP 

5.5 

61.5 

33.0 

91 

FOG 

7.0 

44.9 

20.4 

15.7 

11.9 

1097 

FOG  WRE  VIS 
GE  1/2  MILB8 

5.3 

48.8 

19.9 

13.4 

12.5 

909 

TOTAL  OBS  1 

1  533 

0 

2142 

1291 

1906 

1565 

0 

7437 

HORTB:  FEB 

SOURS:  ALL 

ranc 

2.3 

32.6 

25.6 

27.9 

11.6 

43 

LIQUID 

PRECIP 

4.2 

48.9 

25.7 

9.9 

11.3 

646 

FREEEIRG 

PRECIP 

11.5 

57.7 

30.8 

26 

FROZER 

PRECIP 

77.4 

1.6 

3.2 

17.7 

62 

FOG 

5.6 

45.3 

25.3 

14.0 

9.9 

974 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  HUBS 

5.1 

46.0 

24.8 

14.2 

9.9 

887 

TOTAL  (ns  { 

1  525 

0 

1944 

1396 

1587 

1316 

0 

6768 
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OPERKTIIIG  UXATICH  *A*  PBRCERIAGB  FBEgUERCT  OP  OCCUHIlBIiCBS  OF  KmOSPEBBIC  FHEHOMBHA 

USAFmC,  ASHKVIUtB  RC  VERSUS  WIHD  DIRBCnOI  FRCM  BOURLT  OBSERVATIONS 


smio*  HUIBSI 

I:  722576 

STATION  RAMI 

LST  TO  UTC: 

t:  ROBERT  GRAY  AAP/FORT  HOOD  TX 
*  6 

PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81 

MONTH:  MAR  BOURS:  ALL 

-  SEP  91 

PHENOMENA  | 

1  CALM 

VARIABLE 

350  -  080 

081  -  170 

171  -  260 

261  -  349 

NO  OF  OBS 

Tsms 

5.0 

32.5 

17.5 

22.5 

22.5 

80 

LIQUID 

PRBCIP 

4.5 

34.1 

40.9 

10.9 

9.6 

533 

namma 

PRBCZP 

100.0 

3 

FNOEEN 

PRECIP 

77.8 

22.2 

18 

POO 

7.7 

26.4 

41.4 

n.i 

7.4 

662 

FOe  HI1B  VIS 
SB  1/2  NILES 

7.7 

27.5 

39.4 

17.6 

7.8 

625 

TOTU.  OHS  1 

1  471 

0 

1500 

2119 

2140 

1209  0 

7439 

MONTH:  APR 

BOURS:  ALL 

TRIMS 

2.7 

37.2 

31.9 

16.8 

11.5 

113 

LIQUID 

PRNCIP 

3.9 

29.4 

46.3 

14.7 

5.6 

408 

PNBEEIRB 

PRNCIP 

PROEBR 

PRBCIP 

POO 

4.9 

23.3 

49.9 

18.4 

3.5 

631 

POO  WITB  VIS 
OE  1/2  MILES 

4.2 

24.4 

50.0 

17.7 

3.7 

594 

TOnL  OBS  1 

1  442 

0 

1434 

2641 

1720 

963 

0 

7200 
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OPERATIIIO  lOCATIOH  ’A*  PBBCBirEACT  FBEOUBHCY  OP  OCCURRBIICBS  OP  ATMOSPHERIC  PHEHOMEHA 

USAPBTAC,  ASHBVILU  RC  VERSUS  WIRD  DIRBCTIOH  PRCH  HOURLy  CeSERVATIORS 

SXHnOH  HUMBER:  722576  STKTIGH  HMS:  ROBERT  CRAY  AAP/PORT  BOOO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

AST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


PHBHMBUIA 

1  CAIM 

VARIABLE 

350  -  080 

081  -  170 

171  -  260 

261  -  349 

HO  OF  OBS 

T81MB 

3.5 

25.2 

38.7 

18.7 

13.9 

230 

LIQUID 

FRBCIP 

2.8 

24.9 

51.7 

13.9 

6.6 

317 

FRBBEIRe 

PRBCIP 

PROZEH 

PRBCIP 

POO 

8.8 

11.7 

52.4 

22.6 

4.5 

624 

POS  WITH  VIS 
OB  1/2  KILBS 

8.5 

11.6 

52.8 

22.8 

4.3 

610 

TOTAL  OBS  { 

1  447 

0 

1161 

3530 

1754 

548 

0 

7440 

MONTH:  JUH 

HOURS:  ALL 

T81MB 

3.4 

32.4 

29.0 

19.8 

15.5 

207 

LIQUID 

PRBCIP 

1.4 

28.2 

48.2 

15.9 

6.4 

220 

PRBBZIRO 

PRBCIP 

FROZBR 

PRBCIP 

POO 

6.0 

22.6 

49.4 

19.0 

3.0 

168 

POO  WITH  VIS 

OB  1/2  nus 

6.1 

23.2 

50.6 

17.1 

3.0 

164 

TOTAL  OBS  1 

1  477 

0 

1044 

3340 

2014 

325 

0 

7200 

A  -  5  -  3 
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OPERKrniO  lOCKTIOM  ’A’ 
UBAFBXAC,  ASHBVIU.B  IIC 


PBRCBHTAGB  FREQUBNCT  OP  OCCURKSlfCBS  OP  ATHOSPHERIC  PREDOMENA 
VERSUS  WIND  DIRBCnOH  PKM  BOURLY  OBSERVATIORS 


SXKTIOR  mnOER:  722576  STATION  NAME:  ROBBRI  CRAY  AAF/FORI  HOOD  ZX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


PHBIVCN^HA  1 

1  CALM 

VARIABLE 

350  -  080 

081  -  170 

171  -  260 

261  -  349 

HO  OF  OBS 

TSIMS 

8.0 

24.0 

36.0 

22.7 

9.3 

75 

LIQUID 

PRECIP 

6.2 

14.7 

64.3 

12.4 

2.3 

129 

FREBZINO 

PRECIP 

FBOEBN 

PRECIP 

FOG 

13.0 

12.3 

53.4 

19.9 

1.4 

146 

FOG  WITH  VIS 
OB  1/2  HILBS 

13.0 

12.3 

53.4 

19.9 

1.4 

146 

TOTAL  CBS 

1  448 

0 

581 

3060 

3121 

230 

0 

7440 

MONTH:  AUG 

HOURS:  ALL 

Tsms 

1.9 

28.8 

34.6 

22.1 

12.5 

104 

LIQUID 

PRECIP 

6.0 

36.4 

18.5 

24.5 

14.6 

151 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

FOG 

20.7 

25.9 

21.6 

18.1 

13.8 

116 

FOG  WITH  VIS 
OB  1/2  MIUB 

20.7 

25.9 

21.6 

18.1 

13.8 

lie 

TOraL  OBS  1 

1  551 

0 

772 

2843 

2994 

280 

0 

7440 
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OFERKTIIia  laCKTIOn  ‘A*  FERCKHTAGB  FHEgUEHCY  OF  OCCUKRSACES  OF  AtMOBFOERIC  PBENOHEHA 

USAFETAC,  ASHBVIUS  HC  VERSUS  WUID  DIRBCTIOR  FROM  BOURLF  OBSBRVATJOMS 


STATIOM  miMBER:  722576  SIATIOH  HAMS:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BCXX>  TX  PERIOD  OF  RBCCBD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOirm:  SEP  SOURS:  ALL 


PHEMOMBHA  | 

i  CAIM 

VARIABLE 

350  -  080 

081  -  170 

171  -  260 

261  -  349 

NO  OBS 

TSIMS 

3.0 

22.7 

40.2 

27.3 

6.8 

132 

LIQUID 

PRBCIP 

4.2 

50.2 

27.4 

9.8 

8.4 

215 

FREEZniO 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

FOG 

14.1 

34.9 

26.6 

14.5 

9.9 

304 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

14.0 

34.9 

26.9 

14.3 

10.0 

301 

TOTAL  OBS 

1  852 

0 

1510 

2589 

1718 

525 

0 

7194 

MOKTHt  OCT 

BOURS:  ALL 

TSTMS 

3.5 

45.3 

16.3 

19.8 

15.1 

86 

LIQUID 

PRBCIP 

3.0 

52.9 

30.1 

8.5 

5.5 

505 

FRBBZIRa 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

FOG 

13.5 

37.4 

33.5 

11.6 

4.0 

732 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILB8 

13.3 

37.0 

34.0 

12.2 

3.5 

662 

TOTAL  OBS  1 

1  710 

0 

1703 

2449 

1972 

606 

0 

7440 

A  -  5  -  5 
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OPBRKrniG  LOCATIOII  ’A* 
U3AFEIAC,  ASHKVIUS  RC 


PBRCERTAGB  FRBgUBIICY  OP  OCCURRBIICBS  OP  AnOSPHBRIC  PHEMOMEHA 
VERSUS  VIED  DlRBCnOM  PROM  BOURl.1t  OBSBRVATIOMS 


SXKriOH  HUMBER:  722576  STATIOH  HAMB:  ROBERT  ORAT  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
LST  TO  UTC:  >  6  HDRTH:  HOV  HOURS:  ALL 


PHBHCHBRA  { 

1  CALM 

VARIABLB 

353  -  080 

081  -  170 

171  -  260 

261  -  349 

tK>  OF  CBS 

isms 

2.0 

34.0 

12.0 

14.0 

38.0 

50 

LIQUID 

PRECIP 

5.5 

42.3 

26.0 

10.3 

15.9 

477 

PREBBIHG 

PRECIP 

100.0 

5 

FROZBR 

PRECIP 

100.0 

2 

FOG 

10.5 

29.5 

29.5 

23.2 

7.2 

745 

FOG  HI1B  VIS 
GB  1/2  MILES 

8.2 

30.9 

27.4 

25.4 

8.2 

599 

TOTAL  OBS 

562 

0 

1523 

1634 

2310 

1171 

0  7200 

MOUTH:  DEC 

HOURS:  ALL 

TS1MS 

6.7 

40.0 

10.0 

13.3 

30.0 

30 

LIQUID 

PRBCIP 

6.6 

52.3 

23.9 

7.0 

10.1 

877 

FRBBZIllO 

PRBCIP 

6.8 

68.2 

11.4 

13.6 

44 

FROZER 

PRBCIP 

2.1 

70.2 

2.1 

25.5 

47 

FOG 

10.8 

42.1 

23.4 

12.7 

11.1 

1190 

F06  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

9.0 

44.8 

21.8 

12.4 

12.0 

1000 

TOTAL  OBS 

1  731 

0 

2292 

1243 

1875 

1298 

0 

7439 

A  -  5  -  6 
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(VERATIIIO  UXWriOM  *A* 
USAFECAC,  ASBBVILIS  HC 


PKBCBHTAOB  FRBQUEMCy  OP  OCCUKRERCBS  OP  AmoePBERIC  PBENOMERA 
VERSUS  WIRD  DIRBCTIOI  PROH  SOURLY  ODSEKVATIOSS 


STATIOH  SUHBBR:  722576  STATIOR  SAME:  ROBERT  GRAY  AAF/PORT  BOOD  TX  PERIOD  OF  RECCEU):  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MORTBS:  ALL 


PBEIKMEHA  { 

1  CAUt 

VARIABLE 

350  -  080 

081  -  170 

171  -  260 

261  -  349 

NO  OF  OBS 

TSIMS 

3.6 

31.1 

30.1 

20.3 

14.8 

1172 

LIQUID 

PRECIP 

4.8 

43.2 

31.5 

10.6 

9.9 

5193 

FREEZnO 

PRECIP 

7.1 

65.9 

6.3 

5.6 

15.1 

126 

FROZBR 

PRECIP 

2.7 

69.5 

.9 

.9 

25.9 

220 

FOO 

9.1 

34.1 

32.4 

16.4 

8.0 

7389 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

8.2 

34.9 

32.4 

16.3 

8.2 

6613 

TOTAL  OBS  1 

1  6749 

0 

17606 

28135 

25111 

10036 

0  87637 

A  -  5  -  7 
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A  A 


PART  B 


PRBCIPITKriOM,  8IICMFALL,  8IIQW  DEPTH  SUNURIBS 
AU.  TABLES  Dl  PART  B  ABB  CBBATBD  FROM  SIBMART  OP  DAT  (SOD)  DATA. 

PERCBn  OCCURRERCE  FBBQUERCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCERT  OCCURRERCE  PRBQUERCT  OF  PRBCIPITATIOH, 

SRCMFALL  ARD  SRQM  DEPTH.  DATA  IS  SUHttRlZED  FOR  ALL  TEARS 

OQMBIRED.  SUHHARIES  IRCLUDB  THE  PERCERT  CP  DATS  WITH  MEASURABLE  AMOURTS, 

PERCERT  OP  DATS  WITH  RO  AHOURTS.  PERCERT  OF  DATS  WITH  TRACES,  ARD  PERCERT 
OP  DATS  WITH  SPECIFIED  AMOURTS.  SUMttRIES  ALSO  PRCWIDE  AR  (»SBRVATIOH 
COURT.  A  VALUE  OP  ’.O’  IRDICATB8  ORE  OR  MORE  OCCURRERCBS  THAT,  IR  AGGREGATE, 

AMOURT  TO  LESS  THAR  .05  PERCERT. 

MORIRLT  TOTALS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MORTHLT  PRECIPITATIOR  ARD  SROWFALL  RBSPECTIVELT. 

TRET  ARE  SUMHARIEEO  BT  MORIH  FOR  ALL  TEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOURTS,  LEAST  AMOURTS,  HEAR,  MEDIAR,  8TARDABD  DEVIATIORS,  ARD  TOTAL  AVAILABLE 
ORSERVATIORS.  AR  ASTERISK  (*)  IRDICATES  A  VALUE  FOR  A  NORTH  FOR  WHICH  LESS 
THAR  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AR  ASTERISK  ALSO  DEMOIBS  A  TBAR(S)  WITH  ORE 
OR  MORE  MISSIRG  ARD/OR  IRCOHPLBTE  MORIBS.  IRCOMPLETE  MORTHS/TEARS  ARE  ROT  IRCLUDED 
IR  STATISTICAL  COHPUTATIORS.  ROTBt  LEAST  AMOURTS  ARK  DERIVED  FROM  COMPLETE 
MORIHS/TBARS  ORLT.  ’.00’  HEARS  RO  PRECIPITATIOR  FOR  THE  MORTH,  ’.O'  HEARS  RO 
RHOWFALL  FOR  THE  MORTB. 

DAILT  KXXHEISS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  HAXIHUH  DAILT  REPUWKU  AMOURTS  (BT  IRDIVIDUAL  TEAR- 
MORTH)  FOR  PRECIPITATIOR,  SROWFALL,  ARD  SHOW  DEPTH,  RBSPECTIVELT.  THBT  SHOW 
THE  GREATEST  AMOURTS  FOR  BACH  NORTH  ARD  THE  TOTAL  RUMBBR  OF  AVAILABLE  OBS- 
ERVATIOHS  FOR  BACH  NORTH  ARD  TEAR.  AR  ASTERISK  (*)  IRDICATES  A  MONTH  FOR  WHICH 
LESS  THAR  90%  OF  DATA  ARB  AVAILABLE.  AR  ASTERISK  ALSO  DEROTBS  A  TEAR(S)  WITH  ORE 
OR  MORE  MISSIRG  ARD/OR  INCOMPLETE  MORTBS.  ’.00*  NEARS  RO  PRECIPITATIOR  FOR  THE  NORTH, 
’.O’  HEARS  RO  SROWFALL  FOR  THE  MORTH,  AMD  *0*  NEARS  RO  SHOW  DEPTH  FOR  THE  MORTB. 

SROWFALL/SROW  DEPTH— FIRST  ARD  LAST  DATS  Of  OCCURRERCE  BT  SNOW  TEAR. 

THIS  SUMART  GIVES  THE  FIRST  ARD  LAST  OCCURRERCBS  OP  SROWFALL  ARD  SROW 
DEPTH  FOR  THE  SROW-TEAR  DURING  THE  PERIOD  OP  RECORD.  FOR  THIS  SUHMART,  THE 
SROW-TEAR  IS  CORSIDBRBO  TO  BUR  FROM  1  AUGUST  TO  31  JULT.  TABLES  SUTMARIZB 
THE  DATA  BT  SROW-TEAR,  BT  NORTH,  ARD  BT  DAT.  THE  FIRST  (OR  LAST)  BRTRT  IR 
OOLUNI  69  OP  AWS  FORMS  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AS  BITBER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AMOURT  DEFIRBS  THE  FIRST  (OR  LAST)  SROWFALL  FOR  THE  THE  TEAR.  THE  FIRST  (OR  LAST) 
BRTRT  IR  COLUMN  69  OTHER  THAR  *.0*  OR  ’TRACE’  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST) 

MEASURABLE  SROWFALL.  FIRALLT,  THE  1200  GMT  BRTRT  COLUKI  70  OF  AWS  FORM  lO/lOA 
(OR  BQUIVALERT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH.  THE  LAST 
SHOW  DEPTH  IS  CORSIDERBD  THE  LAST  SHOW  MELT.  IBIS  SIBMART  IS  NOT  PROVIDED 
NHBH  RO  SROWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVER  POR. 
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miB  1.  IF  THE  MIHIHUM  MIOUIIT  RECORDED  IE  THE  HORTRLy  TOTALS  OR  DAILY 
EXnSNBS  IS  A  TRACE,  THE  MD8D  'TRACE'  WILL  APPEAR  IR  THE  APPROPRIATE 
COLIMH. 

ROTE  2.  TABLES  IRCLUDE  STATISTICAL  DATA  ORLY  NHEH  FIVE  (5)  OR  HORE 
SETS  OP  COMPLETE  NORTHS  ARE  AVAILABLE. 

ROTE  3.  THE  OBSERVATIOR  COURTS  OR  THE  STATIOR  HISTORY  HIOHT  PROVIDE  CLUBS 
AS  TO  WHY  CBBTAIR  DATA  ARE  MISSIRQ.  FOR  EXAMPLE,  ORLY  A  FEW  HISSIRG  OBS- 
BRVATIORS  HIOHT  IMPLY  MISSIRO  DATA  BECAUSE  OP  BQUIPMERT  MALFUHOTIOR,  BUT 
HORE  THAR  SEVERAL  MISSIRO  OBSERVATIORS  USUALLY  HEARS  THE  STATIOR  IS  (OR  BAS 
BEER)  CLOSED. 

ROTE  4.  IR  DAILY  ARD  MONTHLY  AMOUNTS  SUMtARIES,  THE  LAST  ENTRY  OR  THE  PAGE 
GIVES  THE  GREATEST  AMOUNT  FOR  THE  PERIOD  OP  RECORD. 

ROTE  5.  BEFORE  JANUARY  1956,  SNOWFALL  OCCURRENCES  IR  THE  SUNURY  OP  DAY 
IHCLUDED  HAIL. 

ROTE  6.  SNOW  DEPTH  REPORTIRG  TIMES  FOR  USAF,  NAVY  AMD  CIVIL  STATIORS  ARE  AS  FQLLONS: 

AIR  FORCE  NAVY  AID)  RATIORAL  WEATHER  SERVICE 


THROUGH  1945> 

OSOO  LST 

THROUGH  JUR  1952: 

0030 

GMT 

JAR  1946  TO  MAT  1957: 

1230  LST 

JUR  1952  TO  NAY  1957 : 

1230 

GMT 

JUR  1957  TO  PRESENT: 

1200  GMT 

JUR  1957  TO  PRESENT: 

1200 

GMT 

ROTE  7.  24-BOUR  PRECIPITATIOR  (IRCLUDIRO  SNOWFALL  ARD  SNOW  DEPTH)  VALUES  DERIVED 
FROM  PART  TIME  PERIODS  HAT  ROT  REFLECT  TRUE  24-BOUR  AMOUNTS.  RECORIKO  AMOUNTS 
FOLLQmRa  WEEKENDS  ARD/OR  BCHiIDAYS  FREQUENTLY  REPRESENT  AMOUNTS  MEASURED  FOR  PERIODS 
GREATER  THAR  24  HOURS.  IR  ADDITION,  24-BOUR  AMOUNTS  NAY  NOT  REPRESENT  THE  STANDARD 
CLIMATOLOOICAL  24-BOUR  'HIDRIGBT  TO  MIDRIOBT'  AMOUNT.  DATA  FROM  PART  TIME  PERIODS 
MAY  HOT  ACCURATELY  REFLECT  RIGBTTIMB  FRECIPITATIOR  EVERTS. 


OORVERSIOHS: 

-  1  INCH  •  25.39998  MILLIMETERS 

-  1  NILLIHBTBR  -  .03937  INCHES 
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oraiuffiiia  hoaaicm  'A* 

OBAraraC,  A8BBVIU.B  IK 


PBRCBIRABB  FRBQUBIICT  OP  OCCURIOIICK  OP  PRSCIPITATIOH  IH  INCHES 

FROH  sutnior  op  day  data 

SEATIOH  ■OmERt  722S76  SZATIGH  RAHE:  ROBERT  CRAY  AAP/PORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  5010-6009,6809-9109 

L8T  TO  IRC:  *06  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AMOURS 

(nCBBS) 

JAR 

mSm 

m 

APR 

KAY 

Jim 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Am 

MORS 

62.1 

62.0 

62.4 

60.5 

58.1 

69.0 

77.8 

74.4 

69.9 

71.6 

68.1 

69.0 

67.1 

TRACE 

17.0 

14.6 

14.8 

14.7 

14.1 

12.1 

8.4 

8.6 

8.2 

8.5 

10.7 

12.5 

12.0 

.01 

2.5 

2.9 

3.1 

3.3 

2.5 

1.2 

1.3 

1.0 

1.4 

1.4 

2.0 

2.6 

2.1 

.02-.0S 

5.2 

4.1 

4.1 

5.1 

3.6 

2.4 

2.3 

2.6 

4.4 

3.5 

4.0 

4.4 

3.8 

.06-. 10 

2.5 

2.6 

3.6 

2.7 

2.8 

.9 

1.3 

2.5 

1.7 

2.6 

3.2 

2.0 

2.4 

.11-.25 

5.2 

5.1 

4.1 

4.0 

4.7 

3.4 

2.4 

3.5 

5.7 

3.1 

4.4 

4.2 

4.1 

.26-. 50 

3.0 

3.5 

3.7 

3.5 

4.5 

3.3 

3.0 

2.8 

2.7 

2.7 

3.1 

1.5 

3.1 

.51-1.00 

1.6 

3.2 

3.3 

3.5 

5.6 

4.3 

2.2 

2.6 

3.5 

3.2 

2.5 

2.2 

3.1 

1.01-2.50 

.8 

1.7 

.8 

2.2 

3.9 

2.7 

1.4 

1.9 

2.1 

2.7 

1.9 

1.7 

2.0 

2.51-5.00 

.2 

.2 

.6 

.3 

.6 

.2 

.4 

.4 

.8 

.1 

.3 

5.01-10.00 

.1 

.0 

10.01-20.00 

OVER  20.00 

DAYS  «TH 
ms  AMIS 

20.9 

23.4 

22.8 

24.8 

27.8 

18.8 

13.9 

17.1 

21.9 

19.9 

21.2 

18.5 

20.9 

TOTAL  MO.  OP 

OaSERVRTICRS 

1004 

91B 

1006 

979 

1004 

972 

1016 

1014 

981 

1010 

969 

1005 

11878 
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ORmnm  iacmfioh  *a' 

USAFKEAC,  HBBEnUU  RC 


TOXU  KJHIHLT  PRSCIPrEKTIOR  MtOURIS  IR  IRCHBS 
FROM  autttmr  or  dat  data 


SXATKRI  RUOBR:  722576  8XATI0H  RAMS:  ROBBRT  ORAT  AAP/RffiT  ROOD  n 

L8T  TO  UIC:  406 


PERIOD  OF  RECORD:  5010-6009,6809-9109 
MOMTB:  ALL  BOURS:  ALL 


TEAR 

JMI 

FEB 

KUt 

APR 

MAT 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

HOY 

DEC 

AmfUAL 

50 

1.92 

.14 

tnmcB 

2.06* 

51 

.21 

1.70 

3.41 

1.54 

5.57 

2.59 

.01 

.54 

3.12 

.56 

.86 

.16 

20.27 

52 

.88 

2.60 

2.93 

6.48 

5.41 

.50 

.22 

.71 

.93 

.00 

3.82 

5.43 

29.91 

53 

.64 

1.27 

1.95 

2.94 

8.39 

.21 

.76 

.45 

3.16 

5.08 

.95 

2.20 

28.00 

54 

.55 

.70 

.73 

1.47 

2.25 

.66 

.94 

1.19 

.34 

.95 

2.66 

.04 

12.48 

55 

1.66 

3.38 

.61 

1.07 

3.69 

5.03 

1.43 

2.33 

2.15 

.20 

1.04 

.16 

22.75 

56 

2.40 

1.24 

.02 

.54 

4.09 

.05 

.13 

1.24 

TMCB 

1.26 

2.85 

2.58 

16.40 

57 

1.49 

2.52 

4.12 

13.23 

5.67 

2.77 

.97 

TRACB 

3.74 

7.77 

2.84 

.96 

46.08 

58 

1.38 

6.31 

1.14 

3.38 

5.21 

5.53 

.85 

.78 

1.93 

2.89 

1.85 

1.42 

32.67 

59 

.31 

3.27 

.25 

2.31 

1.20 

5.44 

1.66 

8.40 

2.20 

8.50 

1.80 

3.94 

39.28 

60 

1.50 

2.28 

.88 

2.60 

1.24 

1.51 

4.50 

3.23 

TRftCB* 

17.74* 

68 

1.01* 

.20* 

2.31* 

1.33* 

4.85* 

69 

.21* 

1.64* 

1.73* 

6.34* 

.49* 

.75* 

1.46* 

3.98* 

1.64* 

2.57* 

.47* 

.82* 

22.10* 

70 

.55* 

1.19* 

2.35* 

.90* 

4.18* 

.01* 

.66 

.99 

4.89 

1.16 

TRACE 

.41 

17.29* 

71 

TRACE 

1.70 

.21 

2.25 

2.28 

1.41 

8.33 

4.63 

2.06 

4.09 

1.93 

3.29 

32.18 

72 

2.02 

.45 

.55 

2.71 

6.05 

5.82 

3.42 

4.11 

1.83 

5.39 

2.27 

1.33 

35.95 

73 

3.56 

2.65 

2.89 

2.98 

2.53 

3.35 

4.08 

TRACE 

6.03 

7.59 

.52 

.21 

36.39 

74 

2.34 

.72 

1.56 

3.41 

3.26 

2.75 

1.74 

13.84 

3.90 

8.22 

2.35 

2.10 

46.19 

75 

1.48 

3.75 

1.28 

1.66 

11.30 

1.45 

1.95 

3.76 

2.49 

5.48 

.83 

1.81 

37.24 

76 

.20 

.34 

2.29 

6.69 

4.67 

4.42 

5.68 

1.70 

4.03 

6.93 

1.43 

1.93 

40.30 

77 

1.30 

1.18 

2.79 

9.54 

1.17 

2.14 

.07 

1.60 

1.36 

2.05 

1.81 

.35 

25.36 

78 

.92 

3.32 

1.09 

.66 

2.21 

1.88 

1.18 

1.73 

3.05 

1.65 

4.44 

.22 

22.35 

79 

1.61 

2.10 

3.10 

.90 

6.29 

2.51 

3.83 

3.69 

1.37 

1.28 

.77 

3.25 

30.70 

80 

1.12 

2.24 

2.43 

3.06 

7.70 

3.12 

TRftCB 

-01 

5.52 

.41 

2.79 

1.28 

28.66 

81 

.81 

2.52 

3.25 

3.06 

5.40 

11.34 

1.51 

3.48 

2.15 

5.72 

.78 

.42 

40.44 

82 

1.32 

1.74 

1.71 

3.78 

4.72 

6.08 

.29 

1.31 

1.16 

.97 

5.62 

1.53 

30.23 

83 

1.47 

3.82 

4.85 

.33 

5.81 

1.27 

2.03 

4.24 

.25 

1.84 

1.18 

.27 

27.36 

84 

1.44 

.57 

2.24 

.52 

1.36 

4.86 

3.56 

.60 

1.16 

8.29 

3.31 

2.76 

30.67 

85 

1.25 

3.47 

3.25 

2.33 

2.51 

.79 

-47 

2.35 

2.87 

5.73 

4.19 

3.93 

33.14 

86 

.23 

3.54 

.11 

1.46 

4.90 

8.21 

.20 

2.09 

6.87 

6.80 

2.59 

4.49 

41.49 

87 

2.02 

2.46 

1.26 

.67 

4.96 

6.86 

.43 

1.93 

2.55 

.25 

3.50 

3.64 

30.53 

88 

.16 

.88 

3.07 

1.18 

2.59 

6.35 

1.81 

.77 

1.78 

1.53 

2.31 

1.71 

24.14 

89 

4.59 

3.29 

3.08 

1.08 

4.30 

4.32 

.52 

2.34 

2.04 

2.35 

.49 

.11 

26.51 

90 

1.99 

2.66 

3.16 

5.38 

5.20 

.34 

4.58 

.11 

3.88 

6.11 

2.48 

1.07 

36.96 
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omwrno  uxxnoii  'a*  toxal  mrtHLT  prbcipiiaticr  amduhts  ir  ihches 

USAFKIAC,  ASBEVILU  HC  nOt  SUNIAlCr  OP  OAT  DATA 

nxnoil  inMBBR:  722576  SranOII  RAMB:  ROBERT  GRAY  AAP/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  5010-6009,6809-9109 


L8T  TO  UIC: 

*06 

MORIB:  ALL  HOURS:  ALL 

TEAR 

JAR 

PHB  NAR 

APR 

MAT 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP  OCT  MOV  DEC 

ARRUAL 

91 

4.36 

1.56  1.22 

2.25 

5.14 

5.34 

.87 

2.25 

5.03 

28.02* 

LEAST 

TRACE 

.34 

.02 

.33 

1.17 

.05 

TRACE 

TRACS 

TRACE 

.00 

TRACE 

TRACE 

12.46 

OREAXEST 

4.59 

6.31 

4.85 

13.23 

11.30 

11.34 

8.33 

13.84 

6.87 

8.50 

5.62 

5.43 

46.19 

HEAR 

1.46 

2.26 

1.98 

2.95 

4.42 

3.48 

1.83 

2.39 

2.70 

3.64 

2.08 

1.71 

31.26 

MBDIAR 

1.38 

2.28 

1.95 

2.31 

4.72 

2.75 

1.08 

1.72 

2.20 

2.35 

1.93 

1.42 

30.67 

SD 

1.123 

1.295 

1.283 

2.805 

2.283 

2.683 

1.958 

2.739 

1.704 

2.891 

1.354 

1.512 

8.186 

TOOa  OBS 

1004 

918 

1006 

979 

1004 

972 

1016 

1014 

981 

1010 

969 

1005 

11878 

TEE  OREAXERT  VALUE  OP  13.84  OCCURRED  OH  08/74 

ROTEi  *TBE  VALUE  IS  BASED  OR  A  MORIB  WITH  U8S  THAR  90%  OP  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  NORTH 
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QFnWniR  LOCKnOR  'A' 
USAFBIAC,  ASHBVILU  HC 


EXTRBIB  DAII.T  PRECIPITATION  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  StMUUtr  OP  DAT  DATA 


81ATI0R  NUMBERt  722576  STATION  NAME:  ROBERT  CRAY  AAF/FORT  BOOO  ISC  PERIOD  OF  RECORD:  5010-6009,6809-9109 


L8T  to  UTC: 

*06 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUQ 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AimUAL 

50 

1.92 

.12 

TRACE 

1.92* 

51 

.13 

.69 

2.92 

1.05 

2.49 

.86 

.01 

.34 

1.40 

.16 

.59 

.06 

2.92 

52 

.69 

1.06 

1.04 

1.89 

1.53 

.45 

.09 

.58 

.56 

.00 

1.78 

1.72 

1.89 

53 

.38 

.28 

.63 

1.28 

4.50 

.15 

.61 

.16 

1.31 

1.92 

.81 

1.20 

4.50 

54 

.31 

.60 

.43 

1.10 

.96 

.27 

.57 

.78 

.22 

.48 

1.45 

.OA 

1.45 

55 

.77 

1.32 

.52 

.91 

.88 

1.19 

.47 

.84 

1.03 

.16 

.74 

.16 

1.32 

56 

1.13 

.89 

.01 

.19 

1.86 

.04 

.11 

.85 

TRACE 

1.07 

1.44 

1.51 

1.86 

57 

.66 

.79 

1.90 

3.68 

1.87 

.84 

.49 

TRACS 

2.92 

4.37 

.49 

.54 

4.37 

58 

.37 

4.09 

.41 

1.32 

1.73 

3.77 

.74 

.45 

.89 

.96 

1.21 

.59 

4.09 

59 

.13 

1.16 

.20 

1.02 

.47 

1.11 

.74 

4.33 

.91 

5.16 

.87 

1.68 

5.16 

60 

.98 

1.42 

.68 

.98 

.59 

.63 

2.14 

1.47 

TRACS* 

2.14* 

68 

.59* 

.J2» 

1.02* 

1.12* 

1.12* 

69 

.12* 

1.31* 

.58* 

2.38* 

.15* 

.68* 

.79* 

1.75* 

.58* 

1.18* 

.25* 

.82* 

2.38* 

70 

.22* 

.50* 

1.00* 

.56* 

1.37* 

.01* 

.41 

.33 

1.77 

.66 

TRACS 

.37 

1.77* 

71 

TRACE 

.75 

.17 

1.58 

.50 

.72 

2.05 

1.97 

.76 

1.53 

1.54 

.96 

2.05 

72 

.70 

.15 

.55 

1.25 

2.66 

2.76 

2.96 

2.70 

.57 

2.74 

.92 

1.17 

2.96 

73 

1.19 

.62 

1.46 

.75 

.81 

1.00 

1.41 

TRACE 

3.25 

2.31 

.21 

.19 

3.25 

74 

.77 

.72 

.72 

1.44 

1.33 

1.98 

.88 

4.81 

1.67 

4.08 

1.40 

.66 

4.81 

75 

.58 

2.17 

.28 

.82 

2.44 

.75 

1.25 

1.78 

1.26 

2.88 

.50 

1.49 

2.88 

76 

.20 

.22 

.74 

1.70 

1.42 

2.62 

2.35 

1.11 

1.34 

4.50 

.56 

.68 

4.50 

77 

.39 

.50 

1.63 

3.90 

.46 

.95 

.07 

.93 

.73 

1.76 

1.01 

.21 

3.90 

78 

.17 

1.21 

1.00 

.40 

.84 

.72 

1.17 

.72 

1.45 

1.59 

2.24 

.12 

2.24 

79 

1.04 

.88 

.61 

.22 

2.37 

1.26 

1.83 

1.29 

.71 

.91 

.70 

1.15 

2.37 

80 

.53 

1.29 

1.49 

1.08 

2.36 

1.62 

TRACS 

.01 

1.43 

.31 

1.36 

1.08 

2.36 

81 

.74 

.95 

.79 

2.01 

3.00 

4.08 

.79 

1.79 

1.56 

1.32 

.53 

.18 

4.08 

82 

.71 

1.04 

.66 

1.09 

2.10 

1.95 

.29 

.99 

.55 

.35 

2.72 

.41 

2.72 

83 

.35 

1.49 

3.18 

.22 

1.76 

.71 

.95 

2.06 

.10 

.90 

.37 

.17 

3.18 

84 

.96 

.19 

.80 

.46 

.69 

2.33 

3.19 

.60 

.61 

1.84 

.98 

.72 

3.19 

85 

.72 

1.67 

1.10 

1.07 

1.15 

.42 

.26 

1.85 

1.04 

3.31 

.91 

2.08 

3.31 

86 

.16 

3.35 

.08 

.66 

1.26 

2.91 

.20 

.90 

3.08 

1.55 

1.06 

1.56 

3.35 

87 

1.71 

.46 

.43 

.42 

1.89 

1.70 

.40 

1.00 

1.37 

.12 

1.23 

1.46 

1.89 

88 

.14 

.49 

.88 

.39 

.92 

3.48 

1.15 

.38 

.78 

1.14 

1.35 

.63 

3.48 

89 

1.16 

1.50 

2.37 

.57 

1.66 

1.73 

.52 

1.13 

1.72 

1.43 

.40 

.10 

2.37 

90 

.69 

1.09 

1.62 

3.22 

1.49 

.33 

1.23 

.10 

1.95 

3.05 

1.46 

.52 

3.22 
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oPHuaiira  uxamoR  'A'  bctrbhb  daily  prbcipixatich  amourts  in  ihchbs 

USAFEXAC,  ASBBVILLB  RC  FROM  SUMUtY  OF  DAY  DATA 

8XAI10R  RUHBBR:  722576  STATIOH  RAHB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOOO  TX  PBRICO  OF  RECORD:  5010-6009,6809-9109 


LST  TO  UTCl 

«06 

MORTB:  ALL  HOURS:  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP  OCT  ROV  DEC 

AMRUAL 

91 

2.18 

.88 

.60 

.98 

2.34 

2.17 

.55 

1.02 

2.82 

2.82* 

8RBA3BST  2.18  4.09  3.18  3.90  4.50  4.08  3.19  4.81  3.25  5.16  2.72  2.08  5.16 


TOTAL  OBS  1004  918  1006  979  1004  972  1016  1014  981  1010  969  1005  11878 


TEE  GREKTEST  VALUE  OP  5.16  OCCURRED  OR  10/04/59 

ROTE:  *T8E  VALUE  IS  BASED  OH  A  NORTH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  NORTH 
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OPBHKnin  lACATIOR  'A' 
USAFBIAC,  ASBBVILLB  RC 


PERCBRTAGB  FBBQUERCY  OF  OCCURKBRCB  OF  8HCMFALI.  IR  IHCHBS 
FROM  SUMURT  OF  DAY  DATA 

STKnOH  RUMB8R:  722576  STMtlOM  RAMS:  ROBERT  ORAY  AAP/FORT  ROOD  TK.  PERIOD  OF  RECORD:  5010-6009,6809-9109 

LET  TO  inC:  >06  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


AMOURTS 

(INCHES) 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

HKt 

JUH 

JUL 

ADO 

SEP 

OCT 

HOP 

DEC 

ARR 

ROHE 

95.3 

95.6 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.3 

98.4 

98.9 

nucB 

3.3 

3.0 

.6 

.1 

.9 

1.6 

.8 

.7 

.2 

.2 

.1 

.2 

.9 

.1 

.4 

.1 

.4 

.2 

.2 

.1 

.2 

.0 

6.5-10.4 

10.5-15.4 

15.5-25.4 

25.5-50.4 

OVER  50.4 

DAYS  WITH 

ISAS  AKtS 

1.5 

1.3 

.1 

.8 

.3 

TOTAL  NO.  OF 

GBffiRVAIIORS 

1012 

919 

1012 

982 

1006 

981 

1016 

1014 

983 

1010 

975 

1006 

11916 
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GPBRKrura  ixx»noH  *a' 

USAFBXK:,  ASBBVIU.B  nc 


TOTAL  MOinHLT  &..OHFALL  AMOUIITS  IR  IHCHBS 
FROM  SIMMRY  OF  OAT  DA3A 


SXKnOH  RUMBER:  722576  STATIOH  RAME:  ROBERT  GRAT  AAF/FOBT  BXO  TX  PERIOD  OF  BBCX>RD:  5010-6009,6809-9109 


LST  TO  UTC; 

:  406 

MDRTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JAH 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

MIO 

SEP 

OCP 

ROV 

DEC 

AHHUAL 

so 

.0 

.0 

.0 

.0* 

51 

1.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

1.5 

52 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

53 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

54 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

55 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.0 

2.1 

56 

TRACE 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-1 

57 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.8 

.0 

1.8 

58 

TRACE 

3.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

3.4 

59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

n<Acs 

.0 

TRACE 

60 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

TRACE* 

68 

.0* 

.0* 

TRACE* 

.0* 

TRACE* 

69 

.0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0» 

.0* 

.0* 

.0* 

.0» 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

TRACE* 

70 

.2* 

.0» 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2* 

71 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

72 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

73 

2.7 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.3 

74 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

75 

3.9 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.4 

76 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.3 

.0 

1.3 

77 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

78 

.6 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

*0 

.0 

.0 

TRACE 

.6 

79 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACS 

80 

TRACE 

TRACE 

.0 

TRACS 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

3.1 

.0 

3.1 

81 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

82 

2.0 

TRACE 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

.0 

.0 

.0 

3.0 

83 

1.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.6 

84 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

85 

2.0 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.0 

86 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TRACE 

.2 

87 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

88 

.1 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.1 

89 

.0 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACS 

TRACE 

90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 
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(VSRKTIIIG  LOCniOH  'A'  lOTU  MOIfTHLT  SIKMFALL  AMOUHTS  IH  IHCHES 

USAFB1AC,  ASHBVUU  AC  FROM  SUIMKRy  OF  DAT  DATA 


SranOH  RUORR:  722576  STATIOR  lOMB:  ROBERT  GBAr  AAF/FORT  BOOD  7SC 

l£fC  TO  UTC:  +06 


PERIOD  OF  RECORD:  5010-6009,6809-9109 
MOmS:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 


JAR 


FEB 


MAR 


APR 


MAT 


JUR 


JUL 


Aue 


OCT 


ROV 


DEC 


AHHUAL 


91 


TRACS 


.0 


.0 


.0 


.0 


.0 


.0 


.0 


.0 


TRACE* 


LEAST 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

OREATEST 

3.9 

3.4 

1.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

-0 

3.1 

TRACE 

5.3 

MEAR 

.5 

.4 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TRACE 

1.3 

MBDIAR 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

SO 

1.039 

.871 

.180 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.703 

.000 

1.602 

TOTAL  DBS 

1012 

919 

1012 

982 

1006 

981 

1016 

1014 

983 

1010 

975 

1006 

11916 

TBS  QREATSRE  VALUE  OF  3.9  OCCURRED  CM  01/75 

ROTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  OR  A  HORIH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MGHTH 
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GPBRKrnra  uxKnai  *a' 
USAFXnc,  ASHBVILLB  RC 


EXTBEMB  DAILY  SNOWFALL  AHOUNTS  IN  INCHES 
FNOM  SUHMMOr  OF  DAT  DATA 


STATION  NUHBKR:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  CRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  5010-6009,6809-9109 


LST  TO  UTC 

:  *06 

HCRtTB: 

ALL 

HOURS:  ALL 

TSAR 

JAR 

FEB 

HAR 

APR 

MAT 

Jim 

JUL 

Aue 

SEP 

OCT 

RGV 

DEC 

ARHUAL 

50 

.0 

.0 

.0 

.0* 

51 

1.0 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

1.0 

52 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

53 

2.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.6 

54 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

55 

.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.5 

.0 

1.5 

56 

TRACE 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

57 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.1 

.0 

1.1 

58 

TRACE 

2.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

59 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

60 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

TRACE* 

68 

.0* 

.0* 

TRACE* 

.0* 

TRACE* 

69 

.0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

TRACE* 

70 

.2* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2* 

71 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACK 

72 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.0 

TRACE 

73 

2.3 

1.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.3 

74 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

75 

2.8 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.8 

76 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

.0 

1.0 

77 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

78 

.4 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.4 

79 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

80 

TRACE 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.2 

.0 

2.2 

81 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

82 

2.0 

TRACE 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

83 

1.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

1.5 

84 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

85 

2.0 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

2.0 

86 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

TRACE 

.2 

87 

TRACE 

.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

88 

.1 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

89 

.0 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

90 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 
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orBmniio  locnioii  'A' 

USAFETAC,  ASHBVILLB  RC 


BXIXBMB  DAILY  SRCMFALL  AHOUHTS  IH  IHCHES 
FROM  SUMURT  OF  DAY  DAXA 


SranCH  RUHBBR:  722576  SCKTIOR  RAMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOOD  IX 

LST  ID  UIC:  >06 


PERIOD  Oe  RECORD:  5010-6009,6809-9109 
MORIH:  ALL  BOORS:  ALL 


YEAR 


JAR  FEB  MAR  APR  MAY  JOR  JUL  AUG 


OCT  MOV  DEC 


ARRUAL 


91 


TRACE 


.0  .0 


.0 


.0  .0  .0  .0 


IRACE* 


GREATEST 


2.8  2.0  1.0  TRACE  .0  .0  .0  .0  .0  .0  2.2  TRACE 


2.8 


IDEAL  DBS  I  1012  919  1012  982  1006  981  1016  1014  983  1010  975  1006 


11916 


IBB  GREATEST  VALUE  OF 


2.8  OCCURRED  OR  01/11/75 


ROTE:  *IBE  VALUE  IS  BASH)  OR  A  MORIH  HIIB  LESS  IBAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  TBE  MOHIB 
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GPBRKTIHO  lOCHTIOn  'A' 
nSAFBXK,  ASBBVILU  RC 


PBRCRmniOE  FRBQUBIICY  OP  OCCURRRRCB  OP  SHOW  DEPTH  IN  IHCHES 
FHCM  SUMOUV  OF  DAT  DATA 


SmiOR  HUMBER:  722576  SIATIGH  NAME:  ROBERT  SRAT  AAF/PORT  BOOO  TX 

I.ST  TO  UTC:  «06 


PERIOD  OF  RECORD:  5010-6103,6401-6612,6809-9109 
NORTH:  AU.  HOURS:  ALL 


Ills  1019  1101  1057  1059  1058  1092  1097  1080  1126  1074  1107  12988 
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OFBIATIira  lOCKTIOH  'A' 
USAFBXAC,  ASHBVIUf  HC 


aamaa  daily  atow  depth  amoumts  in  inches 

FROM  SUIMARI  OP  DAY  DATA 

SIATIOn  HIMBSR:  722S76  SIATIOH  NAME:  ROBERT  OKAY  AAF/FORF  HOOD  XX  PERIOD  OF  RECORD:  5010-6103,6401-6612,6809-9 


L8T  TO  UTC: 

4^06 

MCHTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AimUAL 

50 

0 

0 

0 

0* 

51 

mACB 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

52 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

53 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

54 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

55 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

56 

TRACE 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

57 
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apBRmHa  uxxnoii  'a' 
OSAFBXAC,  ASmVILLK  RC 


BXnOMB  DAILY  SNOW  DEPTH  AMDUMTS  IR  IRCHBS 
FRCH  SUMRY  OF  DAY  DATA 


SnmOM  RARE:  ROBERT  OtAY  AAF/FQRX  HOOD  TX 
LST  ID  UTC:  toe 


PERIOD  OF  RECORD:  5010-6103,6401-6612,6809-9109 
MOHIH:  ALL  BOUPS:  ALL 
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oPBrnniK  LOcnioH  'A' 
USAFBIAC,  AaHBVnLB  RC 


FIRST  ARD  LAST  OATS  OP  OCCURRBRCB  BT  SROH-TBAR 
PRCH  SUHNART  OP  DAT  DATA 

STAXIOR  ROIBBR:  722576  STKTIOH  RAHB:  ROBERT  ORAT  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  CP  RECORD:  5010-5206 

SROW-TEAR:  1  AUO  -  31  JUL 
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51  -  52  ROT  02  FEB  26 


MBDIAR-DAIE  DBC  16  JAR  31  FEB  01  FEB  20  FEB  14  FEB  01 
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PUS  c 


SURPACB  tmiD  SattMOXB 


PEAK  NIIDS. 

raSSB  nEXJtS  are  CREKTED  FKM  SUIWART  op  DAT  DATA.  SPEEDS  ARB  IH  KRCTTS. 

DIRBCnom  ARE  TO  16  COHPAS8  POIRTS  FRCH  TBE  BBOIRIlIRa  OP  PERIOD  OF  RECORD 
TSRDUOH  JURE  1968,  BUT  IR  JULY  1968,  ALL  STATIORS  EXCEPT  THOSE  OF  TBS  HATIOHAL 
REATBER  SERVICE  STARTED  REOORDIRO  DIRBCTIORS  IR  TERS  OF  DSQREBS.  DATA 
IS  SIBMARIZBD  BY  MORIB  FOR  EACH  YEAR  FOR  TBS  ERTIRS  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE.  SIVBR:  TBS  OBEAIEST  HORIHLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  CONBIRSD,  THE 
OREAIBST  YEARLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COmiRm,  ARD  TBE  DATE  OF  TBE  ABSOLUTE 
PEAK  WIRD  RBCnOBD  FOR  TBE  BRTIRE  PERIOD  OF  RECORD.  AR  ASTERISK  (*)  IHDICATBS 
A  VALUE  FOR  A  HORTH  It»  RBICB  LESS  THAR  90%  OP  TBE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AR 
ASTERISK  ALSO  DBROTBS  A  YEAR(S)  WITH  ORB  OR  MORE  MISSIR6  ARD/OR  IROOHPLBTB  HCHTBS. 

PEAK  WIHDS— PKRCERT  OCCURRBHCE  FREQUERCY. 

ALSO  FROM  SUMURY  OF  DAY  DMA.  DATA  IS  SUNtARIZBD  BY  HOBTB,  FOR  ALL 
YEARS  OOMBIRBD.  FOR  BLEVKH  WIRD  SPEED  OROUPS.  TBE  1-4  KHOT  SPEH>  GROUP 
IRCLUDB8  CALM  WIRDS.  IP  THE  PEAK  WIRD  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAY 
AS  'CALM,*  TBAT  COURT  GOBS  IRIO  TSB  *1-4  KROT*  CATEOORY.  TABLES  IRCLUDE 
HEARS,  MBDIARS,  ARD  TOTAL  OBSERVXTIOR  COURTS.  TBE  VALUES  IR  THIS  SUMURY 
ACOOURT  FOR  A  PEAK  WIRD  BEIRG  RECORDED  FOR  EACH  DAT  OF  EACH  MOHTB. 

WIRD  DIRBCTXOR  VS  WIRD  SPEED— PBRCEMT  OCCURRBHCE  FREQUERCY. 

THESE  TABLES  ARB  CRBATBD  FROM  HOURLY  OBSBRVATIOHS.  THEY  SUMMARIZE 
THB  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIOBT  3-aaUR  STARDARO  TDfB  PERIODS  FOR  BACH  MOUTH  (ALL  YEARS  OOMBIRBD). 

-  BY  MORTH  (ALL  YEARS  ARD  ALL  HOURS  OOMBIRBD). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  ARD  ALL  HOURS  COMBIRED). 

THESE  TABLES  GIVE  A  BIVARIATE  DISTRIBUTIOII  OF  THE  PKRCERT  OCCURRERCE 

FRBQUKWCI  (PDF)  FOR  BLBVBR  WIRD  SFBBD  GROUPS  VERSUS  TWELVE  WIRD  DIRBCTIOR 
SECTORS  GIVER  IR  30  DEGREE  IRCHBMBRT8.  *CALM*  ARD  'VARIABLE*  WIRDS  ARB 
GIVER  SEPARATELY.  CARDIRAL  WIRD  OIRBCnOMS  (R,B,S,W)  APPEAR  FOR  REFERBRCB. 

TOIRL  PBHOBRTAUBS,  HEARS,  ARD  MBDIARS  FOR  BACH  SECTOR,  ALORG  WITH  TOTAL  OBS- 
BRVATIOH  COURTS,  ARB  PRIRTBD  BELOW  BACH  SUMURY. 

ALSO  PROVIDBDt  A  BIVARIATE  OISTRIBUTIOR  OF  WIRD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CBILIRO/VISIBILITY  ODHDITIORB.  THESE  CORDITIORS  ARE: 

WHER  TBE  VISIBILITY  IS  GREATER  TBAR  OR  BQUAL  TO  1/2  MILES  (0800  METERS) 

THB  CBILIRO  MUST  BE  GREKFER  THAR  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUI  LESS  TBAR  1500  FEET. 

IP  THIS  OOROinOH  IS  HOT  MET,  THBR  THB  FOLLOWIRG  OOHDITIOH  IS  TESTED: 

WHER  THE  CBILIRG  IS  GREMER  TBAR  OR  EQUAL  TO  200  FEET,  THB  VISIBILITY  MUST 
BE  GREAXER  TBAR  OR  EQUAL  TO  1/2  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS). 


OOHVERSIOH:  1  KROT  -  .514791  METERS  PER  SBOOID 


C  -  1  -  2 


USAFBTAC/DS— 92/276  —  Paga  50 


OPERKTlRa  UCATlon  'A' 
USAFBXM:,  ASHBVIU.B  MC 


PEAK  SUPFACS  VtlRDS  HI  XHOTS 
FROM  SUMMRX  OF  DAY  DATA 


SIATIOR  HUMBER:  722576  8TATI0H  RAMB:  ROBERT  ORAY  AAF/FORT  BOOO  TX 

LST  TO  UTCt  406 


PERIOD  OF  RECORD:  5608-6102,6506-6508,6810-9109 
MOHTB:  ALL  HOURS:  ALL 
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oPERKmo  uxaaicm  'a* 
aSAFBEK,  ASHEVIU.E  RC 


PEAK  SURFACE  WIEDS  IE  KEOTS 
FROM  SUIMARY  OF  DAY  DATA 


SXmOR  RUHBER:  722576  STATIOR  RAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FCStT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  5608-6102,6506-6508,6810-9109 

LST  TO  UTC:  *06  MOETS:  ALL  HOURS:  ALL 


THE  PEAR  nm  OP  61  FKM  33/  OCCURRED  OB  05/13/89 

HOflBl  *TBE  VALUE  IS  BASED  OR  A  HORIH  WITH  LESS  THAR  90%  OP  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MOETH 
$IHE  VALUE  18  100  OR  QREKTER  WITB  LESS  THAR  90%  OP  DATA  AVAILABLE  F(»  IBB  MOETH 

C  -  2  -  IB 
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CPERKTIHG  LOCKTIOH  *A'  PERCSIITAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  DAILY  PEAK  HINDS 

USAFBIAC,  ASBBVILLB  RC  FROH  SUMMARY  OP  DAY  DATA 

STATION  NUMBER!  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FCa«T  BOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  5608-6102,6506-6508,6810-9109 

LST  TO  UTC:  ^06  HONTB:  ALL  HOURS:  ALL 


MONTH 

CALM-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND 

20-24 

SPEEDS 

25-29 

IN  xmirs 

30-34  35-39 

40-49 

50-64 

OB  65 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

TOTAL 

QBS 

JiUI 

.1 

3.3 

2J.0 

28.6 

22.9 

15.5 

5.9 

2.4 

1.3 

.0 

.0 

19.9 

19.0 

846 

FEB 

.0 

2.3 

17.1 

25.6 

26.1 

17.4 

7.3 

2.5 

1.7 

-1 

.0 

21.0 

20.0 

755 

MAR 

.0 

1.6 

10.6 

20.2 

27.2 

22.8 

11.0 

4.7 

1.6 

.2 

.0 

23.0 

23.0 

808 

APR 

.1 

.4 

10.9 

19.2 

32.2 

21.3 

11.9 

2.5 

1.3 

.3 

.0 

22.8 

22.0 

790 

MAT 

.0 

3.6 

14.1 

25.4 

31.7 

15.1 

6.1 

2.2 

1.5 

.2 

.0 

20.9 

20.0 

802 

JUN 

.0 

2.0 

17.1 

29.7 

30.0 

12.9 

5.9 

1.2 

1.2 

.0 

.0 

20.2 

20.0 

817 

JUL 

.0 

1.1 

16.2 

43.0 

27.6 

8.8 

2.1 

.9 

.4 

.0 

.0 

18.9 

18.0 

852 

AUG 

.1 

.9 

22.1 

41.0 

25.9 

6.2 

2.3 

.8 

.7 

.0 

.0 

18.4 

18.0 

861 

SBP 

.0 

2.7 

25.7 

36.5 

23.6 

8.3 

1.2 

1.2 

.8 

.1 

.0 

18.1 

18.0 

768 

OCT 

.1 

5.3 

27.5 

27.5 

24.8 

8.6 

5.0 

1.3 

.0 

.0 

.0 

18.2 

18.0 

816 

NOV 

.5 

5.1 

19.6 

22.7 

25.8 

15.3 

7.8 

1.9 

1.1 

.1 

.0 

20.1 

20.0 

784 

DEC 

.1 

5.4 

20.7 

23.8 

23.8 

16.0 

7.3 

2.0 

.8 

.0 

.0 

19.9 

19.0 

839 

ANNUAL 

.1 

2.8 

18.5 

28.7 

26.8 

13.9 

6.1 

2.0 

1.0 

.1 

.0 

20.1 

19.0 

9738 
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OPBRKTIIIO  LOCATIOR  'A'  PKRCBirrAGB  FRBQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPEZAC,  ASHEYHXB  NC  FROH  BOURLT  OBSERVATICNS 

SIKTION  HUMBER:  722576  STATICNI  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

liST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIBBCnOM 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.7 

8.3 

4.5 

.8 

.4 

19.7 

7.3 

6.0 

020-040 

1.7 

1.6 

1.6 

.4 

5.4 

7.6 

7.0 

050-070 

.5 

.6 

1.2 

4.5 

5.0 

(B)  080-100 

.5 

.8 

1.3 

4.8 

5.0 

110-130 

.9 

.2 

.1 

1.2 

3.8 

4.0 

140-160 

2.8 

2.3 

1.5 

.2 

.1 

6.9 

6.3 

5.5 

(8)  170-190 

9.0 

9.5 

3.7 

1.1 

23.2 

6.4 

6.0 

200-220 

2.0 

4.5 

2.4 

.1 

9.0 

7,3 

7.0 

230-250 

.2 

.9 

1.1 

2.2 

8.8 

9.5 

(W)  260-280 

.8 

1.1 

.1 

1.9 

5.9 

6.0 

290-310 

1.7 

1.5 

1.0 

.1 

4.3 

6.4 

5.5 

320-340 

5.6 

6.3 

1.9 

*4 

14.3 

6.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.5 

//////////// 

TOTALS 

31.4 

37.6 

17.9 

3.1 

.5 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  1 
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OPBRATIIIG  LOCKTION  'A* 
USAFETAC,  ASHBVILLB  HC 


PBRCBHTAGB  FREgUBRCY  OP  OCCUAKENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  (SSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/F(BtT  BOOO  TX  PERIOD  OP  RFCOHU:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTu:  JAN  HOURS:  03-05 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOH 

(DBSREBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.9 

9.7 

4.7 

1.0 

.2 

21.5 

7.3 

6.5 

020-040 

2.2 

1.6 

1.1 

.3 

5.2 

6.6 

6.0 

050-070 

.4 

.3 

.8 

4.6 

4.0 

(E)  OSO-100 

.6 

.8 

1.4 

4.5 

5.0 

110-130 

.8 

.2 

.1 

1.1 

4.3 

3.5 

140-160 

2.3 

1.8 

.9 

.1 

5.1 

5.6 

5.0 

(S)  170-190 

6.6 

7.3 

3.5 

.9 

18.3 

6.8 

6.0 

200-220 

2.9 

4.0 

2.9 

.3 

.1 

10.2 

7.4 

7.0 

230-250 

.2 

1.9 

1.2 

.1 

3.4 

8.7 

8.5 

(W)  260-2S0 

1.0 

1.8 

.8 

.2 

3.8 

7.4 

8.0 

290-310 

1.2 

2.5 

1.6 

.1 

5.4 

7.8 

8.0 

320-340 

6.9 

5.2 

1.8 

.6 

14.5 

5.6 

5.0 

VARZABIiB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.5 

//////////// 

TOTALS 

31.0 

37.1 

18.6 

3.6 

.3 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  2 


USAFETAC/DS— 92/276  —  Paga  55 


oPBiwrnio  uxKsicm  *a' 

USAFBIHC,  ASBBVIU.B  HC 


PERCEHXAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRQH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  IX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  JAN  HOURS:  06-08 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEBD  IH 

15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIIiD 

MEDIAN 

WIND 

:*;>  350-010 

5.7 

7.5 

5.5 

1.2  .1 

20.0 

7.4 

7.0 

020-040 

2.2 

2.3 

1.6 

.2  .2 

6.5 

7.3 

6.0 

050-070 

.6 

.8 

1.4 

3.9 

5.0 

(E)  080-100 

.4 

.5 

1.0 

4.7 

5.0 

110-130 

.2 

.4 

.6 

4.8 

5.5 

140-160 

2.6 

2.0 

1.1 

5.7 

5.9 

5.0 

(S)  170-190 

6.5 

8.0 

2.2 

.6  .1 

17.3 

6.4 

6.0 

200-220 

2.3 

2.8 

2.2 

.6 

7.8 

7.8 

8.0 

230-250 

1.0 

1.1 

1.0 

.2 

3.2 

7.3 

7.5 

(H)  260-280 

2.2 

1.5 

.1 

4.7 

8.0 

8.0 

290-310 

3.0 

1.9 

.5 

6.7 

8.0 

7.0 

320-340 

D 

4.5 

1.7 

.8 

14.6 

5.5 

4.0 

VARIABUl 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.4 

//////////// 

TOTALS 

31.3 

35.1 

18.7 

4.2  .4 

100.0 

6.1 

6.0 

TOOAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  3 
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oPBmniio  ux»Tioii  'A' 

USAFBXAC,  ASIIKVIU.B  HC 


FERCEHTACB  FREQUERCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  (BSBRVATIOHS 

STATION  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAF  AAF/FORT  BOON  TX  PERIOD  Of  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  JAR  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DSeREES)  I 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

\ 

MBur 

WIHD 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.9 

7.7 

5.8 

2.7 

.1 

20.2 

8.8 

8.0 

020-040 

2.8 

3.1 

1.5 

.6 

.1 

8.2 

7.0 

7.0 

050-070 

1.3 

1.4 

.3 

.2 

3.2 

5-7 

5.0 

(E)  080-100 

.6 

.8 

1.4 

4.6 

5.0 

110-130 

1.1 

1.2 

.1 

2.4 

4.6 

5.5 

140-160 

1.3 

2.4 

1.5 

.3 

5.5 

7.8 

7.0 

(S)  170-190 

3.7 

7.0 

3.4 

1.9 

16.0 

8.2 

8.0 

200-220 

1.8 

3.9 

3.1 

1.0 

.4 

10.2 

9.1 

9.0 

230-250 

.8 

1.7 

1.0 

.3 

3.8 

8.4 

8.0 

(W)  260-280 

1.1 

1.3 

2.2 

.3 

4.8 

8.8 

10.0 

290-310 

1.8 

2.5 

1.8 

.8 

.1 

7.0 

8.3 

8.0 

320-340 

2.9 

4.7 

3.7 

1.0 

.3 

12.6 

8.4 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.7 

//////////// 

TOTALS 

23.1 

37.7 

24.4 

9.1 

.9 

.1 

100.0 

7.8 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  4 


USAFBTAC/DS~92/276  —  Paga  57 


GPBIUailia  lOCKTIOH  'A' 
USAFBXK,  ASBBVIUS  HC 


PERCBIRASB  FREQUBHCY  (X  OCCURRBMCB  SUKFACB  WIHD  DIKECTIOH  VERSUS  WIND  SPBBD 
FBOH  HOURLY  OBSBRVATICHS 

SXRTIGR  HUNBBR:  722576  SXKTIOR  NAHB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MORIE  JAN  HOURS:  12-14 


WIND  SPEBD  IN  KNOTS 


DIBBCnOR  1 
lOBBOaS)  \ 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GS  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.5 

5.4 

5.5 

2.8 

.1 

16.2 

9.4 

10.0 

020-040 

3.3 

3.8 

1.3 

.4 

8.8 

6.5 

5.5 

050-070 

2.0 

1.6 

.4 

.1 

4.2 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

.5 

.2 

2.2 

4.1 

3.0 

110-130 

1.7 

.1 

3.4 

5.0 

5.0 

140-160 

1.5 

2.0 

.5 

.1 

6.8 

7.5 

7.0 

(S)  170-190 

3.3 

4.9 

3.4 

.1 

14.1 

10.4 

11.0 

200-220 

3.0 

4.1 

2.4 

.4 

11.5 

10.7 

10.0 

230-250 

2.9 

1.3 

.2 

5.3 

8.0 

8.0 

(W)  260-280 

2.3 

1.7 

.2 

5.2 

8.2 

8.0 

290-310 

2.8 

2.2 

.4 

.4  .1 

7.7 

8.8 

8.0 

320-340 

D 

5.5 

3.2 

1.8 

.2 

12.0 

9.4 

9.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.6 

//////////// 

TOTALS 

22.3 

34.3 

26.9 

12.2 

1.3  .1 

100.0 

8.4 

8.0 

TOTAL  NUHBBR  OF  OBSBRVATIOHS  930 


C  -  4  -  5 
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omwnHO  uxiaioii  *»• 
oakFsmc,  ashbvillb  rc 


FBRCBRTkm  FRRQUBHCT  OP  OCCUKttBRCB  SURFACE  WIRD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FRfCM  HOURLY  OBSERVATIORS 

SXATIGR  RUMBBR:  722576  STATIOI  RARE:  ROBERT  CRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MQHTB:  JAR  HOURS:  15-17 


DIRBCTIOH  1 
(DBOREBS)  I 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

VIIID  SPEED  XR  KROTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIRD 

NEDIAH 

WIRD 

(R)  350-010 

3.2 

8.1 

6.0 

1.0 

.1 

18.4 

8.4 

8.0 

020-040 

2.9 

3.7 

2.3 

.4 

9.2 

7.3 

6.0 

050-070 

2.4 

2.0 

.3 

4.7 

4.9 

4.5 

(E)  080-100 

.9 

1.3 

.1 

2.3 

4.7 

5.0 

110-130 

2.0 

1.7 

.2 

4.0 

4.8 

4.0 

140-160 

2.3 

4.3 

1.5 

.3 

8.4 

7.1 

7.0 

(8)  170-190 

2.4 

4.8 

6.3 

1.9 

.1 

15.6 

9.8 

10.0 

200-220 

1.9 

3.4 

4.0 

.6 

.1 

10.1 

8.9 

8.5 

230-250 

.8 

2.5 

.5 

3.8 

6.7 

7.0 

(V)  260-280 

1.5 

1.6 

1.1 

.2 

.3 

4.7 

8.3 

7.0 

290-310 

.8 

1.6 

1.5 

.6 

4.5 

9.2 

8.0 

320-340 

1.6 

4.8 

3.9 

1.4 

.2 

11.9 

9.1 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.4 

//////////// 

TOTALS 

1  22.7 

39.8 

27.7 

6.4 

.8 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIORS 

930 

C  -  4  -  6 


USAFBTAC/DS~92/276  ~  Pag*  59 


cramraie  hociaicm  ’a* 

OBAFSEAC,  ASaKVIU.R  HC 


FERCBirEMSR  ntEQUBRCY  OP  OCCURRB1IC8  SURPACB  HIIB)  DIRBCTIOH  VERSUS  HIHD  SPEED 
FRQH  RXIRLY  OBSERVATICRS 

SEKnOR  EUMBBR:  722576  SmiOH  RMS:  ROBERT  CRAY  AAF/FORT  HOOD  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  SO  use:  *  6  HOHTH:  JAR  HOURS:  18-20 


DIRECTZGH 

(DBGRBBS) 

1 

5-9 

10-14 

wiRD  SPEED  n  ranss 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TC7XAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

5.6 

6.9 

4.7 

.8  .3 

18.3 

7.5 

7.0 

020-040 

2.2 

2.9 

1.2 

6.2 

6.4 

7.0 

050-070 

1.6 

.6 

.1 

2.4 

3.5 

3.0 

(E)  080-100 

1.6 

2.5 

.3 

4.4 

5.7 

5.0 

110-130 

2.4 

1.9 

.4 

4.7 

4.8 

4.5 

140-160 

5.5 

4.0 

1.7 

.5 

11.7 

5.9 

5,0 

(8)  170-190 

7.8 

6.6 

3.0 

.1 

17.5 

5.9 

6.0 

200-220 

1.8 

2.6 

.6 

5.1 

5.8 

5.0 

230-250 

1.5 

1.0 

.1 

2.6 

4.2 

4.0 

(W)  260-280 

1.2 

1.0 

.1 

.3 

2.6 

6.1 

5.5 

290-310 

2.0 

1.1 

.4 

.3  .1 

4.0 

6.6 

4.0 

320-340 

4.5 

4.2 

1.7 

.3 

10.8 

6.3 

5.0 

VARIABU 

1 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.8 

//////////// 

TOCMiS 

1  37.7 

35.3 

14.3 

2.3  .4 

100.0 

5.6 

6.0 

SOTAI.  RUMBER  OP  OBSERVATIORS 

930 

C  -  4  -  7 


UBAFEIAC/DS~92/276  --  Pag*  60 


oramniio  locnioR  *a*  FSRCBii'iAaB  FRsguracir  of  occukrh(cb  surface  wird  dirbctior  versus  hihd  speed 

USAFSnC,  ASBBVIUS  HC  FRCM  BCXIRLT  OBSERVATIORS 

snnai  msoERt  722576  sranon  rahe:  Robert  isaat  htr/nta  rood  ix  period  of  record:  oct  si  -  sep  si 

LSX  to  UIC:  +  6  HOinB:  JAR  SOURS:  21-23 


DIRECnOS 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

HIRD  SPEED  IR  EROTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIRD 

MEDIAR 

WIRD 

(H)  350-010 

5.4 

6.9 

5.2 

1.0 

.2  .1 

18.7 

7.6 

7.0 

020-040 

1.3 

3.3 

.8 

5.4 

6.7 

7.0 

050-070 

.6 

.4 

1.1 

4.4 

4.0 

(B)  080-100 

.9 

1.0 

.1 

1.9 

5.4 

5.0 

110-130 

1.5 

1.2 

.1 

2.8 

4.8 

4.0 

140-160 

5.2 

3.1 

2.2 

.3 

10.8 

6.0 

5.0 

(S)  170-190 

10.0 

9.7 

4.1 

.3 

24.1 

6.1 

5.0 

200-220 

2.0 

2.0 

1.1 

.1 

5.3 

6.7 

6.0 

230-250 

.4 

1.5 

.6 

2.6 

7.5 

8.0 

(W)  260-280 

1.0 

.9 

.1 

1.9 

4.7 

4.0 

290-310 

1.0 

1.5 

.9 

.4 

3.8 

8.3 

8.0 

320-340 

5.4 

6.0 

1.2 

.3 

.2  .1 

13.2 

6.3 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

iiininiininmimiiininimmmuimiiniiimiiiiiiinmiiintui 

8.5 

mmiimi 

TOIALS 

34.7 

37.5 

16.4 

2.4 

.4  .2 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  HUmR  OF  OBSBRVAIIORS 

930 

C  -  4  -  S 


U8AFBTAC/OS~92/276  —  Vaqa  61 


oPBiwTraa  UJCKnoK  *a* 

BBAmM;,  MBBVIUB  HC 


PBKXimaB  FragUKRCT  CP  OOCUWgllCP  SURFACK  «■>  DIRBCnOII  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVAHOm 

SmnOH  MMBR:  722576  SIMTICII  RM«:  RORERI  ORAT  AAF/FORT  ROOD  79C  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  B1  -  SEP  91 

L8T  ID  UTC:  *  6  HDRIB:  JM  SOURS:  ALL 


WIRD  SPEED  n  CTOIS 


DmCTXOII  1 

\ 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OR  65 

TOTAL 

MBAH 

MBDIAH 

(DECREES)  1 

% 

WIND 

wmD 

(R)  350-010 

4.7 

7.6 

5.2 

1.4 

.2 

.0 

19.1 

8.0 

020-040 

2.3 

2.6 

1.4 

.3 

.0 

6.9 

m 

6.0 

050-070 

1.2 

1.0 

.1 

.0 

2.4 

4.8 

4.0 

(E)  060-100 

.9 

1.0 

.1 

2.0 

5.0 

5.0 

110-130 

1.3 

1.1 

.1 

2.5 

D 

4.0 

140-160 

3.1 

2.7 

1.5 

.3 

.0 

7.6 

6.4 

6.0 

(8)  170-190 

6.0 

7.0 

3.9 

1.3 

.0 

18.3 

7.3 

6.0 

200-220 

2.1 

3.3 

2.5 

.6 

.1 

8.7 

8.3 

8.0 

230-250 

.7 

1.7 

.8 

.1 

3.3 

7.5 

8.0 

(W)  260-260 

1.0 

1.5 

.9 

.2 

.0 

3.7 

7.6 

8.0 

290-310 

1.4 

2.1 

1.4 

.4 

*1 

.0 

5.4 

8.0 

7.0 

320-340 

4.5 

5.2 

2.4 

.6 

•1 

.0 

13.0 

7.0 

6.0 

VASIAELB 

am 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.2 

//////////// 

roam 

29.2 

37.0 

20.3 

5.4 

.5 

100.0 

6.7 

6.0 

IDEAL  RUNBER  OP  OBSBRVAnOHS  7440 


C  -  4  -  9 
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oraRKnin  uxaxion  *a’  pgRCBinacB  FnsguBicir  of  occurrbrce  surface  hied  direction  versus  wind  speed 

USAFKXAC,  ASBBVIUS  HC  FROM  SOURtT  OBSERVATIONS 

STATION  NIMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  ONAT  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  *  6  HONTH:  JAR  BOURS:  AU, 


CKEBOORI  A:  CEILIHO  CB  200  BUT  LESS  TBAN  1500  FEET  WITS  VISIBILITy  QE  1/2  NILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILIR  6B  1/2  KILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GB  200  FEET. 


DIRECTION  1 

1  1-* 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 
20-24  25-29 

raors 

30-34  35-39  40-49  50-64  GS  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

HIND 

(N)  350-010 

3.7 

12.6 

10.4 

1.3 

27.9 

8.7 

8.0 

020-040 

2.1 

6.7 

1.8 

.5 

11.1 

7.3 

7,0 

050-070 

1.4 

2.6 

.6 

.3 

4.8 

6.7 

6.0 

(E)  080-100 

.9 

2.8 

.3 

4.0 

6.1 

6.0 

110-130 

.9 

.6 

1.5 

4.7 

4.0 

140-160 

2.0 

2.8 

3.2 

.2 

8.1 

7.7 

8.0 

(S)  170-190 

3.5 

6.5 

S.S 

1.2 

16.7 

8.4 

8.0 

200-220 

.6 

2.6 

1.6 

.2 

4.9 

8.3 

9.0 

230-250 

.3 

.6 

.9 

5.8 

5.0 

(W)  260-280 

.7 

.1 

.1 

.9 

5.2 

4.0 

290-310 

.4 

1.4 

.7 

.2 

2.7 

8.3 

7.0 

320-340 

1.8 

5.1 

4.2 

1.3 

.2 

12.6 

8.9 

9.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.0 

//////////// 

TOTALS 

18.3 

44.4 

28.3 

5.3 

.2 

100.0 

7.7 

8.0 

TOTAL  NUISBR  OF  OBSERVATIONS  1011 
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apsRKrnie  iacuioh  'a* 

USARnC,  A8BBVI1U  RC 


mcaram  fhboubrct  of  ocanoBicK  surfacb  hid  dirbctigh  versus  hrd  speed 

FRON  BCXmLT  OBSERVATIOH8 

SiniOR  mmBR:  722576  Simon  nWB:  ROBERT  ORAT  AAF/FORT  rood  IX  period  of  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UIC:  *  6  MOHIB:  FEB  HOURS:  00-02 


DiRBcnon 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

HRD  SPEED  IB  KROTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MBMf 

WIMD 

NBDIAll 

wmD 

(R)  350-010 

3.5 

6.7 

5.8 

.4 

.4 

16.8 

8.1 

8.0 

020-040 

.7 

1.9 

1.4 

4.0 

7.8 

8.0 

050-070 

1.2 

.7 

.1 

2.0 

4.5 

4.0 

(E)  080-100 

.8 

.7 

.4 

.1 

2.0 

5.8 

5.0 

110-130 

1.1 

1.8 

.2 

.1 

3.2 

6.0 

5.0 

140-160 

2.8 

3.0 

1.9 

.1 

7.8 

6.6 

6.0 

(S)  170-190 

9.6 

8.0 

4.3 

2.0 

.1 

24.0 

6.8 

6.0 

200-220 

2.1 

B 

1.4 

.2 

6.5 

6.6 

6.0 

230-250 

.6 

B 

.9 

3.5 

8.0 

8.0 

(R)  260-280 

.5 

1.2 

.9 

.1 

2.7 

8.2 

9.0 

290-310 

2.6 

.9 

1.3 

.1 

5.0 

6.0 

4.0 

320-340 

H 

5.1 

2.1 

.5 

.2  .1 

11.7 

7.3 

6.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.8 

//////////// 

TOTALS 

1  29.2 

14.7 

20.7 

3.6 

.7  .1 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVmORS 

846 

C  -  4  -  11 
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CCTmnHO  LOCMTIOR  ’A' 
USAFBZAC,  ASBBVILLB  RC 


PBRCBHTAGB  FRBgUBICy  OF  OCCURREHCB  SURFACE  HIND  DIRBCTIOR  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aOURLT  CBSSRVATIOHS 

STAXIOH  HUMBER:  722576  SIATIGH  HAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UIC:  *  6  MOmS:  FEB  B0UR8:  03-05 


DIRBCTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIIID  SPEED  IE  raOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MBMI 

WIRD 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.0 

6.5 

6.5 

1.4  .1 

18.6 

8.7 

8.0 

020-040 

.9 

1.2 

1.2 

.2 

3.5 

7.8 

8.0 

050-070 

.9 

1.3 

.1 

2.4 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

.9 

.8 

1.8 

4.1 

4.0 

110-130 

1.7 

1.9 

3.5 

4.6 

5.0 

140-160 

3.1 

2.2 

1.4 

.1 

6.9 

5.7 

5.0 

(S)  170-190 

7.0 

5.0 

3.3 

.9  .2 

16.4 

6.8 

6.0 

200-220 

2.5 

3.5 

2.7 

.6 

9.3 

7.9 

8.0 

230-250 

.6 

1.7 

1.5 

.4 

4.1 

8.9 

9.0 

(H)  260-280 

1.5 

1.1 

CM 

3.0 

10.0 

9.0 

290-310 

1.2 

1.9 

.8 

.2  .1 

4.3 

7.4 

6.0 

320-340 

4.6 

6.1 

2.2 

.9  .4 

14.3 

7.3 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.9 

//////////// 

TOTALS 

1  27.4 

33.6 

20.8 

4.9  .9 

100.0 

6.5 

7.0 

TOTAL  RUHBBR  OF  OBSERVATIORS 

846 

C  -  4  -  12 
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CPERKTIHO  lOCKnOR  'A* 
USAPBIAC,  ASBKVIIiR  HC 


PBRCSHTAOB  FKBQUKHCY  OF  OCCURREMCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SXKraON  HUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FQRT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

IiST  TO  UTC:  +  6  MOHTB:  FEB  BOURS;  06-08 


WIND  SPEED  IH  KHOTS 


DIRBCTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  SB  65 

TCnXL 

% 

MBAH 

WIND 

HEDIAR 

wmD 

(N)  350-010 

4.4 

5.7 

5.8 

1.5 

.2 

17.6 

8.6 

9.0 

020-040 

1.2 

1.7 

.8 

.1 

3.8 

6.8 

6.5 

050-070 

1.2 

1.8 

3.0 

5.3 

5.0 

(E)  080-100 

.7 

.8 

.4 

1.9 

5.6 

6.0 

110-130 

1.2 

1.2 

2.4 

5.1 

5.0 

140-160 

3.1 

3.0 

.6 

.4 

7.0 

5.7 

5.0 

(8)  170-190 

8.2 

6.6 

2.8 

.7 

.1 

18.4 

6.2 

5.0 

200-220 

B 

.5 

.1 

6.9 

7.3 

7.0 

230-250 

B 

.2 

3.1 

8.6 

8.0 

(W)  260-280 

H 

.7 

.1 

3.9 

9.8 

10.0 

290-310 

B 

.5 

3.9 

7.0 

6.0 

320-340 

B 

D 

D 

.5 

.4 

.1 

16*0 

7.4 

7.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.3 

timnntn 

TOTALS 

28.8 

34.7 

18.4 

5.1 

.9 

.1 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  846 
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OPRRKniia  LOCKnOR  ’A’ 
USAFBTAC,  ASBBVILLB  RC 


PKHCERmOB  FRBQUERCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTIOR  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIGR  RUIBBR:  722576  STATIOH  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECOBO:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  FEB  HOURS:  09-11 


DIRECnOH 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WmD  SPEED  IR  EROTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

NEAR 

HIND 

MEDIAN 

WIHD 

(R)  350-010 

2.5 

6.7 

7.6 

2.0 

.5 

19.3 

9.6 

10.0 

020-040 

1.9 

3.8 

1.9 

.1 

7.7 

7.3 

8.0 

050-070 

1.3 

2.4 

.2 

3.9 

5.6 

6.0 

(B)  080-100 

.9 

1.1 

.5 

2.5 

5.6 

5.0 

110-130 

1.4 

.7 

.8 

3.0 

6.1 

5.0 

140-160 

1.5 

5.1 

2.0 

.6 

.1 

9.3 

7.9 

7.0 

(S)  170-190 

2.5 

6.4 

5.0 

1.2 

.1  .1 

15.2 

8.8 

9.0 

200-220 

.8 

3.1 

3.1 

.9 

7.9 

9.8 

10.0 

230-250 

.5 

1.4 

1.8 

.1 

3.8 

8.6 

9.5 

(W)  260-280 

.5 

1.5 

1.9 

.2 

.5 

4.6 

10.9 

10.0 

290-310 

.9 

2.2 

1.8 

.6 

.5 

6.0 

9.6 

9.0 

320-340 

1.8 

4.5 

4.7 

.9 

.4 

12.3 

9.5 

9.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.5 

//////////// 

TOTALS 

1  16.5 

38.9 

31.3 

6.5 

2.2  .1 

100.0 

8.4 

8.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVXTIORS 

846 
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OPElWmO  lOCKTlO*  'A*  PKRCEHXASB  FRBQUBHCT  OP  OCCURRBRCB  SUKFACS  HIIID  DHtSCTIGII  VERSUS  WIIID  SPEB) 

DSAFEnC,  ASBEVILLB  MC  FROM  BOURLY  OBSKRVATIOHS 

SXMnCII  HUMBERt  722576  SIATIOH  lOMBt  ROBERT  ORAY  AAP/FORT  ROOD  7SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  HORIB:  FEB  BOORS:  12-14 


BIRD  SPEED  IH  RRDTS 


niRBCTIGH 

(DB6RBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HBAII 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1 

6.9 

7.1 

2.1 

.5 

19.3 

9.5 

10.0 

020-040 

D 

4.4 

2.0 

7.8 

7.2 

7,0 

050-070 

B 

1.7 

.5 

4.0 

5.1 

5.0 

(E)  080-100 

B 

2.0 

.2 

3.3 

5.3 

5.0 

110-130 

1.8 

1.3 

.7 

3.8 

6.1 

5.5 

140-160 

B 

3.7 

2.2 

.6 

7.8 

7.8 

7.0 

(8)  170-190 

B 

5.2 

5.4 

3.3 

.2 

15.6 

10.6 

10.5 

200-220 

B 

3.0 

3.5 

1.3 

.1 

8.7 

10.2 

10.0 

230-290 

B 

1.8 

1.7 

4.8 

7.2 

8.0 

(W)  260-280 

.9 

1.7 

1.2 

.5 

.4 

.1 

4.3 

10.3 

9.5 

290-310 

n 

1.5 

2.5 

1.1 

.2 

.1 

6.5 

10.8 

10.0 

320-340 

4.1 

4.5 

1.5 

.1 

12.3 

9.3 

9.5 

variable 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.8 

//////////'/ 

TOTALS 

17.4 

37.3 

31.5 

10.4 

1.5 

.2 

100.0 

8.8 

9.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIOHS  846 
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OPEiATim  lOCKriOR  *A’ 
USWBIKC,  ASHBVILLB  RC 


PERCERTAGR  FRBQUEHCY  OF  OCCURRBNCB  SURFACE  WIHD  DIRECTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATICMS 

SranCR  RUMBER:  722576  SXATIOH  RMS:  ROBERT  GRAY  AAF/FCHIX  HOOD  TK  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MOHTH:  FEB  HOURS:  15-17 


DIRECTIOH  1 
(DEGREES)  { 

1-4 

5-9 

10-14 

miiD  SPSB)  IR  KRcxra 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.2 

8.2 

7.3 

1.2  .1 

19.0 

9.1 

9.0 

020-040 

2.2 

5.4 

2.5 

10.2 

7.2 

8.0 

050-070 

1.3 

2.5 

.2 

4.0 

5.7 

6.0 

(E)  080-100 

1.9 

2.2 

4.1 

4.8 

5.0 

110-130 

1.4 

2.0 

.7 

4.1 

5.9 

5.0 

140-160 

2.6 

5.3 

2.4 

.6 

10,9 

7.5 

8.0 

(S)  170-190 

1.5 

5.0 

6.4 

2.2  .1 

15.2 

10.2 

10.0 

200-220 

1.2 

3.9 

2.4 

1.1  .1 

8.6 

9.3 

8.0 

230-250 

.2 

.7 

.4 

1.3 

7.1 

6.0 

(W)  260-280 

.6 

1.1 

1.4 

.5  .2  .1 

3.9 

10.4 

11.0 

290-310 

.7 

1.5 

2.2 

.5  .6 

5.6 

10.8 

11.0 

320-340 

1.4 

3.2 

4.6 

.7  .6 

10.5 

10.1 

10.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.5 

//////////// 

TOIAliS 

1  17.2 

41.0 

30.5 

6.8  1.7  .1 

100.0 

8.5 

8.0 

TOI3U.  RUMBER  OF  OBSERVATIORS 

846 

C  -  4  -  16 
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OPBRKTIRO  lOCATIOR  'A* 
USAFBXAC,  ASBBVIU.B  HC 


PBRCStRAOE  FRBQUEKCy  OP  OCX:URREHCE  SUEFACE  WIND  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOHTB:  FEB  HOURS:  18-20 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  { 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIHD 

HBDIAIf 

WIHD 

(N)  350-010 

4.0 

8.2 

4.0 

1.1 

17.3 

7.7 

8.0 

020-040 

2.7 

3.8 

2.0 

8.5 

6.8 

7.0 

050-070 

3.1 

1.9 

.2 

.1 

5.3 

5.0 

4.0 

(E)  080-100 

3.9 

2.7 

.1 

6.7 

4.3 

4.0 

110-130 

3.2 

3.2 

.2 

6.6 

4.9 

5.0 

140-160 

4.4 

5.6 

2.5 

.5 

12.9 

6.6 

6.0 

(S)  170-190 

5.4 

5.6 

4.0 

.6 

15.6 

7.2 

7.0 

200-220 

2.1 

1.2 

.5 

3.8 

5.1 

4.0 

230-250 

.2 

.2 

.5 

5.0 

5.0 

(W)  260-280 

.7 

.2 

.1 

.2  .1 

1.4 

9.5 

5.5 

290-310 

1.7 

1.5 

.7 

.1 

.1 

4.1 

6.8 

5.0 

320-340 

2.7 

3.8 

2.1 

.5 

9.1 

7.4 

7.0 

VARIABLE 

1 

CAIH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.2 

//////////// 

TOTALS 

1  34.1 

37.9 

16.4 

2.9 

.3  .1 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  17 
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OPERATIII6  LOCKTIOR  'A* 
USAFEnC,  ASHBVILLB  HC 


FEBCEHTAOE  FRBQUEHCy  OF  OCCUKREHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIGH  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  CRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECCXU):  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  FEB  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

MEAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.8 

6.1 

5.0 

1.1  .1 

17.1 

8.0 

8.0 

020-040 

1.3 

3.1 

1.3 

.2 

5.9 

7.4 

7.0 

050-070 

1.2 

.8 

.4 

2.4 

5.4 

4.5 

(E)  080-100 

1.2 

1.3 

2.5 

4.2 

5.0 

110-130 

2.1 

2.6 

.4 

5.1 

5.4 

6.0 

140-160 

3.2 

3.9 

3.1 

.6 

10.8 

7.3 

7.0 

(8)  170-190 

9.8 

5.9 

4.0 

.8  .1 

20.7 

6.2 

5.0 

200-220 

2.4 

3.2 

.1 

5.7 

4.8 

5.0 

230-250 

.6 

1.2 

.1 

1.9 

6.2 

7.0 

(W)  260-280 

.5 

1.2 

.2 

.2 

2.1 

8.1 

6.5 

290-310 

1.8 

1.7 

.7 

.2 

4.4 

6.5 

5.0 

320-340 

5.6 

3.7 

1.4 

.6  .1 

11.3 

6.1 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.2 

//////////// 

TOTALS 

1  34.5 

34.7 

16.7 

3.3  .7 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

846 

C  -  4  -  18 


USAFSTAC/DS— 92/276  —  Paga  71 


CPBRATna  lOCKTICil  'A*  PERCBRTAGB  FRBQUBHCT  OP  OCCURKBRCB  SUBPACB  WIND  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASHBVIIJ:.B  RC  FKIM  HOURLY  OBSERVAXIORS 

SXKTION  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOOD  ISC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


DIRECnCH  { 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DB6REBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

3.5 

6.9 

6.1 

1.3 

.2 

18.1 

8.7 

8.0 

020-040 

1.6 

3.1 

1.6 

.1 

.0 

6.4 

7.2 

7.0 

050-070 

1.5 

1.6 

.2 

.0 

3.4 

5.3 

5.0 

(B)  080-100 

1.4 

1.5 

.2 

.0 

3.1 

4.9 

5.0 

110-130 

1.7 

1.8 

.4 

.0 

4.0 

5.5 

5.0 

140-160 

2.7 

4.0 

2.0 

.4 

.0 

9.2 

7.0 

6.0 

(S)  170-190 

5.7 

6.0 

4.4 

1.5 

.1  .0 

17.7 

7.7 

7.0 

200-220 

1.8 

2.9 

1.9 

.6 

.0 

7.2 

8.0 

8.0 

230-250 

.6 

1.3 

.9 

.1 

2.9 

7.9 

8.0 

(W)  260-280 

.5 

1.2 

1.0 

.3 

.2  .0 

3.2 

9.9 

9.0 

290-310 

1.4 

1.6 

1.3 

.4 

.2  .0 

5.0 

8.4 

8.0 

320-340 

3.3 

4.6 

3.2 

.8 

.3  .0 

12.2 

8.0 

8.0 

VARIABLE 

1 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.8 

//////////// 

TOTALS 

25.7 

36.5 

23.2 

5.5 

1.0 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIOIS  6768 
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orawniK  iflcjtTioR  *a* 
USAFBBU;,  ASBBVILU  RC 


HMCHimCB  FREQUBRCY  OP  OCCURRBICB  SURFACE  HIHD  DIRECTIOH  VERSUS  HIRD  SPEED 
FROM  BOURLT  GBSERVATIOHS 

sranOR  RIMBER:  722576  SXRTIOH  RARE:  ROBERT  GRAT  AAF/FORT  BOOO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  HOHTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CATBOGRT  A:  CBILIRO  G8  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILnT  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 

VISIBILirr  SB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  HITB  CEILIRO  200  FEET. 


WIRD  SPEED  IR  KROTS 


DIBECTIOR  { 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39 

40-49  50-64  CB  65  TOTAL 

KBAM 

MEDIAN 

(DEOBEES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350>010 

2.4 

10.8 

12.8 

1.9 

.4 

28.3 

9.6 

10.0 

020-040 

2.1 

5.7 

4.6 

.1 

12.5 

8.1 

8.0 

050-070 

1.8 

2.1 

.4 

4.3 

5.8 

5.0 

(E)  080-100 

1.9 

1.9 

.1 

.1 

3.9 

4.8 

5.0 

110-130 

3.0 

1.7 

.2 

.1 

4.9 

4.7 

4.0 

140-160 

2.8 

7.8 

2.1 

.7 

.1 

13.6 

7.3 

7.0 

(S)  170-190 

1.6 

6.2 

4.5 

1.8 

14.0 

9.3 

9.0 

200-220 

1.1 

1.9 

1.5 

.3 

4.8 

8.0 

8.0 

230-250 

.2 

.4 

•  1 

.7 

6.4 

6.5 

(H)  260-280 

.2 

.3 

.2 

.6 

8.1 

7.0 

290-310 

.2 

.6 

.3 

1.1 

7.3 

8.0 

320-340 

1.1 

3.7 

3.7 

.6 

.1 

9.3 

9.3 

9.0 

VARIABU 

CALM 

TOraLS 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  2.0  //////////// 

18.4  43.1  30.5  5.6  .6  100.0  8.1  8.0 

TOTAL  RUNBER  OF  GBSERVATIORS  1134 


GPBiwrnia  locaticr  ’a* 

aSAFXXAC,  ASBBVIIJ,B  RC 


PKRCBHTAGB  FRBQUEHCY  OP  OCCURBBKB  SURPACK  Win>  OIRECnCM  VERSUS  WIHD  SPBB) 
PROM  BOCIRLy  OBSERVATIORS 

SZmOR  HUMBER:  722576  STATIOH  RAMS:  ROBERT  GRAY  AAP/FORT  BOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
LST  TO  UTC:  *  6  MORIH:  MAR  HOURS:  00-02 


DIBBCTXQH  I 
(DBGRBBS) 

1 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR  KHOIS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAI. 

% 

MBAH 

WIHD 

NBDIJUl 

WIHD 

(R)  350-010 

3.0 

5.5 

2.2 

.4  .2 

11.3 

7.3 

7.0 

020-040 

1.4 

.9 

.6 

.1 

3.0 

6.4 

5.5 

050-070 

.2 

.3 

.1 

.6 

5.8 

6.0 

(E)  080-100 

1.1 

1.0 

2.0 

4.6 

4.0 

110-130 

.5 

1.2 

1.7 

4.9 

5.5 

140-160 

4.0 

2.9 

4.7 

.6  .1 

12.4 

8.1 

8.0 

(S)  170-190 

9.9 

11.2 

9.0 

3.2  1.0  .2 

34.5 

8.4 

8.0 

200-220 

2.0 

2.8 

1.7 

.1 

6.7 

6.8 

7.0 

230-250 

.9 

1.0 

.8 

2.6 

6.9 

7.5 

(W)  260-280 

.5 

1.0 

.9 

2.4 

7.8 

8.0 

290-310 

.8 

1.3 

.5 

.1 

2.7 

8.1 

8.0 

320-340 

4.7 

3.4 

1.6 

1.2  .2 

11.2 

7.1 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.9 

//////////// 

TOTALS 

1  29.0 

32.5 

22.1 

5.6  1.2  .5  .1 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBBERVATIORS  930 
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(ffBmTIlia  UXMTIOH  ’A*  PBRCartASB  FHBOMEIICy  OF  OCCUIOtraCS  SURFACB  WniD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 

USUE1AC,  ASBEVILLB  EC  FROM  SOURLY  OBSRmnaiOIIS 

8XKTI0H  RIMBER:  722576  SXKnCR  lUME:  ROBERT  GRAY  AAF/FGRT  BOOD  TX  PERIOD  OP  RECOU):  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MORIS:  MAR  SOURS:  03-05 


DIRBCTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  RRGTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOIM. 

% 

MBAH 

WDID 

MBDIAII 

WIHD 

(H)  350-010 

4.1 

3.3 

2.5 

.6 

.2 

10.8 

7.3 

7.0 

020-040 

1.6 

1.5 

1.0 

4.1 

6.4 

5.5 

050-070 

.9 

.2 

.2 

1.3 

5.0 

4.0 

(B)  080-100 

.3 

1.4 

.1 

1.8 

6.0 

6.0 

110-130 

.8 

.5 

1.3 

4.6 

4.0 

140-160 

1.9 

3.7 

2.8 

.6 

.2 

9.2 

8.6 

8.0 

(8)  170-190 

9.7 

11.1 

6.1 

2.3 

.1  .1 

29.4 

7.6 

7.0 

200-220 

3.3 

4.3 

2.6 

.8 

11.0 

7.4 

7.0 

230-250 

.3 

2.0 

.8 

3.1 

7.8 

8.0 

(W)  260-280 

.5 

.9 

.8 

.2 

2.4 

7.6 

7.0 

290-310 

1.1 

.9 

.6 

.2 

.1 

2.9 

7.7 

7.0 

320-340 

5.2 

3.7 

1.4 

1.1 

.4 

11.7 

6.9 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

11.1 

immiiiii 

TOTALS 

\  29.7 

33.5 

18.9 

5.8 

1.0  .1 

100.0 

6.6 

7.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIORS 

930 
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orawnm  ukatioh  *a* 

OSAFBEAC.  ASBEV^UX  RC 


PBRCBmABB  FSSgUKIICT  OP  OCCURREHCB  SUBFACB  HIIID  DIRECTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
raOK  BOURLT  OBSESVATIORS 

SmiOR  HOCER:  722576  SIWIOR  HAMEs  Bt^RT  ORAy  AAF/FOIS  ROOD  tX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

liST  ID  UICl  *  6  MORIH:  MAR  HOURS:  06-08 


DIRBCnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR 
20-24  25-29 

KMOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

wira> 

NEDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

2.9 

4.4 

2.9 

.8 

.2 

11.2 

8.0 

8.0 

020-040 

2.4 

1.0 

.8 

.1 

4.2 

5.6 

4.0 

050-070 

1.0 

.1 

1.1 

3.2 

3.5 

(E)  080-100 

.9 

1.4 

.2 

2.5 

6.2 

6.0 

110-130 

.9 

.9 

.3 

2.0 

5.7 

6.0 

140-160 

2.4 

4.0 

2.2 

.2 

8.7 

7.3 

7.0 

(8)  170-190 

8.4 

9.1 

7.2 

2.0 

.2 

27.0 

7.7 

7.0 

200-220 

2.8 

3.4 

2.2 

.4 

.1 

8.9 

7.6 

7.0 

230-250 

.8 

2.4 

1.6 

4.7 

7.9 

8.0 

(W)  260-280 

.9 

B 

.6 

.2 

.1 

3.1 

7.9 

7.0 

290-310 

B 

1.1 

.3 

.1 

4.1 

8.2 

8.0 

320-340 

3.5 

B 

2.2 

D 

10.9 

8.4 

7.0 

VARIABLE 

cxut 

/////Z//////////////////////////////////////////////////////// /////////////// 

11.6 

//////////// 

TOTALS 

27.9 

32.7 

21.3 

5.6 

1.1 

100.0 

6.7 

7.0 

TOTAL  RUMRER  OP  OBSBRVATIORS  930 


C  -  4  -  23 


USArEXHC/D8~92/276  —  Pag*  76 


opsmniio  LocmoR  ’a* 

USAFBIAC,  ASHBVIU.B  RC 


FBRCBRTM8  rmgUBKCt  OF  OCCURRBRCB  SURFACB  WIRD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  aOURLT  GBSERVATIORS 

SnnOR  RUMBER:  722576  SXRTIOH  RRHE:  ROBERT  QRAT  AAP/FORT  ROGD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
LST  TO  UTC:  *  6  MCMTB:  MMt  HOURS:  09-11 


WIRD  SPEED  IR  KRGTS 


DIRECnOM  1 
(DEOREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

rcmL 

% 

NBMI 

WZHD 

NEDIAH 

WIRD 

(R)  350-010 

1.4 

4.6 

2.9 

1.3 

.2 

10.4 

9.2 

8.0 

020-040 

.8 

3.9 

2.0 

.5 

.1 

7.3 

8.6 

8.0 

050-070 

1.1 

1.6 

1.1 

3.8 

6.3 

6.0 

(E)  080-100 

1.6 

1.8 

.3 

3.8 

5.4 

5.0 

110-130 

1.6 

1.5 

.3 

.1 

3.5 

5.6 

5.0 

140-160 

2.8 

2.8 

3.2 

.8 

.2 

9.8 

8.6 

8.0 

(S)  170-190 

3.2 

5.6 

10.6 

3.7 

.6 

23.8 

10.6 

11.0 

200-220 

1.9 

2.4 

5.1 

1.4 

.1 

10.9 

10.0 

10.0 

230-250 

.8 

1.4 

1.1 

.4 

.2 

3.9 

9.6 

8.5 

(W)  260-280 

.6 

1.6 

2.6 

.5 

.1 

.3 

5.8 

10.6 

10.0 

290-310 

.4 

1.3 

1.6 

.9 

.1 

4.3 

10.9 

12.0 

320-340 

1.3 

3.2 

2.3 

2.6 

1.2 

10.5 

11.4 

10.5 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.3 

//////////// 

ToraLS 

17.5 

31.7 

33.1 

12.2 

2.8 

.3 

100.0 

9.3 

9.0 

IDIAL  RUMBER  OF  OBSERVATIORS  930 
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OPBlWrDM  UXATIOK  *A* 
OBAFIXM;,  ASBKVIU.B  RC 


PERCBRZItGS  FRBQUERCT  OP  OCCURRSMCB  SUBPACB  WIID  DlRBCnOR  VERSUS  HIRD  SPEED 
PKM  aOURLT  OBSERVUICRS 

SmiOR  IHINBBR:  722576  SXRTION  HMC:  WOBERT  6RAT  MF/FORT  BOOO  7SC  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  mm:  HER  BOURS:  12-14 


DIRBCnOR 

(DBCREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IH  RnTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

HBMI 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.8 

m 

2.6 

1.6 

.3 

9.6 

10.1 

9.0 

020-040 

2.5 

D 

1.9 

.1 

8.5 

6.9 

7.0 

050-070 

.9 

2.6 

.8 

4.2 

7.1 

7.0 

(E)  080-100 

2.0 

1.1 

.2 

3.3 

4.6 

4.0 

110-130 

1.3 

2.9 

.2 

.1 

4.5 

6.0 

6.0 

140-160 

2.5 

3.9 

3.9 

1.6 

.2 

12.0 

9.1 

8.0 

(8)  170-190 

1.2 

5.8 

8.5 

5.7 

1.4 

22.6 

12.0 

12.0 

200-220 

1.3 

4.4 

4.0 

.8 

10.4 

9.3 

9.0 

230-250 

.2 

.9 

1.2 

1.0 

.1 

3.3 

11.5 

12.0 

(W}  260-280 

.3 

D 

2.0 

.8 

1.0 

.1  .1 

5.5 

13.2 

12.0 

290-310 

.5 

.2 

5.2 

10.8 

11.0 

320-340 

1.2 

B 

B 

.9 

9.8 

10.5 

10.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.1 

//////////// 

TOTALS 

1  14.7 

35.4 

30.8 

14.1 

4.1 

.1  .1 

100.0 

9.8 

9a0 

TOTAL  RUNBER  CF 

OBSBRVATIOHS 

930 
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OTBinnm  locktioh  *a' 
USKFBIAC,  ASHBVIUB  RC 


PBRCKRTAOB  FRBQMBHCy  OF  OCCUBRHICS  SORFACB  WIHD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  BCURLY  GBSERVUIOilS 

SranOH  mHBBRt  722575  STATICR  IUME:  RCBBRT  GRAY  AAF/FORT  BOOO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1.ST  TO  tnC:  *  6  MOinS:  MMt  BOURS:  15-17 


DIRECnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

HIRD  SPEED  IR  XROTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TDERL 

% 

MBM 

WIND 

HBDIAH 

WIND 

(R)  350-010 

2.3 

4.0 

3.2 

1.0 

.2 

10.6 

9.0 

8.0 

020-040 

2.9 

3.0 

1.4 

.2 

7.5 

6.3 

6.0 

050-070 

2.3 

2.4 

.4 

.1 

5.2 

5.7 

5.0 

(B)  080-100 

2.0 

2.4 

.1 

4.5 

4.6 

5.0 

110-130 

1.1 

2.2 

.9 

.1 

4.2 

7.2 

7.0 

140-160 

1.6 

6.7 

5.9 

2.7 

.2 

17.1 

10.2 

10.0 

(8)  170-190 

.9 

4.9 

9.1 

5.2 

.4  .1 

20.6 

11.7 

12.0 

200-220 

1.0 

2.5 

2.0 

1.1 

6.6 

9.3 

8.0 

230-250 

.5 

1.3 

1.2 

.5 

3.5 

9.5 

9.0 

(W)  260-280 

.4 

1.0 

1.6 

1.5 

.2 

4.7 

11.6 

12.0 

290-310 

.5 

.8 

1.6 

.3 

.2  .2 

.1 

3.8 

12.3 

11.0 

320-340 

1.8 

1.3 

4.8 

1.4 

.8  .1 

10.2 

11.3 

12.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.4 

//////////// 

TDTUiS 

1  17.3 

32.5 

32.2 

14.0 

2.1  .2  .2 

.1 

100.0 

9.5 

9.0 

TOTAL  RUHBBR  OP  OBSERVATIORS 

930 
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oPBiwniia  uxatnoH  ’a*  pbrcbhiaoe  ntBguEncY  op  oocmuiBifCB  surpm:b  wihd  dikbctigii  versus  nied  speed 

OSAFBXK,  ASBEVIUJt  IK  FKM  BOUKLY  OBSEEVAIIORS 

szmoil  EUWER:  722576  STAIIOH  EKME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  ID  UTC:  +  6  MORTB:  MAR  HOURS:  18-20 


WIHD  SPEED  n  KHOIS 


DIRBCnOR 

(DBOKEBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

IDEAL 

% 

MBAIf 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

3.1 

4.4 

3.1 

1.0 

.2 

11.8 

8.1 

8.0 

020-040 

1.8 

2.4 

1.3 

5.5 

6.5 

6.0 

050-070 

B 

B 

.2 

5.3 

4.3 

4.0 

(E)  080-100 

B9 

H 

.2 

4.7 

5.0 

5.0 

110-130 

2.8 

B 

.9 

7.6 

5.5 

5.0 

140-160 

4.5 

8.8 

7.6 

1.8 

.4 

23.2 

8.6 

8.0 

(S)  170-190 

4.5 

6.1 

6.1 

.9 

.1 

17.7 

7.8 

8.0 

200-220 

1.2 

1.0 

.6 

.1 

2.9 

6.3 

5.0 

230-250 

1.2 

.5 

.4 

2.2 

5.7 

4.0 

(W)  260-280 

1.2 

.8 

.3 

.1 

.1 

2.5 

6.9 

5.0 

290-310 

.6 

1.2 

.8 

.1 

.3 

3.0 

9.0 

8.0 

320-340 

2.2 

2.7 

2.3 

.4 

.3 

7.8 

8.0 

8.C 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.7 

//////////// 

IDEALS 

28.3 

36.2 

23.8 

4.4 

1.3 

.1 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  RUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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(CTmniie  ux»tior  *a’  PBRCEiraas  FREguBMCir  of  occurrbrcb  surface  hiiid  directicm  versus  wird  speed 

USAFSraC,  ASHBVXUE  HC  FROM  BOURDT  ceSERVmOHS 

SUknOR  RVMBBR:  722576  STKCICM  lUMB:  ROBERT  OUkY  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECCSiD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MOHTB:  HUt  SOURS:  21-23 


DIRBCnOR 

(DEORBES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR  XROTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEMI 

WIRD 

MBDIMI 

WIRD 

(R)  350-010 

3.8 

4.2 

2.0 

.5  .3 

10.9 

7.2 

6.0 

020-040 

2.8 

1.4 

.9 

.2 

5.3 

5.6 

4.0 

050-070 

.9 

.3 

.2 

1.4 

4.9 

3.0 

(B)  080-100 

1.2 

1.3 

.1 

2.6 

4.8 

5.0 

110-130 

1.4 

2.6 

.9 

4.8 

6.0 

6.0 

140-160 

4.6 

6.1 

7.2 

1.8  .4 

20.2 

8.7 

8.5 

(8)  170-190 

10.4 

8.4 

5.5 

1.8  .5  .3 

27.0 

7.4 

6.0 

200-220 

2.9 

1.6 

.5 

5.1 

4.6 

4.0 

230-250 

.9 

.1 

1.0 

7.4 

7.0 

(N)  260-280 

.4 

1.2 

.3 

1.9 

6.4 

6.0 

290-310 

1.4 

.6 

.8 

.6 

3.4 

7.9 

7.0 

320-340 

4.1 

2.5 

.4 

.5  .3 

7.8 

6.2 

4.0 

VARIA8LB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.6 

lllllllimi 

TOTALS 

1  33.9 

31.1 

18.9 

5.4  1.5  .3 

100.0 

6.5 

6.0 

TOTSkL  RUMBER  OF  OBSBRVRTIORS  930 
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aPBIUlTIlie  UX»TIGH  *A’ 
aSAFBZM:,  ASHEVIIJ,B  RC 


PERCXnXKGB  fBBQUERCY  OF  OCCUBBBIICB  SURFACB  WIID  DIRKCTIQH  VKRSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSBRVATIGRS 

SXniOH  HUMBER:  722576  StKTIOH  RMIB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORI  ROOD  59C  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  MOITIH:  MAR  HOURS:  ALL 


DIRECnOH  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IH  RROIS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

HEAR 

MBDIAH 

(DEGMEES)  1 

1 

% 

WIND 

HIHD 

(R)  350-010 

2.7 

4.3 

2.7 

.9 

.2 

10.8 

8.2 

8.0 

020-040 

2.0 

2.2 

1.2 

.2 

.0 

5.7 

6.7 

6.0 

050-070 

1.3 

1.2 

.4 

.0 

2.8 

5.5 

5.0 

(E)  080-100 

1.4 

1.6 

.2 

3.2 

5.1 

5.0 

110-130 

1.3 

2.0 

.4 

.0 

.0 

3.7 

5.9 

6.0 

140-160 

3.0 

4.9 

4.7 

1.3 

.2 

.0 

14.1 

8.8 

8.0 

(8)  170-190 

6.0 

7.8 

7.8 

3.1 

.6 

.1  .0 

25.3 

9.0 

9.0 

200-220 

2.1 

2.8 

2.3 

.6 

.0 

7.8 

8.1 

8.0 

230-250 

.6 

1.3 

.9 

.2 

.0 

3.0 

8.5 

8.0 

|W)  260-280 

.6 

1.1 

1.1 

.4 

.2 

.1  .0 

3.5 

9.9 

10.0 

290-310 

.8 

1.1 

1.2 

.4 

.1 

.0  .0 

.0 

3.7 

9.6 

9.0 

320-340 

3.0 

2.9 

2.3 

1.3 

.5 

.0 

10.0 

8.8 

8.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.3 

//////////// 

TOTALS 

1  24.8 

33.2 

25.2 

8.4 

1.8 

.2 

100.0 

7.8 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

7440 

C  -  4  -  29 
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OPBRKTimi  hOCKClOK  ’A* 
08AFEXAC,  ASHBVILUt  RC 


FBRGERTAGB  FREQUBMCr  OF  OCCURRBIICB  SURFACB  WIRD  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FRON  BOURLT  OBSERVATIONS 

8XRTI0R  NOOSER:  722576  STATIOR  NAHE:  ROBERT  GRAY  AAF/FOtT  BOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  OTC:  *  6  HORIH:  MAR  SOURS:  ALL 


CnBOORT  A:  CEILINO  GB  200  BUT  LBS: 

VISIBILITY  OE  1/2  KILE 

i  THAN  1500  FEET  WITS  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS) . 
AND/OR 

(0800  METERS)  BUT  LESS  TBAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITS  CEILING 

GB  200 

FEET. 

DIRECTION 

1 

5-9 

10-14 

WIHD  SPE^D  XR 
lS-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTU. 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  { 

1 

% 

WIITD 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

6.2 

3.4 

.5  .6 

12.6 

8.7 

8.0 

020-040 

2.8 

2.3 

.8 

.2 

6.1 

5.7 

5.0 

050-070 

1.7 

2.1 

.3 

4.1 

5.5 

6.0 

(B)  080-100 

1.3 

3.9 

.4 

5.5 

6.3 

7.0 

110-130 

1.7 

2.9 

1.1 

5.7 

6.6 

6.0 

140-160 

2.5 

8.0 

8.5 

1.1  .2 

20.3 

9.2 

9.0 

(S)  170-190 

2.0 

9.6 

12.0 

3.7  .2 

27.6 

10.1 

10.0 

200-220 

1.3 

2.4 

1.1 

.2 

5.0 

7.4 

7.0 

230-250 

.4 

.5 

.2 

1.1 

6.2 

6.0 

(H)  260-280 

.2 

.1 

.1 

.1 

.5 

8.2 

7.0 

290-310 

.3 

.2 

.2 

.7 

9.3 

12.0 

320-340 

.7 

1.2 

2.4 

1.3  1.2 

.1 

6.8 

12.7 

13.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.1 

//////////// 

TOTALS 

1  16.8 

39.2 

30.5 

7.3  2.2 

.1 

100.0 

8.4 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

1030 
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OPERKTIHO  LOCATIOH  'A* 
USAFKEAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCEltTAGB  FREQUBMCY  OP  OCCURRBHCB  SURFACE  WIND  DIRECTIOR  VERSUS  WIND  SPEED 
PRQH  aOURLY  OBSERVATIONS 

SXATKNI  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORX  BOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTB:  APR  HOURS:  00-02 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.1 

2.4 

1.3 

6.9 

5.7 

5.5 

020-040 

1.7 

2.6 

1.6 

.1 

5.9 

7.0 

7.0 

050-070 

1.2 

.7 

1.9 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

1.4 

1.2 

.1 

2.8 

4.7 

4.0 

110-130 

1.2 

2.4 

.3 

4.0 

6.1 

6.0 

140-160 

4.3 

6.4 

3.8 

1.1 

15.7 

7.7 

8.0 

(S)  170-190 

7.1 

8.7 

13.0 

2.7 

.2 

31.7 

9.0 

10.0 

200-220 

1.4 

2.7 

2.3 

.7 

7.1 

8.7 

8.0 

230-250 

.2 

.7 

.4 

1.3 

7.5 

7.5 

(W)  260-280 

.7 

.3 

.2 

.1 

1.3 

6.3 

5.5 

290-310 

1.7 

1.0 

.6 

3.2 

5.1 

4.0 

320-340 

4.3 

2.7 

.9 

.1 

8.0 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.2 

//////////// 

TOTALS 

28.3 

31.8 

24.5 

4.8 

.2 

100.0 

6.7 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  900 
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OFBIttTIIlG  LOCXriOR  ’A’  PBBCBinAGB  FHEQUBICTf  OF  OCCUKREMCB  SURFACE  HIED  DIRECTIOn  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBZAC,  ASBEVmX  RC  FROM  BOURLT  OBSBRVKnOHS 

STATION  maiBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  OUUT  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UIC:  *  6  MQNIB:  APR  SOURS:  03-05 


WIND  SPEH)  IN  KNOTS 


(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KERR 

WIND 

HEDIAH 

WIND 

(H)  350-010 

3.7 

2.0 

1.8 

.6 

.2 

8.2 

6.7 

5.0 

020-040 

1.1 

2.S 

1.1 

5.0 

7.0 

7.0 

050-070 

.6 

.4 

1.0 

3.8 

4.0 

(E)  080-100 

1.3 

.2 

.1 

1.7 

3.9 

4.0 

110-130 

1.4 

2.0 

.4 

.1 

4.0 

6.1 

5.5 

140-160 

4.4 

5.7 

3.3 

.7 

14.1 

6.9 

6.0 

(S)  170-190 

6.1 

12.3 

8.2 

1.1 

27.8 

7.7 

7.0 

200-220 

2.1 

4.0 

3.0 

.3 

9.4 

8.0 

8.0 

230-250 

.6 

.8 

1.8 

3.1 

8.4 

10.0 

(H)  260-280 

.4 

.8 

.8 

.1 

2.1 

8.2 

9.0 

290-310 

1.4 

1.3 

.3 

3.1 

5.0 

5.0 

320-340 

4*2 

3.1 

1.3 

.4 

9.1 

5.7 

5.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.3 

//////////// 

TOTALS 

27.3 

35.4 

22.1 

3.3 

.2 

100.0 

6.2 

6.0 

TOIAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OPBUaraO  UXiaiOK  *a*  pbrcbiixmsb  frbqueiky  op  occubrbhce  surface  wimd  directior  versus  wind  SPEB) 

USEFEXAC,  ASBEVIUB  RC  FROM  BOURDY  OBSSRVATIORS 

SXWIOR  NUMBER:  722576  SXKTIOR  RNME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOOO  TX  PERICO  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOHIB:  APR  BOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TCfSXL 

% 

KEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.4 

2.2 

3.0 

.9 

.4 

10.0 

8.1 

8.0 

020-040 

1.3 

2.2 

1.6 

.2 

5.3 

7.6 

8.0 

050-070 

.4 

1.1 

.4 

2.0 

6.8 

7.5 

(E)  080-100 

1.1 

1.0 

.1 

2.2 

4.9 

4.5 

110-130 

1.2 

3.6 

.3 

5.1 

5.6 

6.0 

140-160 

2.2 

7.4 

3.4 

.7 

.1 

13.9 

8.1 

8.0 

(S)  170-190 

6.3 

9.6 

6.3 

1.4 

23.7 

7.5 

7.0 

200-220 

1.4 

3.6 

2.9 

7.9 

8.1 

8.0 

230-250 

.9 

1.8 

1.6 

.1 

4.3 

8.2 

9.0 

(W)  260-280 

.2 

.4 

1.0 

.1 

1.8 

10.1 

12.0 

290-310 

1.3 

2.2 

.7 

4.2 

6.2 

7.0 

320-340 

3.4 

3.8 

1.7 

1.0 

9.9 

7.0 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.7 

//////////// 

TOTALS 

23.1 

38.9 

23.0 

4.4 

.5 

100.0 

6.8 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIOHS  900 
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OFBRKnHG  UICKCIOII  'A* 
USAFEXAC,  ASBKVILLB  HC 


PKRCEKTAgE  FBEQUEHCY  OP  OCCURREMCB  SURPACE  WIND  DIRECTIOH  VERSUS  WIND  ^EED 
FROM  BOURI.Y  CBSBRVATIOBS 

SraXIOM  mjMBERs  722576  STETIOH  SEME:  ROBEBT  CRAY  AAF/FORI  BOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  MOUTH:  APR  HOURS:  09-11 


DIRBCnoil 
(0B6RBES)  { 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIHD  SPEED  IH  EHOFS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  SB  65 

TCmL 

% 

MEAN 

WIND 

HBDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.1 

2.3 

4.0 

2.4 

.2 

10.1 

11.0 

12.0 

020-040 

1.3 

3.1 

2.4 

.4 

7.3 

8.3 

8.0 

050-070 

2.3 

2.8 

1.2 

.1 

6.4 

6.4 

6.0 

(E)  080-100 

1.4 

1.3 

.8 

3.6 

6.2 

5.0 

110-130 

1.2 

3.9 

1.6 

.1 

6.8 

7.4 

7.0 

140-160 

1.2 

7.1 

4.8 

.8 

.1 

14.0 

8.9 

8.5 

(S)  170-190 

.7 

7.3 

10.4 

4.1 

.2 

22.8 

11.1 

11.0 

200-220 

1.0 

3.7 

4.1 

1.2 

.3 

10.3 

10.3 

10.0 

230-250 

.4 

1.0 

.9 

.2 

2.6 

8.6 

8.0 

(W)  260-280 

.4 

.9 

1.9 

.4 

.3  .1 

4.1 

11.2 

10.0 

290-310 

.6 

.8 

1.1 

.6 

.3  .1 

3.4 

11.1 

10.0 

320-340 

.3 

2.4 

2.7 

1.4 

.4 

7.3 

11.2 

11.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.2 

//////////// 

TOraiiS 

1  11.9 

36.6 

35.9 

11.7 

1.8  .1  .1 

100.0 

9.6 

10.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OSSERVATIORS 

900 
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OPBRKriHG  UXXTIOH  *A* 
USKFBXM:,  ASBBV1U.B  RC 


PBRCERTAGE  FREQUHRCY  OF  OCCURRRIICS  SURFACE  HIHD  OIRECTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
PROH  BOURLY  OBSKRVATICIIS 

SeCKTIOR  HUHBER:  722576  STATIOR  RMS:  ROBERT  GRAY  AAF/PORI  HOOD  TK  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  MOHTB:  APR  HOURS:  12-14 


imiD  SPEED  IR  KRDT8 


DIRECnOH 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIND 

MEDIAH 

WIHD 

(R)  350-010 

.4 

2.6 

3.2 

2.1 

8.3 

11.0 

12.0 

020-040 

1.0 

3.3 

3.6 

.2 

.2 

8.3 

9.2 

9.0 

050-070 

1.6 

3.1 

.6 

.1 

5.3 

6.2 

6.0 

(E)  080-100 

1.9 

3.8 

.6 

.1 

6.3 

5.9 

6.0 

110-130 

1.2 

3.8 

1.9 

.3 

7.2 

8.0 

8.0 

140-160 

1.1 

5.8 

9.0 

.7 

.1 

16.7 

9.7 

10.0 

(8)  170-190 

1.0 

5.1 

9.3 

5.0 

.1 

20.6 

11.5 

12.0 

200-220 

.2 

2.8 

3.7 

1.4 

.1 

8.2 

11.1 

10.0 

230-250 

.3 

1.4 

1.2 

.1 

3.1 

8.4 

8.0 

(W)  260-280 

.3 

1.4 

.7 

.9 

.2 

3.6 

10.8 

9.5 

290-310 

.6 

.9 

1.8 

.9 

.4 

4.6 

11.5 

11.0 

320-340 

.7 

1.2 

3.2 

1.3 

.7 

7.1 

12.1 

12.0 

VARIABLB 

1 

CHLM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.7 

//////////// 

TOEU.S 

10.3 

35.2 

38.8 

13.1 

1.8 

100.0 

9.9 

10.0 

TOEHL  RUMBBR  OP  OBSERVATIORS  900 
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OFBIMTIin  lOCmOR  *A' 
USAFEIAC,  ASHBVILU  HC 


PERcanasK  frequeuct  of  ocx:urrbiicb  surface  wihd  directior  versus  wind  speed 

FROM  BOURLX  OBSERVAXIOKS 

STATIOH  HUMBER:  722576  SXHTIOR  HAME:  ROBERT  GRAF  AAF/FORT  BOOO  IX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

ISfl  TO  UTC:  *  6  HOHIB:  APR  BCKUtS:  15-17 


WIHD  SPEED  IH  KHOTS 


DIRECnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAH 

WIHD 

MEDIAH 

WIHD 

(H)  350-010 

1.1 

3.1 

3.8 

1.1 

.2 

9.3 

9.8 

10.0 

020-040 

1.3 

3.0 

1.7 

.4 

.1 

6.6 

8.4 

8.0 

050-070 

2.1 

3.2 

.6 

5.9 

5.9 

6.0 

(E)  080-100 

.9 

2.6 

.7 

.1 

4.2 

6.9 

7.0 

110-130 

1.8 

4.8 

3.6 

.1 

10.2 

7.6 

7.5 

140-160 

1.3 

7.0 

11.3 

2.4 

22.1 

10.3 

10.0 

(S)  170-190 

.6 

3.0 

10.1 

3.3 

.4 

17.4 

11.7 

12.0 

200-220 

.8 

1.7 

1.8 

.4 

4.7 

9.5 

9.0 

230-250 

.7 

1.0 

.4 

.1 

2.2 

7.0 

6.0 

(W)  260-280 

.2 

1.7 

1.0 

.3 

3.2 

9.1 

9.0 

290-310 

.3 

1.3 

2.8 

.6 

.8 

5.8 

11.8 

10.0 

320-340 

.7 

1.9 

2.4 

1.8 

.2 

.1 

7.1 

11.4 

11.5 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.2 

//////////// 

lOIKIiB 

11.8 

34.3 

40.2 

10.6 

1.7 

.1 

100.0 

9.6 

10.0 

TOrai.  HUMBER  OF  OBSERVATIORS  900 
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CPERmilO  UX»TIGH  *A' 
rawmc,  ASBBVIUiB  MC 


PBRCBmAGB  FRBQUEHCY  OP  OCCURRBIICB  SUKFACE  WIHD  DUSCTIQM  VERSUS  HIBD  SPEED 
FICM  BOURLY  OBSBRVATIORS 

SmiOH  RUHBER:  722576  SIKTIOR  HRMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  NORIH:  APR  HOURS:  18-20 


WIHD  SPEED  IH  KR0T8 


DIRBCnOH 

(raORKBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAl. 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.8 

.6 

8.8 

8.2 

9.0 

020-040 

m 

1.9 

.1 

7.7 

7.4 

7.0 

030-070 

2.1 

2.7 

.2 

S.O 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

2.7 

3.7 

.6 

6.9 

5.4 

5.0 

110-130 

3.4 

6.8 

2.2 

12.4 

6.6 

6.0 

140-160 

2.9 

11.6 

11.7 

1.9  .1 

28.1 

9.3 

9.0 

(S)  170-190 

1.6 

5.1 

4.2 

.9 

11.8 

8.6 

8.0 

200-220 

1.4 

.8 

.6 

.1 

2.9 

5.8 

4.5 

230-250 

.7 

.4 

1.1 

4.8 

4.0 

(W)  260-280 

1.2 

.4 

1.7 

4.3 

4.0 

290-310 

m 

D 

1.1 

.4 

3.7 

9.2 

8.0 

320-340 

B 

B 

1.4 

.7  .2 

5.3 

8.7 

8.0 

VARIABLE 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.7 

IIIIHIIIKI 

TOTALS 

22.3 

41.5 

26.7 

4.7  .3 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OP  (»8ERVAnCflS  900 
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OTBRKnin  lOCKTIOH  *A*  PBRCSmAGB  PREQUBRCr  OF  OCCURRERCS  SURFACE  WIHD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIHD  SPEED 

USAFBTAC,  ASOBVILLB  RC  FROM  BOURLT  OBSBRVATIOHS 

8XATIOR  RUDER:  722S76  STATICH  RARE:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  CP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  4  6  NORTH:  APR  HOURS:  21-23 


DIRBCTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.9 

3.6 

1.4 

.1 

7.0 

6.8 

7.0 

020-C40 

1.7 

2.3 

.8  .2 

5.0 

6.6 

6.0 

050-070 

1.8 

1.1 

.1 

3.0 

4.5 

4.0 

(B)  080-100 

1.7 

2.6 

4.2 

5.1 

5.0 

110-130 

2.6 

3.8 

.9  .1 

7.3 

6.1 

5.5 

140-160 

2.2 

11.2 

7.9  2.6 

23.9 

9.2 

9.0 

(S)  170-190 

7.0 

7.9 

6.7  1.8 

23.3 

7.7 

7.0 

200-220 

1.2 

.8 

.7 

2.7 

5.8 

6.0 

230-250 

.2 

.6 

.8 

5.3 

5.0 

(W)  260-280 

.6 

.8 

1.3 

5.4 

5.5 

290-310 

1.2 

.7 

.3 

2.2 

4.9 

4.0 

320-340 

6.1 

1.9 

.9  .1 

.1 

9.1 

4.9 

4.0 

VARIABU 

1 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.1 

//////////// 

TOTAU 

1  28.2 

37.3 

19.7  4.8 

.1  .1 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAL  RUNBBR  OF  OBSERVATIORS 

900 
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orautme  loamoH  *a- 
USAFECRC,  ASHEVIIiE  RC 


PERCBirEMB  FRBQUBIICT  OF  OOCURRBHCB  SURFACB  WIID  DIRBCTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
PRCM  BODRLT  OBSEEVKTIGRS 

8IKTI0R  EUHBER:  722576  STKTIOH  RM«:  RDBERT  ORAT  AAF/FORT  BOOD  TX.  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  MOinH:  APR  BCURS:  ALL 


DIRBCnOH  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  8PEED  n 
20-24  25-29 

EROTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

NEAR 

MEDIAH 

(DEGREES)  { 

1 

% 

WIHD 

WIND 

(R)  350-010 

1 

2.7 

2.7 

1.0 

.1  .0 

8.6 

8.6 

8.0 

020-040 

B 

2.9 

1.8 

.2 

.0 

6.4 

7.8 

8.0 

050-070 

H 

1.9 

.4 

.0 

3.8 

5.7 

6.0 

(E)  080-100 

B 

2.0 

.4 

.0 

4.0 

5.6 

5.0 

110-130 

1.8 

3.9 

1.4 

.1 

7.1 

6.8 

6.5 

140-160 

7.8 

6.9 

1.3 

.1 

18.6 

8.9 

9.0 

(8)  170-190 

D 

8.5 

2.5 

.1 

22.4 

9.2 

10.0 

200-220 

B 

2.4 

.5 

.1 

6.7 

8.9 

9.0 

230-250 

B 

.8 

.1 

2.3 

7.8 

8.0 

(W)  260-280 

m 

.7 

.3 

.1  .0 

2.4 

9.0 

9.0 

290-310 

1.2 

1.1 

.3 

.2 

.0 

3.8 

8.7 

8.0 

320-340 

2.7 

2.3 

1.8 

.9 

.2  .0 

7.9 

8.0 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.1 

//////////// 

10EAL8 

20.6 

36.4 

28.9 

7.2 

.9 

100.0 

7.8 

8.0 

TOTAL  injHBER  OF  OBSERVAXICEIS  7200 


C  -  4  -  39 


USAPBIAC/DS'-92/276  —  Pag*  92 


OFBRMniM  U)CKriOR  'A*  PEBCBMmaS  FREqUHICr  OP  OCCUKRERCB  SURFACE  WIND  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 

U8APEXAC,  ASHEVILLB  HC  FROH  BOURLT  OBSERVATIONS 

SaaiOK  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  ORAT  AAF/FORT  BOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  *  6  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CATEOORT  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITX  GS  1/2  MILS  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITT  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IE  KROrs 

lS-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MBDIAII 

(DEGREES) 

1 

% 

wmD 

WIND 

(N)  350-010 

.4 

1.8 

1.5 

.6  .6  .1 

5.0 

11.1 

10.0 

020-040 

1.2 

3.4 

1.1 

5.7 

7.1 

8.0 

050-070 

.7 

3.8 

.7 

.1 

5.4 

7.5 

8.0 

(E)  080-100 

1.7 

2.4 

.4 

.1 

4.6 

5.9 

6.0 

110-130 

2.1 

5.1 

1.2 

.1 

8.6 

6.3 

6.0 

140-160 

3.4 

16.3 

10.3 

1.7 

31.7 

8.6 

9.0 

(8)  170-190 

1.5 

9.5 

12.1 

1.6 

24.7 

9.7 

10.0 

200-220 

.7 

2.1 

2.3 

.1 

5.3 

8.8 

9.0 

230-250 

.4 

.4 

.1 

.9 

5.7 

7.0 

(W)  260-280 

.1 

.1 

.1 

.4 

7.3 

8.0 

290-310 

.1 

.2 

.1  .1 

.6 

15.4 

10.0 

320-340 

.6 

1.0 

1.3 

.2 

3.2 

8.7 

9.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.0 

//////////// 

TQTUiS 

1  12.9 

45.9 

31.3 

4.5  .7  .1  .1 

100.0 

8.2 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  818 
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orauaura  iochtigii  *a- 
uamecRc,  asbevillb  hc 


PBmSHXItlBB  FRBQUKncr  OF  OCCURHKHCB  SUBFACB  WIHD  DIRECTIOR  VERSUS  HIND  SPEED 
FBOH  BOOELT  OBSERVAnORS 

SnUnOH  DUMBER:  722576  SXKFIOM  DAHB:  RDBERT  GRAY  AAF/FORT  aLOt>  CC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  4  6  MORIB:  MAT  HOURS:  00-02 


WIHD  SPEED  n  KHOIS 


DIRBCnOD 

(DBCMEBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(D)  350-010 

2.2 

2.0 

.9 

.1 

5.2 

5.9 

5.0 

020-040 

1.0 

1.4 

.4 

.1 

2.9 

6.8 

7.0 

050-070 

1.3 

.3 

.2 

.1 

1.9 

5.2 

3.0 

(E)  080-100 

1.4 

1.1 

.1 

2.6 

5.5 

4.0 

110-130 

2.6 

2.9 

1.6 

.1 

.1 

7.3 

6.6 

6.0 

140-160 

3.9 

10.5 

7.0 

.4 

21.8 

7.9 

8.0 

(S)  170-190 

9.0 

13.2 

11.2 

2.2 

.1  .1 

35.8 

8.1 

8.0 

200-220 

1.3 

2.6 

.9 

.2 

4.9 

6.9 

6.0 

230-250 

.4 

.1 

.5 

9.0 

8.0 

(W)  260-280 

.1 

.6 

.1 

.9 

6.9 

7.5 

290-310 

.2 

.6 

.1 

1.0 

5.9 

6.0 

320-340 

2.5 

2.3 

.1 

.2 

5.1 

4.7 

5.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.1 

iiniiiinii 

TOTALS 

25.5 

37.9 

22.6 

3.5 

.2  .1 

100.0 

6.6 

7.0 

TOTAL  DUMBER  OF  OBSERVATIODS  930 


C  -  4  -  41 
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oramxiiiG  LocuioH  *a* 
nsAFREKC,  Aaasvnjf  hc 


PBRCEHTACT  FRBQUHICX  of  OCCUFRERCB  SUBFACB  WIDD  DIRBCTIOn  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLT  CBSERVATIORS 

STKXIOH  miOER:  722576  SXKTIGH  lUME:  ROBERT  CBAT  MF/FORT  BCXX>  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

UT  TO  UIC:  {  6  HOHTH:  MAT  HOURS:  03-05 


DIRBCTIOR 

(DSaREBS) 

1-4 

5-9 

WIHD  SPEED  IH  EROTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  65 

TOTAL 

% 

MEAR 

WIHD 

MEDIAH 

WIHD 

(R)  350-010 

2.4 

2.5 

1.0 

.1 

5.9 

6.0 

6.0 

020-040 

.5 

1.5 

.6 

.1 

2.8 

7.3 

7.0 

050-070 

.2 

.4 

.2 

.9 

6.9 

6.5 

(B)  080-100 

1.8 

1.3 

.1 

.1 

3.3 

4.7 

4.0 

110-130 

1.7 

2.7 

1.4 

.1 

5.9 

6.9 

6.0 

140-160 

3.3 

7.8 

3.3 

.4 

14.9 

7.2 

7.0 

(S)  170-190 

10.8 

13.0 

9.1 

1.7  .3 

34.9 

7.4 

7.0 

200-220 

3.5 

3.4 

.9 

.2 

8.1 

5.8 

5.0 

230-250 

.4 

.6 

.3 

1.4 

6.2 

6.0 

(M)  260-280 

.5 

.3 

.3 

1.2 

5.7 

5.0 

290-310 

.6 

.6 

.5 

1.8 

6.6 

8.0 

320-340 

2.8 

2.7 

.3 

.1  .1 

6.0 

5.6 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.8 

//////////// 

TOTALS 

1  28.5 

36.8 

18.0 

2.8  .4 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIORS 

930 
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CPBRJOnilO  LOCKnOR  *A* 
USAFBXaC,  ASBEVIUJS  RC 


PERCSRIAGB  FREQUBRCY  OP  OCCURRERCB  SURFACE  WIHD  DIRECTIOR  VERSUS  HIRD  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


SXKTIOR  RUHBER:  722576  STATIOR  HEME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORI  ROOD  7X  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  NORTH:  MAY  HOURS:  06-08 


WIRD  SPEED  n  KROTS 


DIRECTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAH 

HIRD 

(R)  350-010 

2.3 

3.8 

1.8 

.2 

.1 

8.2 

7.1 

8.0 

020-040 

1.5 

1.8 

.9 

.1 

4.3 

6.5 

6.0 

050-070 

.9 

.2 

.3 

.1 

.1 

1.6 

7.3 

4.0 

(E)  080-100 

1.6 

1.8 

.2 

3.7 

5.5 

5.5 

110-130 

2.2 

4.8 

1.1 

.1 

8.2 

6.1 

6.0 

140-160 
(8)  170-190 
200-220 
230-290 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


8.0  2.8 
11.4  9.6 

4.2  1. 

.6 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  9.0  m null II ! 

26.1  40.9  20.2  3.4  .5  100.0  6.5  7.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIOHS  930 
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OPI  tTIHG  UXSTION  ’A* 
USi^EXAC,  ASHEVIUS  RC 


PEIICEIITA<S  FBBQUEncy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLF  OBSERVATIONS 

STATION  NIMBBR:  722576  STATICH  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FOBT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  MAY  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HBAn 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.5 

3.2 

2.9 

.1 

7.7 

8.0 

8.0 

020-040 

.9 

3.3 

1.2 

.1 

5.5 

7.4 

8.0 

050-070 

.8 

2.3 

1.2 

.1 

4.3 

7.2 

6.0 

(E)  080-100 

1.9 

2.3 

.5 

.1 

4.8 

6.0 

5.0 

110-130 

2.4 

5.1 

1.5 

.2 

9.1 

6.9 

7.0 

140-160 

2.2 

9.2 

5.7 

1.7  .1 

18.9 

8.8 

8.5 

(S)  170-190 

2.2 

7.0 

12.6 

4.3  .1 

26.3 

10.6 

10.0 

200-220 

1.0 

3.9 

4.1 

1.2  .2 

10.3 

9.9 

10.0 

230-250 

1.4 

.4 

.8 

2.6 

6.2 

4.0 

(W)  260-280 

.5 

.6 

.3 

.1 

1.6 

6.9 

6.0 

290-310 

.4 

1.6 

.5 

.1  .1 

2.8 

8.2 

7.5 

320-340 

.6 

.9 

2.4 

.2 

4.1 

9.6 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.8 

//////////// 

ToraiiS 

15.8 

39.8 

33.9 

8.0  .7 

100.0 

8.6 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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CPBHKTIIIO  UCKTiai  ’A* 
OSAFranC,  ASBKVIUB  nc 


PBRCBinASB  FHBOUBWCY  OF  OCCURRBUCB  SUHFACB  WIRD  DIRBCTIGH  VERSUS  WIND  SPEED 
FKM  BOURLl  OBSERVATICRS 

sxnioil  HUHBER:  722576  SXATIOH  RMB:  ROBERT  6RAT  AAF/FORT  BCOD  TX  PERIGD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  *  6  MONIB:  MAY  HOURS:  12-14 


WHID  SPEED  IE  REDTS 


DIRBCnOR 

(IXCKEES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

mbmi 

WIND 

MEDIAE 

WIED 

(E)  350-010 

wmm 

mi 

1.9 

6.7 

020-040 

1.1 

.3 

5.9 

D 

050-070 

1.6 

4.9 

7.3 

7.0 

(E)  080-100 

1.8 

.1 

6.1 

7.6 

8.0 

110-130 

2.0 

.1 

9.1 

7.1 

7.0 

140-160 

2.5 

11.6 

8.5 

2.0  .2 

24.8 

9.2 

9.0 

(S)  170-190 

1.6 

6.1 

10.0 

4.5  .3 

22.6 

11.0 

11.0 

200-220 

.9 

2.9 

3.8 

.8  .1 

8.4 

9.7 

10.0 

230-250 

.4 

.4 

.5 

.1 

1.5 

7.6 

6.5 

(W)  260-280 

.6 

.4 

.5 

.1 

1.7 

7.9 

7.0 

290-310 

.9 

.9 

.4 

.5 

2.7 

8.5 

8.0 

320-340 

.5 

1.6 

2.0 

.2  .1 

4.5 

9.1 

10.0 

VARIABLE 

CAU( 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.0 

//////////// 

TOTALS 

14.3 

40.7 

34.1 

8.5  .9 

100.0 

8.9 

9.0 

TOTAL  EUHBER  OP  OBSERVATIOBS  930 
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OPBrnnno  locuior  'a*  fbrcbiitage  frbquhicy  of  occurrbics  surpacb  wiiid  directioh  versus  wmD  speed 

USAFBIAC,  ASBEVIUS  RC  FRCH  BOURLT  ORffiRVATIORS 

SIATIOR  RUNBBR:  722576  SXRTIOR  RMS:  ROBERT  GRAT  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  tnc:  t  6  NORTH:  HAY  HOURS:  15-17 


DIRECTIOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR  XROTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAH 

WIHD 

HEDIAIf 

WIHD 

(R)  350-010 

.9 

4.1 

1.6 

.2 

6.8 

7.7 

7.0 

020-040 

.6 

3.8 

.9 

.2  .1 

5.6 

7.7 

8.0 

050-070 

1.6 

2.7 

1.7 

.2 

6.2 

7.5 

8.0 

(E)  080-100 

1.1 

3.4 

1.3 

.2 

6.0 

7.3 

6.0 

110-130 

1.8 

6.6 

4.3 

.3  .1 

13.1 

8.2 

8.0 

140-160 

2.5 

8.7 

15.9 

3.0  .4 

30.5 

10.2 

10.0 

(S)  170-190 

1.4 

6.0 

7.7 

3.0  .1 

18.3 

10.5 

10.0 

200-220 

.8 

1.4 

1.4 

.1 

3.7 

8.4 

9.0 

230-250 

.4 

.5 

.1 

1.1 

6.2 

6.0 

(W)  260-280 

.1 

.8 

.5 

1.4 

8.5 

8.0 

290-310 

.5 

1.0 

.4 

.1  .1 

2.2 

7.8 

7.0 

320-340 

.4 

2.2 

1.5 

.4 

4.5 

9.2 

8.0 

VIUtlABIf 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

.6 

iniiiiinn 

tools 

1  12.1 

41.2 

37.3 

7.7  .8 

100.0 

9.1 

9.0 

TOTAL  RUmBR  OF  OBSERVAXIORS 

930 

C  -  4  -  46 


U8AFBTAC/D8~92/276  —  Pa9«  99 


CPBRKmia  lOCMIGR  ’A’  PBRCBHXASB  FRBQUERCY  OP  OCCURKE1IC8  SURFACE  WIRD  DIRBCTIOH  VERSUS  HIED  SPEED 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVAnOHS 


SXKTIOH  RUfOER:  722576  STATIOH  RAHB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORX  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  HOHIH:  HAY  HOURS:  18-20 


OIRBCnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

tflHD  SPEED  IE  KEOIS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAE 

mED 

MEDIAE 

WIED 

(H)  350-010 

2.6 

3.3 

1.3 

7.2 

6.0 

6.0 

020-040 

1.4 

2.4 

.9 

4.6 

6.2 

6.0 

050-070 

2.2 

2.4 

1.2 

.1 

5.6 

6.6 

7.0 

(E)  080-100 

2.6 

4.6 

.5 

.3 

8.1 

6.2 

6.0 

110-130 

2.7 

11.2 

3.4 

.3  .1 

17-7 

7.4 

7.0 

140-160 

3.1 

17.5 

12.5 

2.7  .2 

36.0 

8.8 

8.0 

(S)  170-190 

3.8 

4.4 

.6  .1 

10.1 

9.2 

10.0 

200-220 

.9 

.3 

1.7 

6.6 

6.0 

230-250 

.3 

.2 

.6 

7.8 

7.5 

(W)  260-280 

.5 

.2 

.9 

7.6 

7.0 

290-310 

.6 

.1 

.1 

1.0 

8.0 

7.0 

320-340 

D 

1.6 

.1 

2.8 

5.8 

6.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.4 

//////////// 

TOTALS 

1  17.7 

49.1 

25.1 

4.1  .4 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTAL  RUKBER  OP  OBSERVATIOMS 

930 

C  -  4  -  47 
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OFBIATIIKI  LOCKnOH  'A’  PERCEWEAGH  FRBQUBIICr  OF  OCCURRBICB  SURFACE  WIRD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  HC  FRCM  BOURLT  OBSERVATIONS 


STATION  NUNBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  SRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  REOOBD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  MAT  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DEORBES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MBAN 

WIND 

WIHD 

(N)  350-010 

1.8 

2.3 

.9  .3 

5.3 

6.6 

6.0 

020-040 

1.1 

1.0 

.6 

2.7 

5.9 

5.0 

050-070 

1.9 

1.3 

.1  .1 

3.4 

5.1 

4.0 

(E)  080-100 

2.8 

2.3 

.5 

5.6 

5.4 

4.5 

110-130 

2.6 

8.4 

2.4 

13.3 

6.8 

6.0 

140-160 

4.9 

13.7 

12.2  1.5 

32.3 

8.6 

9.0 

(8)  170-190 

7.3 

5.8 

5.4  1.1  .3 

19.9 

7.4 

7.0 

200-220 

2.0 

.8 

.1  .1 

3.0 

5.0 

4.0 

230-250 

.3 

.1 

.4 

5.8 

4.0 

(W)  260-280 

.3 

.2 

.5 

4.6 

4.0 

290-310 

.5 

.2 

.1 

.9 

4.6 

2.5 

320-340 

2.5 

.9 

.1 

3.4 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.2 

//////////// 

TOTALS 

1  28.0 

36.9 

22.3  3.1  .4  .1 

100.0 

6.5 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

930 

C  -  4  -  48 


USAFBTAC/DS~92/27e  ~  Paga  101 


WBMTno  LocKnon  *a’ 
ISKFEEM:,  JtSBBVIIJUB  RC 


PXRCBinnCB  FRBQUBHCY  OF  CXXnnfflENCB  SURFACE  tnHD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  BQURLY  OBSERVATIORS 

SXmOR  HUMBER:  722576  STAIIOH  HAHE:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOOD  TX.  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1.ST  TO  UIC:  +  6  MORIB:  MAY  BOURS:  ALL 


WIRD  SPEED  IR  KR0I8 


DIRECnOH  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAN 

(ISCKBBS)  1 

1 

% 

WIRD 

WIND 

(R)  350-010 

1.8 

3.2 

1.5 

.1 

.0 

6.6 

7.0 

7.0 

020-040 

1.1 

2.3 

.8 

.1 

.0 

4.3 

6.9 

7.0 

050-070 

1.3 

1.5 

.8 

.1 

.0 

3.6 

6.8 

6.0 

(E)  080-100 

1.8 

2.4 

.6 

.1 

.0 

5.0 

6.2 

6.0 

110-130 

2.2 

5.8 

2.2 

.2 

.0 

10.5 

7.1 

7.0 

140-160 

3.2 

10.9 

8.5 

1.6 

.1 

24.3 

8.7 

8.0 

(S)  170-190 

5.1 

8.3 

8.8 

2.3 

.2 

.0 

24.7 

8.8 

9.0 

200-220 

1.6 

2.5 

1.6 

.4 

.0 

8.0 

230-250 

.5 

.4 

.3 

.0 

5.0 

(W)  260-280 

.3 

.5 

.3 

.0 

.0 

6.0 

290-310 

.6 

.8 

.3 

.1 

.0 

7.0 

320-340 

1.6 

1.9 

.9 

.2 

.0 

.0 

D 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.0 

//////////// 

TOTALS 

21.1 

40.5 

26.6 

5.2 

.3 

100.0 

7.5 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIORS  7440 
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ORRmno  LocnioR  *a* 
osmexm;,  ashbvius  rc 


FBHCBRAOB  FRBQUEIiCr  OF  OCCUBRERCB  SURFACB  WIRD  DIRBCIIOR  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROH  BOURLT  OBSBRVATIORS 

8XRTI0R  ROHEBRl  722576  STKnOH  RMtB:  ROBERC  GRAY  AAF/FOBT  BOCO  XX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

Lsr  TO  IRC:  *  6  MORTB:  MAT  HOURS:  AH. 


CnSGORY  A:  CSUIRa  OB  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITT  OB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARO/OR 

VISIBILITT  OB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THM  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CBILIR6  GE  200  FEET. 


DIRECTIOR  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR 
20-24  25-29 

RROTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOThL 

MBMf 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIRD 

(R)  350-010 

1.2 

4.2 

3.6 

.7 

.1 

9.8 

8.9 

9.0 

020-040 

.8 

3.0 

1.5 

.3 

.1 

5.7 

8.2 

8.0 

050-070 

.5 

.8 

.7 

.3 

.3 

2.5 

9.5 

8.0 

(B)  080-100 

1.8 

2.6 

2.0 

.3 

.3 

7.0 

8.1 

7.0 

110-130 

3.3 

7.8 

4.5 

.1 

.1 

15.8 

7.5 

8.0 

140-160 

2.5 

14.9 

7.3 

.9 

.1 

25.3 

8.4 

8.0 

(8)  170-190 

1.8 

9.1 

8.2 

1.1 

20.2 

8.7 

9.0 

200-220 

.8 

2.6 

.8 

4.2 

7.1 

7.0 

230-250 

.7 

.3 

.1 

1.1 

4.4 

3.5 

(H)  260-280 

.4 

.4 

.8 

5.0 

4.5 

290-310 

.4 

.3 

.7 

4.4 

2.0 

320-340 

.5 

.3 

1.2 

.5 

.1 

2.6 

10.6 

11.0 

VARIABLE 

1 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.4 

//////////// 

TOTALS 

14.7 

45.9 

29.9 

4.2 

1.0 

.1 

100.0 

7.9 

8.0 

TOTAL  RUMBBR  OF  OBSBRVXriOie  758 
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orawriHa  locKnoH  *a* 

USAFBXMC,  MBBVIU.K  RC 


PEBCBIirAOE  FRBQO™Cy  OP  OCCURBBHCB  SURFACE  HIRD  DIRBCTIOR  VERSUS  WIHD  SPEED 
FRON  BOURLy  OBSERVATIOHS 

SBKriOH  RUHBBR:  722576  STATIOH  RARE:  ROBERT  ORAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  HORIH:  JUR  HOURS:  00-02 


DIRBCTIOR 

(ROREES) 

1-4 

5-9 

triRD  SPEED  IR  KROTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  08  65 

TCKFAL 

% 

HEAR 

HIRD 

MBDIAM 

WIND 

(R)  350-010 

2.1 

2.0 

.1 

.1 

4.3 

4.7 

5.0 

020-040 

.8 

1.0 

.2 

2.0 

5.3 

5.0 

050-070 

.9 

.3 

.2 

1.4 

4.8 

4.0 

(E)  080-100 

.4 

.7 

.1 

1.2 

5.5 

6.0 

110-130 

1.6 

2.9 

.7 

.3 

5.4 

6.8 

6.0 

140-160 

7.4 

9.8 

5.0 

.3  .1 

22.7 

6.7 

6.0 

(8)  170-190 

13.6 

14.4 

6.9 

.8 

35.7 

6.4 

6.0 

200-220 

4.0 

2.3 

.9 

7.2 

5.2 

4.0 

230-250 

.6 

1.1 

.2 

1.9 

6.0 

6.0 

(W)  260-280 

.2 

.3 

.2 

.8 

7.1 

8.0 

290-310 

1.4 

.1 

.1 

1.7 

3.7 

2.0 

320-340 

3.3 

1.1 

.3 

4.8 

4.1 

3.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.9 

//////////// 

TOTALS 

36.3 

35.9 

14.9 

1.6  .1 

100.0 

5.4 

5.0 

TOTAL  RUNBER  OP  OBSERVATIOHS 

900 

C  -  4  -  51 


USAFETAC/DS~92/276  --  Pag*  104 


wBmniio  LocnioH  *a' 

USAFBXHC,  ASHBVILLB  RC 


PBBCBRTAGK  FRBgUBRCX  OF  OCCUmBRCB  SURFACE  HIND  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSSRVmONS 

8IATIOII  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  QRAY  AAF/F<»T  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


DIRECnOR 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.9 

1.9 

.4 

.2 

4.4 

5.4 

5.0 

020-040 

1.1 

.4 

.4 

.1 

2.1 

5.8 

4.0 

050-070 

.6 

.7 

.1 

.1 

1.4 

6.4 

7.0 

(B)  080-100 

.7 

.4 

.4 

1.6 

6.9 

7.0 

110-130 

1.6 

1.8 

.3 

3.7 

5.5 

6.0 

140-160 

5.1 

5.1 

1.9 

12.1 

5.9 

5.0 

(S)  170-190 

14.3 

16.6 

7.4 

.4 

38.8 

6.3 

6.0 

200-220 

4.2 

6.2 

.8 

11.2 

5.7 

6.0 

230-250 

1.3 

1.2 

.1 

2.7 

5.2 

4.5 

(N)  260-280 

.3 

.8 

.2 

1.3 

6.7 

6.0 

290-310 

.9 

.4 

.1 

.1 

1.6 

5.5 

4.0 

320-340 

4.2 

1.7 

.1 

6.0 

3.7 

3.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.1 

//////////// 

TOTALS 

1  36.2 

37.2 

12.2 

.8 

.1 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  52 
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OrauaHIG  LOCATIOH  *A’ 
OSAFEXM:,  ASBKVIIJ.E  HC 


PBRCBIIXM3B  FRBQUEHCY  OF  OCCURRESCB  SUKFACB  WIND  DHtECnOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FIKM  SOURLY  OBSBRVATICHS 

SZKnOS  RtMBBR:  722576  SIAXIOR  RRMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOOD  5X  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOUTH:  JUN  HOURS:  06-08 


WIHD  SPEED  IR  KSOTS 


DIRBCnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.3 

3.4 

1.1 

7.9 

5.5 

6.0 

020-040 

1.9 

2.7 

.8 

5.3 

6.2 

6.0 

050-070 

1.2 

1.1 

.3 

2.7 

5.2 

6.0 

(E)  080-100 

1.6 

1.1 

.2 

2.9 

5.2 

4.0 

110-130 

1.6 

3.1 

.2 

4.9 

5.4 

5.5 

140-160 

3.6 

5.7 

1.9 

.2 

11.3 

6.2 

6.0 

(S)  170-190 

9.3 

14.2 

6.8 

.9 

31.2 

6.9 

6.0 

200-220 

4.2 

7.1 

3.1 

14.4 

6.8 

7.0 

230-250 

1.0 

2.0 

.1 

3.1 

5.4 

5.5 

(W)  260-280 

.2 

.4 

.7 

5.7 

6.0 

290-310 

.4 

.6 

1.0 

4.7 

5.0 

320-340 

2.8 

1.6 

.1 

4.4 

4.2 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.1 

//////////// 

TOTALS 

31.1 

43.0 

14.6 

1.1 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTRL  HUMBER  OP  OBSERVATIOHS  900 
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OTERKTIIIO  UXXFIOII  'A*  PERCEWTASE  FREQUBIOr  OP  OCCURREHCB  SURFACE  HIKD  DIRBCIIOH  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHBVILLB  RC  FRQH  HOURLY  GBSERVATIORS 


SXATICH  miHEER:  722576  STATION  RAHB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  JUN  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

HIND  SPEED  IR  XHOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

Tono. 

% 

MEAN 

WIND 

htoiar 

HIHD 

(R)  350-010 

1.0 

3.2 

1.9 

6.1 

7.6 

8.0 

020-040 

2.1 

2.9 

1.0  .1 

6.1 

6.4 

6.0 

050-070 

1.1 

2.3 

1.0 

4.4 

6.9 

7.0 

(E)  080-100 

2.0 

2.3 

.3 

4.7 

5.1 

5.0 

110-130 

3.6 

4.6 

.9 

9.0 

5.9 

6.0 

140-160 

4.2 

7.2 

5.1  .6 

17.1 

7.4 

7.0 

(S)  170-190 

2.6 

11.3 

12.0  2.0  .1 

26.0 

9.4 

10.0 

200-220 

2.6 

6.4 

4.7  .6  .1 

14.6 

8.3 

8.0 

230-250 

1.1 

1.7 

1.0 

3.8 

6.5 

6.0 

(W)  260-280 

.7 

.7 

1.3 

4.6 

4.5 

290-310 

.7 

.3 

1.0 

3.6 

4.0 

320-340 

.9 

.6 

.3 

1.8 

5.0 

4.5 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.1 

//////////// 

totals 

1  22.8 

43.5 

28.2  3.3  .2 

100.0 

7.5 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OP  GBSERVATIORS  900 

C  -  4  -  54 
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oPBmniio  locKTioii  ’a* 
USAFKEAC,  ASBKVILLB  RC 


PBRCSIlXAGB  FRBQUEHCr  OP  OCCURRERCB  SURFACE  HMD  DMBCTIOH  VERSUS  HMD  SPEED 
FROH  BXJRLT  OBSBRVATIORS 

SXniOR  HUMBER:  722576  SXRTIOH  HAMB:  RDBERT  GRAY  AAP/FORI  HOOD  OX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  YD  UTC:  *  6  MOHTH:  JUR  HOURS:  12-14 


DIRECnOH 

(DEJREES) 

1 

5-9 

wmd  speed  m  krois 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.1 

3.3 

2.7 

7.1 

7.8 

8.0 

020-040 

1.1 

2.3 

1.4  .2 

5.1 

7.1 

7.0 

050-070 

1.0 

2.7 

1.2 

4.9 

6.9 

6.0 

(E)  080-100 

1.7 

3.8 

.7 

6.1 

6.1 

6.0 

110-130 

3.0 

5.8 

1.8 

10.6 

6.5 

6.0 

140-160 

4.3 

11.9 

7.4  1.0 

24.7 

7.9 

8.0 

(S)  170-190 

2.8 

9.2 

12.2  1.1  .1 

25.4 

9.5 

10.0 

200-220 

.8 

4.1 

3.8  .2 

8.9 

9.0 

9.0 

230-250 

.7 

.3 

.3 

1.3 

6.5 

4.5 

(W)  260-280 

1.1 

.1 

1.2 

3.4 

3.0 

290-310 

.6 

.3 

.9 

4.0 

3.0 

320-340 

.9 

1.0 

.3 

2.2 

5.5 

5.5 

VARIABLE 

1 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.6 

//////////// 

IDEALS 

1  19.1 

44.8 

31.8  2.5  .1 

100.0 

7.8 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  900 

C  -  4  -  55 


U8AFETAC/DS— 92/276  ~  Page  108 


aemKcina  LocKnoH  'a* 

USAFEtAC,  ASBBVILLB  RC 


FERCERTAGB  FREQUBHCy  OF  OCCUKREKCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  -f  6  MONTH:  JUN  HOURS:  15-17 


DIRBCnOR 

(DBGCTSS) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-^10 

1.0 

2.3 

1.8 

5.1 

•'.2 

7.0 

020-040 

1.7 

2.1 

1.9 

.1 

5.8 

7.5 

8.0 

050-070 

1.4 

3.3 

1.2 

.1 

6.1 

7.1 

7.0 

(E)  080-100 

1.8 

4.9 

1.6 

8.2 

6.8 

6.0 

110-130 

2.8 

10.0 

4.0 

.3  .1 

17.2 

7.6 

8.0 

140-160 

2.8 

12.4 

11.4 

1.6  .1 

28.3 

8.9 

9.0 

(S)  170-190 

2.0 

7.7 

8.2 

.7 

18.6 

9.1 

9.0 

200-220 

.6 

2.1 

1.9 

4.6 

8.4 

8.0 

230-250 

.1 

.1 

.2 

.4 

9.5 

10.0 

(W)  260-280 

.4 

.3 

.2 

1.0 

7.7 

7.0 

290-310 

.8 

.1 

.9 

2.9 

2.5 

320-340 

.4 

.8 

•  6 

.1 

1.9 

8.1 

8.0 

VARIABLE 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.9 

//////////// 

TOTALS 

1  15.8 

46.1 

32.8 

3.0  .3 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVXFION8 

900 

C  -  4  -  56 


USAFETAC/DS~92/276  ~  Page  109 


oPBiwTiiio  uxamoH  -a* 
USAFRZAC,  ASBEVIIiS  RC 


PBRCBRIAlQB  FRBQUBRCY  OP  OCCUKRBIKB  SURFACE  WIHD  DIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BCXmLY  OBSERVATIOIS 

SXHTIOII  nUKBBR:  722576  STSTIOR  RAMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOOO  TX  PERICO  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  HOHTH:  JUH  HOURS:  18-20 


DIRECnOII  1 
(DBGREBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.3 

1.7 

.7 

.3 

.2 

4.2 

7.8 

6.5 

020-040 

2.0 

3.2 

.9 

.2 

6.3 

6.6 

6.0 

050-070 

1.9 

2.7 

.6 

.1 

.1 

5.3 

6.6 

6.0 

(E)  080-100 

2.4 

4.6 

1.2 

8.2 

6.5 

6.0 

110-130 

6.6 

12.1 

3.7 

.2 

22.6 

6.5 

6.0 

140-160 

6.9 

19.1 

10.0 

.6 

36.6 

7.5 

7.0 

(S)  170-190 

2.1 

5.1 

2.7 

.2 

10.1 

7.2 

7.0 

200-220 

.6 

.7 

.3 

1.6 

6.1 

5.5 

230-250 

.1 

.3 

.1 

.1 

.7 

9.3 

7.5 

(W)  260-280 

.1 

.1 

.1 

.3 

8.0 

8.0 

290-310 

.1 

.1 

2.0 

2.0 

320-340 

.4 

.4 

.1 

1.0 

5.1 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.0 

//////////// 

TOTALS 

1  24.5 

50.0 

20.4 

1.7 

.3 

100.0 

6.8 

7.0 

TOTAL  RUHBER  OP  OBSERVAXIORS 

900 

C  -  4  -  57 


USAFBTAC/DS— 92/276  —  Paga  110 


OFBIWnRG  UXXriOH  'A* 
USAFKIAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCESTAGE  FREQUEHCI  OF  OCCURREHCE  SURFACE  WIHD  DIRECTIOR  VERSUS  WniD  SPEED 
FROM  HOURLY  GBSERVATIONS 

SranOH  RIMBER:  722576  SXRTIOR  lUHE:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  CP  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MOUTH:  JUR  HOURS:  21-23 


DIRECTIOR 

(DBORBBS) 

1-4 

5-9 

MIRD  SPEED  IR  RROTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOIKL 

% 

MBMf 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.1 

1.1 

.1 

3.3 

4.2 

4.0 

020-040 

1.0 

1.8 

.1  .1 

3.0 

5.6 

5.0 

050-070 

1.9 

.6 

.2 

2.7 

4.6 

4.0 

(E)  080-100 

1.9 

2.4 

.1 

4.4 

5.1 

5.0 

110-130 

6.2 

8.6 

1.2  .1 

16.1 

5.6 

5.0 

140-160 

10.4 

16.9 

7.2  1.1  .1 

35.8 

7.0 

6.0 

(S)  170-190 

8.4 

5.8 

2.8  .2 

17.2 

5.6 

5.0 

200-220 

1.8 

.8 

.2  .1 

2.9 

4.9 

4.0 

230-250 

.2 

.2 

.3  .1  .1 

1.0 

10.1 

11.0 

(W)  260-280 

.2 

.3 

.6 

4.4 

5.0 

290-310 

.3 

.1 

.4 

2.8 

2.0 

320-340 

1.1 

.6 

.3  .2 

2.2 

6.9 

4.5 

VRKMBU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.3 

iniiiiniii 

TOTALS 

1  35.5 

39.2 

12.5  1.6  .5 

100.0 

5.4 

6.0 

TOTAL  RUMBBR  OF  OBSERVATIORS 

900 

C  -  4  -  58 


U8AFBXAC/DB~92/276  ~  Fags  111 


oramraio  uxKnoH  *»* 
vamac,  mhbviu.b  r 


PERCERXMB  FRBQUBRY  OF  OCC1IRRSRB  SURPACB  WlilD  DIRECTIGH  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVKnORS 

SXKTIOR  EUaER:  722576  STETIOH  RRHE:  nOBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  miTH:  JUI  HOURS:  ALL 


DlBBCnOH 

1-4 

5-9 

10-14 

HlHO  SPEED  IR  KROTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

MBAH 

MBOIAR 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIHD 

(R)  350-010 

wgn 

mm 

mi 

.1  .0 

5.3 

6.4 

6.0 

020-040 

B 

B 

m 

.1 

4.5 

6.5 

6.0 

050-070 

1.3 

1.7 

.6 

.0  .0 

3.6 

6.4 

6.0 

(E)  080-100 

1.6 

2.5 

.6 

4.7 

6.0 

6.0 

110-130 

3.3 

6.1 

1.6 

.1  .0 

11.2 

6.4 

6.0 

140-160 

5.6 

11.0 

6.3 

.7  .0 

23.6 

7.4 

7.0 

(S)  170-190 

6.9 

10.5 

7.4 

.8  .0 

25.6 

7.5 

7.0 

200-220 

2.4 

3.7 

2.0 

.1  .0 

8.2 

7.1 

7.0 

230-250 

.6 

.9 

.3 

.0  .0 

1.9 

6.4 

6.0 

(W)  260-280 

.4 

.4 

.1 

.0 

.9 

5.7 

5.0 

290-310 

.7 

.2 

.0 

.0  .0 

.9 

4.0 

3.0 

320-340 

1.8 

1.0 

.3 

.0 

3.0 

4.8 

4.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.6 

//////////// 

TOTALS 

27.8 

42.5 

21.1 

1.9 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS 

7200 

C  -  4  -  59 


USAFEXAC/D8— 92/276  —  Paga  112 


OPBRATIHG  LOCKTIOR  *A*  FERCBRTKGB  FRBQUSlICy  OP  OCCUKRERCB  SURFACE  WCRD  DIRBCTICMI  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEXAC,  ASBBVniB  RC  FROM  BOURLT  OBSERVATIORS 


STATIOH  RIMBER:  722576 


STATIOH  RAME:  ROBERT  QRAY  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  Of  RBCCStD:  OCT  81  -  SEP  91 
LST  TO  UTC:  *  6  MORTB:  JUR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILYRG  6E  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 

VISIBILITY  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILIRG 

GB  200 

FEET. 

DIRECTIOR  1 

1 

5-9 

WIRD  SPEH)  IR  KROTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  QE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

.6 

6.4 

2.6  .3 

9.8 

8.1 

7.5 

020-040 

1.2 

2.6 

3.2  .3 

7.2 

8.7 

9.0 

050-070 

.9 

1.4 

1.7  .6 

4.6 

9.1 

9.0 

(B)  080-100 

1.4 

3.5 

2.0 

6.9 

7.5 

8.0 

110-130 

2.9 

9.2 

3.5 

15.6 

6.7 

6.0 

140-160 

4.9 

18.5 

3.2 

26.6 

6.4 

6.0 

(R)  170-190 

3.5 

11.8 

4.0 

19.4 

7.3 

7.0 

200-220 

.9 

2.0 

1.2 

4.0 

7.4 

8.0 

230-250 

.3 

.9 

1.2 

5.5 

5.5 

(W)  260-280 

.3 

.3 

.3 

.9 

8.7 

5.0 

290-310 

.3 

-3 

25.0 

25.0 

320-340 

.3 

.3 

1.4  .3 

2.3 

11.5 

12.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.2 

//////////// 

TOTALS 

1  17.2 

56.9 

22.8  1.2  .6  .3 

100.0 

7.3 

7.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIORS  346 

C  -  4  -  60 


USAFBTAC/DS~92/276  ~  Pag«  113 


OPBWTIIN  lOCKnOn  *A’ 
USAFRAC,  A8BBVIUS  NC 


PBRCraflACB  FnaQUBRCY  OP  OCCUHRBIICK  SURPACB  MIHD  DIRBCTICR  VERSUS  WIHD  SPEED 
PROM  BOURLr  (MSBRVATICMS 

SXKnOH  EUHBBR:  722576  SXKTIOII  RMS:  ROBERT  GRAY  AAP/PORT  ROOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  MOHIB:  JUL  HOURS:  00-02 


DIRBCnCR 

(ISGRSSS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

HIRD 

MEDIJUl 

VIND 

(R)  350-010 

.8 

.1 

.9 

2.8 

2.0 

020-040 

.4 

.1 

.5 

8.0 

9.0 

050-070 

.3 

.3 

1.3 

1.0 

(E)  080-100 

1.5 

.3 

.2 

2.0 

4.4 

4.0 

110-130 

1.7 

1.9 

.4 

4.1 

5.6 

5.0 

140-160 

6.7 

6.7 

1.0  .1 

14.4 

5.2 

5.0 

(S)  170-190 

16.9 

24.3 

9.4  1.2 

51.7 

6.5 

6.0 

200-220 

4.6 

7.6 

.8  .1 

13.1 

5.5 

5.0 

230-250 

.5 

.5 

5.6 

6.0 

(W)  260-280 

.2 

.1 

.3 

4.0 

4.0 

290-310 

.8 

.8 

2.1 

2.0 

320-340 

1.0 

.5 

1.5 

4.4 

3.5 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.8 

iiniiinm 

TOTALS 

34.5 

42.4 

11.9  1.4 

100.0 

5.4 

6.0 

TOTAL  RUHBER  CP  OBSERVATIORS 

930 

C  -  4  -  61 


USAPBIAC/DS~92/276  ~  Pag*  114 


opkhatiro  locnicH  ’a* 

USAFKnC,  ASHKVILLB  RC 


PBBCBirrAGB  FRBQUBICt  CT  OCCURRBICB  SURFACE  HIIID  DIRBCTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIORS 

SXKnOR  RUMBER:  722576  SXRTIOH  RARE:  ROBERT  GRAY  AAF/FOBT  Ht»0  TX  PERIOD  CF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MCBTH:  JUL  HOURS:  03-05 


DIRBCTIOn 

(DBQRBBS) 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OK  65 

TOTAL 

% 

MEAH 

WIRD 

MEDIAR 

WIRD 

(R)  350-010 

1.9 

.1 

.2 

2.3 

3.2 

2.0 

020-040 

.4 

.1 

.1 

.6 

4.6 

3.0 

050-070 

.8 

.1 

.9 

3.8 

4.0 

(E)  080-100 

.3 

.1 

.4 

3.8 

3.0 

110-130 

1.2 

1.0 

.1 

2.3 

5.0 

4.0 

140-160 

2.9 

3.0 

.6 

6.6 

5.1 

5.0 

(S)  170-190 

19.9 

21.2 

5.3  .8 

47.1 

5.7 

5.0 

200-220 

8.8 

11.6 

1.4 

21.8 

5.4 

6.0 

230-250 

1.1 

.8 

1.8 

3.9 

4.0 

(W)  260-260 

.1 

.1 

.2 

6.0 

6.0 

290-310 

.3 

.3 

.6 

5.0 

4.5 

320-340 

.9 

.8 

1.6 

3.9 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.8 

//////////// 

TOTALS 

38.6 

39.2 

7.7  .8 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIORS  930 

C  -  4  -  62 


USAFETAC/DS— 92/276  --  Pag*  115 


oPBUcniiG  jjocKnm  'a* 

OSAFRAC,  A8BXVIIJ.B  RC 


FBRCBIIXASE  FRBQUBRCY  OP  OCCURREMCB  SUBFACB  NIIB}  DIBECTIGM  VERSUS  WIHD  SPEED 

FROM  Bcxnay  observatiors 

8XATI0R  mnOER:  722576  STATIOH  HAME:  ROBERT  ORAY  AAF/FORT  ROOD  SC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  *  6  MORTB:  JUL  BOURS:  06-08 


DIRBCTIOH 

(DEGREES) 

1 

5-9 

tmiD  SPEED  IR  KROTB 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WHO) 

MBDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

1.8 

.6 

.2 

2.7 

4.2 

2.0 

020-040 

1.0 

.5 

.1 

1.6 

4.1 

4.0 

050-070 

.5 

.2 

.1 

.9 

4.8 

4.0 

(E)  060-100 

.9 

.5 

.1 

1.5 

4.4 

3.5 

110-130 

1.6 

1.2 

2.8 

4.3 

4.0 

140-160 

4.6 

3.3 

.3  .1 

8.4 

4.7 

4.0 

(S)  170-190 

13.0 

16.7 

5.3  .9  .1 

35.9 

6.3 

6.0 

200-220 

6.2 

12.7 

5.7  .2 

24.8 

7.0 

7.0 

230-250 

2.0 

2.9 

.6 

5.6 

5.8 

6.0 

(W)  260-280 

.8 

.8 

1.5 

4.6 

4.5 

290-310 

.5 

.2 

.8 

4.0 

4.0 

320-340 

1.8 

.9 

2.7 

3.5 

3.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.9 

//////////// 

TOTALS 

1  34.7 

40.5 

12.4  1.2  .1 

100.0 

5.3 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSBRVATIOHS  930 

C  -  4  -  63 


USAFRAC/DS— 92/276  ~  Paga  116 


omnnin  locxtioh  ’A* 
USAFBXAC,  A8BBVILLB  RC 


PERCBRngS  FRBQUBRCir  OF  OCCURRBRCB  SURFACB  HIHD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROH  BOURLT  CBSERVATIOHS 

STATIOH  RIMBER:  722576  SIATIOH  RAMEl  ROBERT  OKAY  AAP/FORT  HOGC  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  t  6  MOHTB:  JUL  HOURS:  09-11 


Win  SPEED  IR  XHOTS 


DIRBCTIOH 

(DBBRBE8) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GS  65 

TOTAL 

% 

HBMI 

wmD 

WIND 

(R)  350-010 

1.2 

1.3 

.3 

2.8 

5.8 

5.5 

020-040 

1.3 

1.3 

.2 

2.8 

5.3 

5.0 

050-070 

1.3 

.6 

.2 

2.2 

4.5 

4.0 

(E)  060-100 

2.3 

1.5 

.8 

4.5 

5.5 

4.5 

110-130 

2.0 

2.3 

.3 

4.6 

5.5 

5.0 

140-160 

3.0 

5.3 

.9 

9.1 

6.0 

6.0 

(8)  170-190 

3.1 

11.2 

11.7 

2.5 

.2 

20.7 

9.3 

10.0 

200-220 

1.9 

14.1 

10.2 

1.2 

.1 

27.5 

8.7 

9.0 

230-250 

1.6 

4.6 

1.2 

7.4 

6.6 

7.0 

(H)  260-200 

2.6 

1.4 

4.0 

4.4 

4.0 

290-310 

1.2 

.8 

1.9 

4.7 

4.0 

320-340 

1.5 

.4 

.2 

2.2 

4.3 

4.0 

VARIABLE 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.3 

//////////// 

TOTALS 

23.0 

44.8 

26.0 

3.7 

.3 

100.0 

7.4 

7.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVMIOBS  930 


C  -  4  -  64 


V8Armc/DS— 92/376  —  Pagm  117 


arauaiHO  uxancii  -a* 
USAFSBIC,  ASHKVIU.8  RC 


vmawthBS  cbequbiicy  op  occuititncB  subpace  wihd  dibectioh  versus  win)  speed 
FROM  aOURLT  OBSEBVATIORS 

SXniOR  EUHBBR:  722576  SIKTIOH  RAME:  ROBERT  SRAY  AAF/PORT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  ID  UTC:  *  6  HORIH:  JUL  HOURS:  12-14 


DIRBCTIGH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEED  IR  KHOIS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OX  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAH 

WIHD 

(R)  350-010 

1.5 

.3 

2.8 

5.7 

5.0 

020-040 

B 

2.2 

.3 

.1 

4.5 

5.7 

5.0 

050-070 

2.2 

.2 

4.4 

5.1 

5.0 

(E)  080-100 

2.8 

2.9 

.8 

6.5 

5.4 

5.0 

110-130 

4.4 

4.9 

1.0 

10.3 

5.6 

5.0 

140-160 

3.8 

10.5 

4.2 

.2 

18.7 

7.2 

7.0 

(8)  170-190 

4.1 

13.3 

12.5 

1.7  .1 

31.7 

8.7 

8.0 

200-220 

1.9 

5.7 

2.8 

.5  .1 

11.1 

7.8 

7.0 

230-250 

1.7 

2.0 

.5 

4.3 

5.6 

5.5 

(«)  260-280 

.6 

.1 

.2 

1.0 

4.3 

4.0 

290-310 

.2 

.1 

.3 

4.0 

320-340 

1.0 

1.0 

.8 

.1 

2.8 

5.0 

VARIABLE 

1 

CMM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.6 

//////////// 

TOTEALS 

1  25.4 

46.3 

23.7 

2.5  .3 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIORS 

930 

C  -  4  -  65 
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onRAnm  uxxncm  -a- 

OaKFRM:,  M8KVILU  HC 


VKHL'JOriAGB  FREQUBRCT  OF  OCCURRBIICB  SURFACE  WHID  DIRECTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  aOURLT  CBSERVATIORS 

SraXIOH  HUfESRl  722576  STATICH  HAMS:  ROBERT  GRAT  AAF/FOBI  BOGD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  MOMTS:  JUL  HOURS:  15-17 


WIRD  SPEED  IR  RR0T8 


DIRBCnOH 

(DBaRBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  QB  65 

TOTAL 

% 

MBMf 

wmD 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.8 

1.5 

.6 

.2 

3.1 

7.8 

8.0 

020-040 

.3 

1.8 

.9 

3.0 

7.5 

7.5 

050-070 

1.6 

3.1 

.4 

5.2 

6.0 

6.0 

(B)  080-100 

1.9 

5.9 

.6 

.2 

8.7 

6.3 

6.0 

110-130 

3.9 

8.4 

3.3 

.2 

15.8 

6.8 

6.0 

140-160 

4.6 

14.8 

8.6 

1.0 

29.0 

8.0 

8.0 

(8)  170-190 

3.2 

10.0 

8.8 

1.4 

23.4 

8.7 

9.0 

200-220 

1.0 

4.1 

1.4 

.2 

6.7 

7.5 

7.0 

230-250 

.2 

.4 

.3 

.1 

1.1 

7.8 

6.5 

(W)  260-200 

.1 

.1 

.2 

7.0 

7.0 

290-310 

.1 

.3 

.4 

5.8 

5.5 

320-340 

.9 

.4 

.2 

.1 

.2 

1.8 

7.3 

5.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.5 

iiniiiimi 

TOTALS 

18.6 

50.7 

25.2 

3.4 

.2 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTAL  RUIOBR  OP  OBSERVAtlORS  930 


C  -  4  -  66 
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orawinio  LOCKTIOH  'A' 
UaAraZAC,  ASBEVILLB  RC 


PBRCSmAOB  FREQUBRCY  OF  OCCURREIICB  SURFACE  HIND  DIRBCTICN  VERSUS  HIND  SPEED 
FRCM  BOURLT  OBSERVATXOHS 

SXniOR  HUMER:  722576  SIKTION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOOD  IX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  *  6  MONTH:  JUL  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DZRBCTIGH 

(DBQRBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

.4 

1.2 

.2 

.2 

.1 

2.2 

8.1 

7.5 

020-040 

.5 

1.4 

.6 

2.6 

6.9 

7.0 

050-070 

1.2 

3.1 

.2 

4.5 

6.1 

6.0 

(E)  080-100 

B 

P 

.6 

6.9 

6.1 

5.5 

110-130 

1.9 

21.4 

6.0 

6.0 

140-160 

6.6 

.5 

35.9 

6.9 

6.0 

(S)  170-190 

4.4 

.6 

19.2 

7.4 

7.0 

200-220 

B 

M 

.2 

.1 

3.1 

5.1 

5.0 

230-250 

.3 

.1 

.1 

.5 

5.2 

4.0 

(W)  260-280 

.1 

.1 

7.0 

7.0 

290-310 

.2 

.1 

.3 

7.7 

7.0 

320-340 

.1 

.2 

.1 

.1 

.5 

7.8 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.7 

//////////// 

TOTALS 

24.9 

55.4 

15.0 

1.5 

.1 

100.0 

6.5 

6.0 

TOTU  NUMBER  OP  OBSERVAIIOHS  930 


C  -  4  -  67 
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OPBIATIIIG  LOCKnOR  'A* 
USAFBIAC,  ASHBVnXB  RC 


PBRCBRTAOB  FBEQUBRCr  OF  OCCURREHCS  SURFACE  WIHD  DIRECTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  HOURLX  OBSBRVATIOHS 

SranCH  RUNBBR:  722576  STATIOH  RAMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOHTB:  JUL  HOURS:  21-23 


DIRECTIOR 

(DECREES) 

1 

5-9 

WIRD  SPEED  IR  XROrS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  <X  65 

Tonu. 

% 

HEAR 

WIRD 

MEDIAN 

WIRD 

(R)  350-010 

1.7 

.5 

.1 

2.4 

3.5 

2.0 

020-040 

.4 

.4 

.1 

1.0 

5.6 

5.0 

050-070 

1.0 

.2 

1.2 

3.5 

4.0 

(E)  080-100 

2.3 

1.8 

.3 

4.4 

4.7 

4.0 

110-130 

6.7 

8.7 

.6 

16.0 

5.2 

5.0 

140-160 

11.3 

16.0 

3.7 

31.0 

6.0 

6.0 

(8)  170-190 

16.3 

11.0 

4.5  .8 

32.6 

5.7 

4.0 

200-220 

2.6 

1.0 

3.5 

3.6 

3.0 

230-250 

.1 

.1 

.2 

5.5 

5.5 

(«)  260-280 

.2 

.1 

.3 

3.0 

2.0 

290-310 

.3 

.3 

2.7 

3.0 

320-340 

1.0 

.3 

.1 

1.4 

4.2 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.7 

//////////// 

TOTALS 

1  43.9 

40.0 

9.5  .8 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  RUMBER  OP  OBSERVWIOHS 

930 

C  -  4  -  68 
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aPBRHIIIlG  LOCKnCR  'A* 
USAFBXAC,  ASBBVIIJ.B  RC 


PERCBRXASB  FRBQUBNCY  OP  OCCURRBIICB  SURFACE  VnND  DIRECTIOH  VERSUS  Vim  SPEED 
FRQH  BOURLY  OBSERVATIOHS 

SXKTIOR  RUBER:  722576  STKFIOR  HARE:  ROBERT  GRAY  AAP/FORX  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  HORTH:  JUL  HOURS:  ALL 


WIRD  SPEED  IR  KROIS 


DIRBCnOH 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIRD 

(R)  350-010 

1.2 

.9 

.3 

.1  .0 

2.4 

5.4 

4.0 

020-040 

.7 

1.0 

.3 

.0 

2.1 

6.0 

6.0 

050-070 

1.1 

1.2 

.1 

2.4 

5.3 

5.0 

(B)  080-100 

1.7 

2.2 

.4 

.0 

4.4 

5.6 

5.0 

110-130 

3.5 

5.1 

1.0 

.0 

9.7 

5.8 

5.0 

140-160 

5.7 

10.0 

3.2 

.2 

19.1 

6.5 

6.0 

(8)  170-190 

10.1 

14.7 

7.7 

1.2  .1 

33.8 

7.1 

6.0 

200-220 

3.6 

7.3 

2.8 

.3  .0 

14.0 

6.9 

6.0 

230-250 

.9 

1.4 

.4 

.0 

2.7 

5.9 

6.0 

(W)  260-280 

.6 

.3 

.0 

4.5 

4.0 

290-310 

.4 

.2 

.0 

.7 

4.4 

4.0 

320-340 

1.0 

.6 

.2 

.0  .0 

1.8 

5.1 

4.0 

VARIABLE 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.0 

//////////// 

TOTALS 

30.5 

44.9 

16.4 

1.8  .1 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  RUNBBR  OF  OBSERVATIOHS  7440 


C  -  4  -  69 
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OFERKTIMG  1.0CKri0R  ’A*  FBBCBHTAGB  FREQUBNCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEZAC,  ASHEVILLE  NC  FRQH  HOURLY  C»SERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORI  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECCXtD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  ENCrTS 


DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

T01AL 

HEAR 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.1 

1.1 

2.0 

2.0 

020-040 

1.1 

1.1 

3.0 

3.0 

050-070 

4.5 

4.5 

3.1 

4.0 

(B)  080-100 

2.3 

3.4 

1.7 

7.3 

6.2 

5.0 

110-130 

9.0 

14.7 

2.3 

26.0 

5.8 

6.0 

140-160 

10.2 

16.9 

1.7 

28.8 

5.5 

6.0 

(8)  170-190 

5.6 

8.5 

3.4 

17.5 

6.3 

6.0 

200-220 

1.7 

5.1 

2.3 

9.0 

7.9 

7.0 

230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 

VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  4.5  //////////// 

TOTALS  35.5  48.6  11.4  100.0  5.5  5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  177 


C  -  4  -  70 
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CPERKriRG  LOCATIOH  *A* 
USAFEXAC,  ASHEVUiB  RC 


PERCEHTAGB  FRBQUBHCy  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSBRVATICRS 

SXKTIOII  HUHBBR:  722576  STATION  NAHE:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  HONTB:  AUG  HOURS:  00-02 


DIRECnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

mXD  SPEED  IH  KHorrs 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.2 

.9 

2.0 

4.4 

4.0 

020-040 

.5 

.1 

.6 

3.7 

2.0 

050-070 

1.3 

.1 

1.4 

3.1 

2.0 

(E)  080-100 

1.6 

.6 

2.3 

3.7 

4.0 

110-130 

3.2 

3.0 

6.2 

4.6 

4.0 

140-160 

5.2 

6.7 

.6 

12.5 

5.3 

5.0 

(8)  170-190 

17.3 

23.5 

7.3  .2 

48.4 

6.1 

6.0 

200-220 

5.2 

7.0 

1.1 

13.2 

5.6 

6.0 

230-250 

.6 

.5 

1.2 

5.2 

4.0 

(W)  260-280 

.2 

.2 

4.0 

4.0 

290-310 

.2 

.2 

1.5 

1.5 

320-340 

1.4 

.5 

1.9 

3.9 

4.0 

VARIABLE 

CALK 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.6 

//////////// 

TOTAU 

37.9 

42.7 

9.2  .2 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  IIUHBKR  OF  OBSERVATIGNS 

930 

C  -  4  -  71 
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OFBRKTIIIG  LOCKtIOR  'A* 
USAFEIAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCBmAGE  PEEQUEECy  OF  OCCURREECS  SURFACE  WIED  DIRBCTIOE  VERSUS  HIED  SPEED 
FRGH  BOURLT  OBSERVATIOES 

STAXIOH  EUNBER:  722576  STAnOM  EAHB:  RCSBRT  GKAY  AAF/FCRT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOETB:  AUG  HOURS:  03-05 


mED  SPEED  IE  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

Tono. 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.5 

.6 

2.2 

3.8 

4.0 

020-040 

.3 

.3 

.6 

4.5 

4.5 

050-070 

1.0 

1.0 

2.6 

2.0 

(E)  080-100 

.4 

.4 

.9 

4.9 

4.5 

110-130 

1.1 

.4 

1.5 

3.4 

3.5 

140-160 

4.2 

1.4 

5.6 

3.3 

3.0 

(S)  170-190 

17.8 

19.4  3.0 

40.2 

5.2 

5.0 

200-220 

9.2 

13.8  2.3 

25.3 

5.6 

6.0 

230-250 

1.3 

2.4  .1 

3.8 

5.5 

6.0 

(H)  260-280 

.1 

.4 

.5 

5.8 

5.0 

290-310 

.6 

.1 

.8 

2.3 

1.0 

320-340 

1.3 

.8 

2.0 

3.6 

4.0 

VMOABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.7 

//////////// 

TOTALS 

38.8 

40.0  5.4 

100.0 

4.3 

5.0 

TOTAL  EUNBER  OF  OBSERVATIOES  930 


C  -  4  -  72 
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OFBRKTHIO  lOCKTIOH  'A' 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  MC 


PERCEIIXAQE  FRBQUERCY  OP  OCCUHRBHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUHBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TK  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  NORTH:  AUG  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IE  KNOTS 


DIRECnOR 

(IKGRBSS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

NEAR 

WIND 

HEDIAII 

wmD 

(H)  350-010 

2.2 

1.1 

.2 

3.4 

4.0 

3.0 

020-040 

.8 

1.0 

1.7 

5.3 

5.5 

050-070 

.8 

.6 

1.4 

4.2 

4.0 

(E)  080-100 

.5 

.5 

1.1 

4.2 

4.5 

110-130 

1.3 

.4 

1.7 

3.3 

3.5 

140-160 

4.3 

1.6 

5.9 

3.6 

4.0 

(S)  170-190 

16.5 

16.3 

3.3  .1 

36.2 

5.3 

5.0 

200-220 

5.8 

12.2 

2.8  .3 

21.1 

6.4 

6.0 

230-250 

1.2 

3.2 

.8 

5.2 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

.3 

.9 

1.2 

5.5 

6.0 

290-310 

.4 

.3 

.8 

4.6 

4.0 

320-340 

3.4 

.6 

4.1 

3.0 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.2 

//////////// 

TOTALS 

37.5 

38.7 

7.1  .4 

100.0 

4.4 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  73 
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oFoumnG  locmoH  *a* 
USAFBraC,  ASHBVILIB  RC 


FKRCBRTAGB  FIgCgUBRCY  OF  OCCUIdtERCB  SURFACE  WIRD  DIBBCTIOH  VERSUS  WIRD  SFEBO 
FROM  BOURLT  CBSBRVAIIORS 

SranOH  RUNBER:  722576  SZATIOH  RMIE:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  TX  FERIOD  OF  RBCORO:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  HCRIB:  AUO  BOURS:  09-11 


WIRD  SPEED  IR  KROTS 


DIRECTIOR 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

NBAir 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.3 

1.8 

.8 

3.9 

6.1 

6.0 

020-040 

2.5 

1.9 

.5 

4.9 

5.1 

4.5 

050-070 

2.4 

.9 

.1 

3.3 

3.8 

3.0 

(E)  080-100 

2.3 

1.2 

3.4 

3.8 

4.0 

110-130 

2.5 

1.6 

.1 

4.2 

4.7 

4.0 

140-160 

3.5 

3.9 

.4 

7.8 

5.5 

5.0 

(8)  170-190 

4.6 

11.1 

7.8 

.4 

24.0 

7.6 

8.0 

200-220 

3.4 

13.5 

10.4 

1.2 

28.6 

8.6 

8.5 

230-250 

2.6 

4.8 

1.1 

8.5 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

.8 

3.3 

.3 

4.4 

6.2 

6.0 

290-310 

1.3 

.4 

.1 

1.8 

4.1 

3.0 

320-340 

1.3 

.5 

1.8 

3.9 

4.0 

VARIABIE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.2 

//////////// 

T0THL8 

28.5 

44.9 

21.6 

1.6 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  RUHBBR  OF  08SERVATI0HS  930 


C  -  4  -  74 
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cpBRKTuia  uxavnoR  *a' 

OSAFBXHC,  ASHEVIUB  HC 


PERCBREUGB  FREQUBRCT  OF  OCCUHRBIKB  SURPACB  WIHD  DIRECTIOH  VERSUS  Win)  SPEED 
FRON  BOURLT  OBSSRVATIORS 

SirniOR  miHBER:  722576  STKTIOH  ilRME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  !□(  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  HORIH:  AUQ  HOURS:  12-14 


WIHD  SPEED  IH  RHOTS 


DIRBCnOH 

(raORBES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

mean 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

im 

1.3 

.9 

3.3 

6.4 

6.0 

020-040 

2.6 

.6  .1 

4.8 

6.3 

6.0 

050-070 

3.2 

.4 

6.7 

5.1 

5.0 

(E)  080-100 

4.6 

.1 

9.0 

4.8 

5.0 

110-130 

5.6 

.5 

10.2 

5.1 

5.0 

140-160 

8.5 

3.4 

16.3 

6.6 

6.0 

(8)  170-190 

10.5 

7.0  .5 

23.9 

7.4 

8.0 

200-220 

6.7 

4.9  .2 

15.9 

7.2 

7.0 

230-250 

1.5 

1.7 

.1  .1 

3.4 

5.3 

5.0 

(W)  260-280 

.6 

.3 

1.0 

4.3 

4.0 

290-310 

.3 

.3 

.1 

.8 

5.3 

5.0 

320-340 

.6 

1.7 

.4 

2.8 

6.2 

6.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.8 

//////////// 

TOTALS 

31.4 

47.0 

18.4  .9 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  930 


C  -  4  -  75 


USAFETAC/DS~92/276  ~  Pag*  128 


OFKmniia  locwioii  *a’  pbrcoizagb  Fraouwcr  of  occurrbics  surface  wihd  dirbctioh  versus  wird  speed 

USAFEIAC,  ASBEVIUJB  EC  FRCH  BOURLT  CBSERVAXIOOS 

8XRTIGH  HUMBER:  722576  SXATiai  HAMS:  ROBERT  6RAI  AAF/FCRI  BOGD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MORIB:  AUG  HOURS:  15-17 


DIRECnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIHD  8FEBD  Ilf  KHOTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GS  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIRD 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.8 

2.3 

.6 

.1 

3.8 

7.1 

7.0 

020-040 

.2 

2.9 

1.1 

.4 

4.6 

8.6 

8.0 

050-070 

1.5 

4.2 

.8 

6.5 

6.5 

6.0 

(R)  080-100 

4.2 

7.3 

.6 

.1 

12.3 

5.7 

6.0 

110-130 

4.0 

9.8 

2.2 

.1 

16.0 

6.3 

6.0 

140-160 

5.7 

12.9 

6.0 

24.6 

7.1 

7.0 

(S)  170-190 

3.5 

8.9 

5.9 

1.0 

19.4 

8.0 

8.0 

200-220 

1.7 

3.8 

1.7 

.1 

7.3 

7.6 

8.0 

230-250 

.2 

.9 

.1 

.1 

1,3 

7.1 

6.5 

(W)  260-280 

.5 

.1 

.6 

3.7 

2.5 

290-310 

.4 

.3 

.1 

.9 

5.1 

4.5 

320-340 

.2 

.9 

.5 

.1 

1.7 

8.8 

7.5 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.1 

//////////// 

TDIAIiS 

1  22.9 

54.2 

19.7 

1.7  .2  .1 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  RUBER  OF  OBSERVATICRS 

930 

C  -  4  -  76 


USAFETAC/DS— 92/276  —  Pag*  129 


oPBRxnira  locMxiai  'a* 
USAFRAC,  ASHBVIUiS  RC 


FBRCBIIXASR  FTOQUBKCy  OP  OCCURRBMCB  SURFACS  «IID  DUtECTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROH  KXIRLT  OBSERVATIOIS 

SmiCEl  MMBERi  722576  SXRTIOR  RMB:  K»ERT  ORAY  AAF/FORX  BOOO  TK  PERIOD  OF  RECC»)D:  OCT  B1  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOHIB:  AUO  SOURS:  18-20 


DIRBCTIOW 

1-4 

5-9 

10-14 

MIRD  SPEED  IR  KRDIS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

»SAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.4 

1.5 

.4 

.1 

3.4 

6.2 

5.0 

020-040 

1.2 

2.0 

.9 

.1 

4.2 

6.6 

6.0 

050-070 

.8 

2.0 

.5 

.1 

3.4 

6.9 

6.5 

(E)  080-100 

3.7 

6.5 

1.3 

.1 

11.5 

6.1 

6.0 

110-130 

9.5 

10.0 

2.0 

21.5 

5.5 

5.0 

140-160 

9.1 

17.2 

5.1 

.3 

31.7 

6.4 

6.0 

(8)  170-190 

3.9 

7.0 

2.7 

.3 

13.9 

6.8 

7.0 

200-220 

1.9 

1.5 

.2 

.1 

3.8 

5.1 

4.0 

230-250 

.9 

.3 

1.2 

3.8 

3.0 

(W)  260-200 

.3 

.3 

.2 

.9 

6.8 

7.0 

290-310 

.1 

.3 

.4 

5.0 

5.0 

320-340 

.6 

.5 

.2 

.2 

1.6 

6.7 

5.0 

VARIABLE 

1 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.5 

//////////// 

TaXM.8 

1  33.4 

49.1 

13.5 

1.1  .2 

100.0 

6.0 

6.0 

TOEM.  RUMBBR  OF  OBBERVATIGHS 

930 

C  -  4  -  77 
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onminin  uoaaiOK  *a* 
USAFEXKC,  XaSnOLLB  HC 


FKIlCBiniU3B  PREQUBRCir  OP  OCCURREMCB  SUHPACB  WIHD  DIRECTIOM  VEKSUS  WHID  SPEED 
PROH  BOURLT  GBSERViaiOKS 

SnnOH  mMBER:  722576  SXATIOH  RAHE:  ROBBET  QRAY  AAP/PORT  BOGD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

UT  TO  UTC:  *  6  MORIB:  AUG  HOURS:  21-23 


DIRBCnOII 

(DEGREES) 

5-9 

10-14  15-19 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  QB  65 

Tomu. 

% 

NEAR 

RIRD 

MBDIAR 

WIHD 

(R)  350-010 

2.0 

.9 

2.9 

3.8 

4.0 

020-040 

.2 

1.0 

.2 

1.4 

6.5 

6.0 

050-070 

.9 

1.1 

.1 

2.0 

4.7 

5.0 

(B)  080-100 

2.5 

3.3 

5.8 

4.9 

5.0 

110-130 

5.7 

8.3 

.6 

14.6 

5.4 

5.0 

140-160 

10.2 

15.5 

2.7 

28.4 

5.8 

6.0 

(8)  170-190 

14.2 

10.1 

4.2  .1 

28.6 

5.4 

5.0 

200-220 

2.4 

1.1 

.1 

3.5 

4.2 

3.0 

230-250 

.5 

.4 

1.0 

4.1 

4.0 

(R)  260-280 

.1 

.1 

9.0 

9.0 

290-310 

.4 

.1 

.2 

.8 

5.7 

4.0 

320-340 

1.6 

.1 

.2 

1.9 

3.9 

3.0 

VUOABU 

CAW 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.9 

//////////// 

TOTALS 

40.6 

42.0 

8.3  .1 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  RUNBER  OP  OBSERVAXIOHS 

930 

C  -  4  -  78 
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OPSMTnia  lOCMTIOH  *A* 
USWBXK,  ASBKVI11.K  MC 


PBRCSmUOB  FHSgUERCr  OP  OCCURRBHCB  SUPFACK  NIHD  DIRBCTIOII  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROH  KWRLT  QBSBRyRTICHS 

SXKTIOH  RUSERl  722576  SIKXIOR  RRHEl  ROBERF  ORAY  AAF/FOn  ROOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UICl  *  6  MOHIB:  AUO  HOURS:  ALL 


DIRBCTIOII 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIRD 

-19  20-24 

IPEBD  n  KROTS 

25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

HEAR 

MBOIAR 

(DEGBEES)  1 

nj 

IQQ 

WIHD 

(H)  350-010 

1.4 

1.3 

.4 

.0 

3.1 

5.4 

5.0 

020-040 

.9 

1.5 

.4 

.1 

2.9 

6.4 

6.0 

050-070 

1.4 

1.5 

.3 

.0 

3.2 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

2.4 

3.1 

.3 

.0 

5.8 

5.2 

5.0 

110-130 

3.9 

4.9 

.7 

.0 

9.5 

5.4 

5.0 

140-160 

5.8 

8.5 

2.3 

.0 

16.6 

6.0 

6.0 

(8)  170-190 

10.5 

13.4 

5.2 

.3 

29.3 

6.2 

6.0 

200-220 

4.2 

7.4 

2.9 

.2  .0 

14.8 

6.8 

6.0 

230-250 

1.1 

1.8 

.3 

.0 

3.2 

5.7 

6.0 

(W)  260-280 

.4 

.7 

.1 

1.1 

5.7 

6.0 

290-310 

.5 

.2 

.1 

.8 

4.4 

4.0 

320-340 

1.3 

.7 

.2 

.0 

.0 

2.2 

4.7 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.4 

//////////// 

TCRALS 

33.8 

45.0 

13.2 

.6 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL 

RUMBER  OP  OBSERVATIOH8 

7440 

C  -  4  -  79 
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OPEmTIRO  UJCKTIOH  *A* 
OflARnC,  MHBVILLB  RC 


PBRLUI'IAGB  FRBgUBHCT  OF  OCCURRERCB  SURFACE  HIRD  DIRBCTIOR  VERSUS  HIRD  SPEED 
FRCH  BOURLI  OBSERVATIORS 

SnXIOH  RUMBBRs  722576  SXATIOH  RAKE:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECXffiD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  *  6  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


aOBOCRT  At  CBILIRO  OB  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


DIRBCTIOR  1 

1 

5-9 

10-14  15-19 

HIRD  SPEED  IN 

20-24  25-29 

mors 

30-34  35-39  40-49  50-54  6B  65 

TOTU. 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

4.0 

11.9 

1.0 

16.8 

5.9 

6.0 

020-040 

3.0 

10.9 

2.0 

15.8 

6.8 

7.5 

050-070 

1.0 

6.9 

1.0 

8.9 

7.4 

7.0 

(R)  080-100 

2.0 

2.0 

1.5 

1.5 

110-130 

3.0 

2.0 

5.0 

4.2 

4.0 

140-160 

6.9 

3.0 

9.9 

4.1 

4.0 

(S)  170-190 

3.0 

5.9 

3.0 

11.9 

6.2 

6.0 

200-220 

2.0 

3.0 

2.0 

6.9 

7.0 

9.0 

230-250 

1.0 

1.0 

6.0 

6.0 

(N)  260-280 

1.0 

1.0 

5.0 

5.0 

290-310 

320-340 

7.9 

4.0 

1.0 

12.9 

5.4 

3.0 

VARIABU 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.9 

//////////// 

TOIRLS 

32.8 

49.6 

9.0 

1.0 

100.0 

5.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  GBSBRVAIIORS  101 


C  -  4  -  80 
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cPBiwriHo  uxxnm  *a* 

nSAFBIMC,  ASBEVILLB  HC 


FKRCBIIIAGB  FHEQUBRCY  OF  OCCURBBHCB  SUHFACB  WIRD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSBRVRTIGHS 

SniION  RmOER:  722576  SXRXIOH  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOOD  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

liST  TO  UTC:  *  6  HDRTB:  SEP  BOURS:  00-02 


DIRECnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.9 

3.7 

.7  .3 

7.6 

6.2 

5.0 

020-040 

.7 

1.2 

.2 

2.1 

5.8 

6.0 

050-070 

.7 

.1 

.8 

2-7 

2.0 

(B)  080-100 

1.1 

1.0 

.1 

2.2 

4.8 

4.5 

110-130 

3.1 

1.2 

4.3 

3.7 

4.0 

140-160 

7.2 

7.3 

1.7 

16.2 

5.5 

5.0 

(8)  170-190 

12.3 

13.4 

6.1  .1 

32.0 

6.1 

6.0 

200-220 

2.4 

2.1 

.2 

4.8 

4.5 

4.0 

230-250 

.3 

.3 

.1 

.8 

5.7 

6.0 

(«)  260-280 

.1 

.1 

2.0 

2.0 

290-310 

1.8 

.1 

1.9 

2.4 

2.0 

320-340 

6.1 

1.4 

.3 

7.9 

3.7 

3.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.3 

//////////// 

TOTALS 

38.7 

31.8 

9.4  .4 

100.0 

4.3 

5.0 

TOTAL  HUMBER  CP  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  81 
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OPERKTIIia  LOCniOR  'A' 
U8AFBIAC,  ASmVILLB  HC 


febcbutagb  FRsgusiicr  of  occuurbrcb  surfacb  wind  direction  versus  hind  speed 

FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOM  HUMBER:  722576  STAnOH  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FOtT  ROOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MORIS:  SEP  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIHD  SPEED  IE  XROTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TXfSKL 

% 

MEMI 

WIED 

MEDIAE 

WIED 

(R)  350-010 

4.0 

3.4 

1.1  .2 

8.8 

5.7 

5.0 

020-040 

.9 

1.0 

1.9 

4.8 

5.0 

050-070 

.3 

.1 

.4 

3.3 

3.5 

(E)  080-100 

.6 

.4 

1.0 

4.2 

4.0 

110-130 

1.7 

.7 

2.3 

3.4 

3.0 

140-160 

5.8 

3.9 

.6 

11.2 

4.5 

4.0 

(8)  170-190 

16.4 

13.4 

2.6 

32.4 

5.1 

4.0 

200-220 

4.6 

3.3 

1.3  .1 

9.3 

5.4 

5.0 

230-250 

.9 

.8 

.4 

2.1 

6.1 

6.0 

(W)  260-280 

.2 

.2 

.4 

5.3 

4.5 

290-310 

1.4 

.1 

1.6 

3.1 

3.0 

320-340 

5.9 

1.8 

.2 

7.9 

3.6 

3.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.6 

mnmnn 

TOTALS 

1  42.7 

29.1 

6.2  .3 

100.0 

3.8 

4.0 

TUIAL  NUMBER  OF  CBSERVAXIORS 

900 

C  -  4  -  82 
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GPBRKriHO  UXATIOH  'A' 
USAFBXAC,  ASHBVXLLK  RC 


PBRCBIITAGB  FRBQUEHCT  OP  OCCURRERCB  SURFACE  WIHD  DIRECTIQR  VERSUS  WIHD  SPEED 
FROM  BOURLy  OBSBRVAXIORS 

SXAIIOR  RUMBBR:  722576  SXATICXI  NAME:  ROBERT  SRAT  AAF/FDRT  HOC»  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  lO  UTC:  *  6  MORTH:  SEP  BOURS:  06-08 


DIRECnOH 

(DR6REBS) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  m  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

mi 

3.8 

.9  .4  .2 

11.9 

5.6 

4.0 

020-040 

1.4 

.1  .2 

3.6 

5.4 

4.5 

050-070 

.9 

.8 

.1 

1.8 

5.6 

4.5 

(E)  080-100 

.3 

.8 

1.1 

4.7 

5.0 

110-130 

1.4 

1.6 

.3 

3.3 

5.2 

5.0 

140-160 

4.7 

3.7 

.1 

8.4 

4.3 

4.0 

(8)  170-190 

15.2 

9.2 

2.7 

27.1 

4.9 

4.0 

200-220 

3.3 

3.4 

1.7  .1 

8.6 

6.0 

5.0 

230-250 

1.4 

.9 

.1 

2.4 

4.5 

4.0 

(W)  260-280 

.3 

.1 

.2 

.7 

6.3 

6.5 

290-310 

1.0 

.4 

.2 

1.7 

4.9 

4.0 

320-340 

6.6 

1.7 

.4 

8.7 

3.8 

3.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.8 

//////////// 

TOTALS 

1  43.5 

27.8 

6.8  .7  .2 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSBRVATIOHS 

900 

C  -  4  -  83 
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OFERKnilQ  UX»XIOII  ’A'  FBRCBflKGB  FRBQUSKCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASHEVILLB  NC  FRGM  BOURDT  OBSERVATIONS 

STKTIOH  NtMBERS  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAF  AAF/FOST  BOOO  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UIC: 

:  *  6 

MONTH:  SEP 

HOURS 

l:  09-11 

DIRECTION 

(DBOREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39 

40-49  50-64 

6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.4 

5.0 

2.2 

.4 

.3 

10.4 

7.7 

7.0 

020-040 

2.9 

3.7 

1.8 

.2 

.1 

8.7 

6.6 

6.0 

050-070 

2.7 

2.2 

.2 

5.1 

4.7 

4.0 

(B)  080-100 

3.0 

1.9 

.3 

5.2 

4.4 

4.0 

110-130 

2.9 

3.2 

.7 

6.8 

5.0 

5.0 

140-160 

3.7 

6.0 

1.9 

11.6 

6.2 

6.0 

(S)  170-190 

3.4 

11.1 

8.3 

.7 

.2 

23.8 

8.5 

8.0 

200-220 

2.1 

6.4 

4.1 

.4 

13.1 

8.0 

8.0 

230-250 

1.7 

.9 

1.0 

.1 

3.7 

6.8 

6.0 

(W)  260-280 

1.0 

.4 

.2 

1.7 

5.1 

4.0 

290-310 

.7 

.4 

.2 

1.3 

5.7 

4.5 

320-340 

1.6 

1.6 

1.1 

.1 

4.3 

6.5 

5.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3 

//////////// 

TOTALS 

28.1 

42.8 

22.0 

1.9 

.6 

100.0 

6.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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OraUTIHG  UCHTiail  *A* 
usafbxm:,  ashevillk  hc 


PERCBmAGB  FRRQUBHCY  OP  OCCURBBIICB  SUPFACB  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HO(X>  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  M»ITB:  SEP  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIBBCnCH  1 
(DEGRESS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.3 

3.3 

3.3 

.6 

8.6 

8.8 

8.0 

020-040 

3.2 

4.9 

3.1 

.3  .1 

11.7 

7.2 

7.0 

050-070 

3.1 

4.1 

.8 

8.0 

5.5 

5.0 

(E)  080-100 

2.7 

4.7 

1.0 

8.3 

6.1 

6.0 

110-130 

3.9 

4.2 

1.1 

9.2 

5.3 

5.0 

140-160 

4.3 

7.4 

2.7 

.4 

14.9 

6.7 

6.0 

(8)  170-190 

2.9 

10.1 

5.7 

1.3 

20.0 

8.5 

8.0 

200-220 

1.3 

2.6 

3.2 

.9 

8.0 

9.2 

10.0 

230-250 

.6 

.9 

.6 

2.0 

6.6 

6.5 

(W)  260-280 

.4 

.2 

.1 

.8 

4.0 

2.0 

290-310 

1.0 

.7 

.2 

1.9 

5.1 

4.0 

320-340 

1.4 

1.6 

1.1 

•  2 

4.3 

7.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

CWLM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.3 

//////////// 

TOEELS 

26.1 

44.7 

22.9 

3.7  .1 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 


C  -  4  -  85 
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OPERATIRa  LOCATIOM  'A* 
USAFSXAC,  AEHBVIUS  RC 


PBRCEHXA6B  PREQUEROr  OP  OCCURRERCE  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIHD  SPEED 
FRCN  HOURLY  OBSERVATIORS 

SramCR  RUNBER:  722576  SXATIOR  RAHE:  RCSERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  (H'  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  HCHTHs  SEP  HOURS:  15-17 


DIRBCTIOII 

(DBGRBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIHD 

MEDIAE 

WIRD 

(R)  350-010 

1.9 

3.9 

4.2 

.3  .2 

10.6 

8.8 

9.0 

020-040 

2.4 

5.6 

2.3 

.4 

10.8 

7.4 

7.0 

050-070 

1.2 

4.6 

.8 

.1 

6.7 

6.7 

7.0 

(E)  080-100 

3.4 

5.8 

.4 

.2 

9.9 

5.8 

5.0 

110-130 

3.9 

7.4 

2.1 

.2 

13.7 

6.3 

6.0 

140-160 

4.2 

10.9 

3.3 

.1 

18.6 

6.8 

7.0 

(S)  170-190 

2.9 

7.4 

6.3 

.9 

17.6 

8.4 

8.0 

200-220 

.7 

1.8 

.9 

.1 

3.4 

7.4 

7.0 

230-250 

.4 

.3 

.2 

.1 

1.1 

7.1 

5.5 

(W)  260-280 

.3 

.1 

.4 

4.0 

3.5 

290-310 

.6 

.3 

.1 

1.0 

5.1 

4.0 

320-340 

.9 

1.2 

.6 

.2 

2.9 

6.8 

5.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.4 

//////////// 

TOTALS 

1  22.8 

49.3 

21.2 

2.5  .3 

100.0 

6.9 

7.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIORS 

900 

C  -  4  -  86 
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OPBRKriHO  lOCATIOR  'A’ 
raAFEXAC,  ASBEVIUiK  RC 


PBRCSirCASB  FRBQUBIICT  (V  OCCURREHCB  SURFACE  WIRD  DIRBCTICM  VERSUS  WIHD  SPEED 
FK)H  HOURLY  OBSBRVATIORS 

SXKTIOH  HUMBER:  722576  STKTIOR  RAMS:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  ZX  PERIOD  OF  RECORD:  OCt  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  -f  6  MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


DIRECnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

HIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIHD 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.8 

4.1 

.9 

.8 

9.6 

6.4 

5.0 

020-040 

2.3 

2.2 

1.0 

.3 

5.9 

6.7 

6.0 

050-070 

3.8 

3.1 

6.9 

4.5 

4.0 

(E)  080-100 

4.7 

4.3 

.2 

9.3 

4.7 

4.0 

110-130 

9.1 

9.4 

1.7 

20.2 

5.1 

5.0 

140-160 

13.0 

2.6 

.1 

24.9 

5.7 

5.0 

(8)  170-190 

4.0 

1.2 

.1 

10.1 

5.6 

5.0 

200-220 

.4 

.3 

.1 

1.8 

5.8 

4.5 

230-250 

.2 

.1 

.8 

3.9 

3.0 

(«}  260-280 

.2 

.3 

4.0 

5.0 

290-310 

.1 

.3 

3.7 

2.0 

320-340 

D 

.4 

.7 

2.3 

6.0 

4.0 

V3«1ABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.6 

//////////// 

TOTALS 

40.4 

41.4 

8.7 

1.4 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  897 


C  -  4  -  87 
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OFBinTiiia  uxwrioii  ’a* 
USAFKIAC,  ASBBVILLB  RC 


PERCBWTAGK  FBEQUBROr  OF  OCCURRERCB  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROH  HOURLY  CB8ERVATI0RS 

STATIOH  NUMBER:  722576  STimOH  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FOST  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  inC:  *  6  HORIH:  SEP  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  RNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.0 

2.6 

1.6  .1 

8.2 

5.4 

5.0 

020-040 

1.9 

1.1 

.7 

3.7 

5.2 

4.0 

050-070 

2.1 

.7 

.1 

2.9 

3.9 

3.0 

(E)  080-100 

3.2 

3.2 

.1 

6.6 

4.6 

5.0 

110-130 

5.2 

4.9 

.3 

10.5 

4.8 

4.5 

140-160 

8.6 

12.0 

3.8  .1 

24.5 

6.1 

6.0 

(S)  170-190 

9.6 

5.5 

3.6 

18.6 

5.7 

4.0 

200-220 

1.0 

.4 

1.4 

3.8 

4.0 

230-250 

.3 

.4 

.8 

5.1 

6.0 

(W)  260-280 

.2 

.2 

2.5 

2.5 

290-310 

•  8 

.1 

.1 

1.0 

4.4 

4.0 

320-340 

4.9 

.9 

.3 

6.1 

3.5 

3.0 

VRRIABUK 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.4 

//////////// 

TonUiS 

41.8 

31.8 

10.4  .4 

100.0 

4.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  897 


C  -  4  -  88 
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OPBRHTHIO  UXATIOH  ’A* 
U8APBXAC,  ASHBVIUJI  RC 


PKRCSIITAGB  FRHQUBIICY  GF  OCCURRBMCB  SURPACK  WIMD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATICHS 

SXKTIOH  HUMBER:  722576  SIATIOH  RMB:  ROBERT  GRAY  AAP/FORT  BOOO  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MORIB:  SEP  HOURS:  ALL 


DIRBCTIOH 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

IfIRD  SPEED  n 

20-24  25-29 

RRDIS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

HBAM 

HEDIAR 

(ISGREBS) 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

m 

|m 

.4 

.1 

9.5 

6.8 

6.0 

020-040 

B 

1.2 

.2 

.0 

6.0 

6.6 

6.0 

050-070 

1.8 

m 

.2 

.0 

4.1 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

2.4 

2.8 

.3 

.0 

5.4 

5.1 

5.0 

110-130 

3.9 

4.1 

.8 

.0 

8.8 

5.2 

5.0 

140-160 

5.9 

8.0 

2.1 

.1 

16.2 

5.9 

6.0 

(8)  170-190 

8.5 

9.3 

4.6 

.4 

.0 

22.7 

6.5 

6.0 

200-220 

2.0 

2.6 

1.5 

.2 

6.3 

6.8 

6.0 

230-250 

.8 

.6 

.3 

.0 

.0 

1.7 

6.0 

6.0 

(W)  260-280 

.3 

.2 

.1 

.6 

4.7 

4.0 

290-310 

.9 

.3 

.1 

1.3 

4.3 

4.0 

320-340 

3.6 

1.3 

.6 

.1 

5.6 

4.6 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.8 

//////////// 

TOTALS 

35.5 

37.5 

13.7 

1.4 

.1 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  7194 


C  -  4  -  89 
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OPBmnHO  LOCKTIOR  *A* 
USAFBTKC,  ASHRVIUf  HC 


FERCBRTAOE  FKBgUHICy  OF  OCCURREHCB  SDRFACB  NINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLT  CBSBRVAIIORS 

SIATIGII  NUMBER:  722576  STATIOH  NAME:  ROBERT  CRAT  AAF/FORT  BOGD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  SEP  HOURS:  All. 


CnSOORT  A:  CBII.IH8  QE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITT  CE  1/2  MIU  (0800  METERS). 

ARD/(» 

VISIBIUTT  OE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILINe  GE  200  FEET. 


:AND  SFE^D  IN  RfOTS 


DIRECTION  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

vrniL 

MEAN 

MEDIAN 

(DE8REES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

5.7 

10.7 

5.7 

2.2 

24.3 

7.8 

7.0 

020-040 

2.4 

4.8 

2.0 

9.2 

6.5 

6.0 

050-070 

2.8 

2.0 

.2 

5.0 

5.0 

4.0 

(B)  080-100 

2.8 

2.4 

.2 

5.5 

4.2 

4.0 

110-130 

3.7 

4.2 

.4 

8.3 

4.9 

5.0 

140-160 

5.0 

10.9 

2.4 

18.4 

6.1 

6.0 

(8)  170-190 

4.4 

5.5 

2.0 

11.8 

6.2 

6.0 

200-220 

2.2 

.4 

2.6 

3.6 

3.5 

230-250 

.7 

.7 

2.7 

3.0 

(W)  260-280 

.4 

.4 

2.5 

2.5 

290-310 

.4 

.2 

.7 

5.0 

4.0 

320-340 

2.4 

2.2 

3.3 

.2 

8.1 

7.7 

8.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.0 

//////////// 

TOTALS 

32.9 

43.3 

16.2 

2.4 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  457 


C  -  4  -  90 
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orawniio  ux»Ticii  'a* 
OSAFSXAC,  ASHBVIU.K  MC 


FERCOIIAQR  FRBQOBIICY  OF  OCCURKERCB  SUKPACB  WIHD  DIKBCTIGH  VERSUS  WIRD  SPEED 
PROH  HOURLY  <»SERVATiaHS 

SXmOH  HUMBER:  722576  SmiOR  lOWE:  ROBERT  GRAY  AAF/FCHCr  HOOD  IX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MORIH:  OCT  HOURS:  00-02 


DIRECnCR 

(UGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIHD  SPEED  IH  KROIS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBMI 

WIHD 

MEDIAH 

WIHD 

(R)  350-010 

4.3 

4.3 

3.5  .3 

12.5 

6.9 

6.0 

020-040 

.8 

1.3 

.8 

2.8 

6.7 

7.0 

050-070 

.8 

.5 

1.3 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

.5 

.2 

.8 

4.4 

4.0 

110-130 

2.6 

.3 

.1 

3.0 

3.3 

2.5 

140-160 

5.7 

6.2 

3.7 

15.6 

6.4 

7.0 

(8)  170-190 

15.9 

10.3 

6.7  .5 

33.4 

5.9 

5.0 

200-220 

2.3 

2.3 

.6 

5.2 

5.4 

5.0 

230-250 

.2 

.1 

.2 

.5 

6.6 

5.0 

(W)  260-280 

.1 

.1 

6.0 

6.0 

290-310 

1.2 

.2 

1.4 

3.0 

3.0 

320-340 

5.9 

1.9 

.5  .2 

8.6 

4.5 

3.0 

VMUABLS 

1 

dUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.8 

//////////// 

TCnALS 

1  40.2 

27.7 

16.1  1.0 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS 

930 

C  -  4  -  91 
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opsmniio  lACKTiaii  'a* 
OSAFIXAC,  AaaiVILLB  RC 


PEALMIIAOB  FBBQUBIICr  OP  OCCUABEMCB  SURFACB  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WUID  SPEED 
Fiat  BOURLT  OeSBRVMIORS 

maiOK  mPOBRl  122516  BOOIOK  HAME:  ROBERT  SRAX  AAF/FORT  BOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MORTB:  OCT  SOURS:  03-05 


DIRECTIOR 

(DEOREBS) 

1-4 

5-9 

WIHD  SPEED  IR  KROTS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAII 

WIND 

MEDIAN 

WIHD 

(R)  350-010 

5.9 

4.2 

3.0  1.3 

14.4 

6.9 

6.0 

020-040 

1.0 

1.5 

.4 

2.9 

6.4 

6.0 

050-070 

.4 

.4 

1.5 

1.5 

(E)  080-100 

.2 

.2 

2.5 

2.5 

110-130 

1.6 

.6 

2.3 

3.2 

2.0 

140-160 

6.5 

5.4 

1.6  .2 

13,7 

5.2 

5.0 

(8)  170-190 

15.3 

12.3 

4.0  .5  .2 

32.3 

5.7 

5.0 

200-220 

2.9 

2.3 

.8  .2 

6.1 

5.7 

5.0 

230-250 

.6 

.6 

.4 

1.7 

6.9 

6.0 

(W)  260-280 

.4 

.1 

.5 

4.2 

3.0 

290-310 

.2 

.5 

.8 

5.3 

6.0 

320-340 

5.4 

2.7 

1.0 

9.0 

4.6 

4.0 

VARIABU 

1 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.7 

mniiimi 

Torau 

1  40.4 

30.1 

11.3  2.2  .2 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  RUIBER  OT  OBSERVATiailS 

930 

C  -  4  -  92 
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cvnmHo  vociaicm  *a* 
unrsnc,  asbbviiu  k 


tmaamm  FRBQaBncr  or  occumaics  surpack  «■>  DnEcncn  versus  wihd  speed 
FROM  BOORLT  OBSSRVATIOMS 

SncnOR  RUMER:  722576  SmiOR  RAIBl  ROBERT  CRAY  AAF/FDRI  BOOO  13C  PERIOD  CV  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  SO  UIC:  *  6  MORIB:  OCT  HOURS:  06-08 


OIRBCnOR 

(DBerass) 

1-4 

5-9 

VIED  SPEED  IR  RR0T8 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

mm 

WIRD 

MBDIAR 

imiD 

(R)  350-010 

6.7 

3.9 

4.1  .9  .1 

15.6 

6.9 

6.0 

020-040 

1.7 

2.4 

.8 

4.8 

5.8 

5.0 

050-070 

.8 

.2 

1.0 

3.4 

3.0 

(E)  080-100 

.4 

.2 

.6 

4.3 

4.0 

110-130 

1.4 

.6 

.1 

2.2 

4.1 

4.0 

140-160 

5.7 

5.9 

.4 

12.0 

5.0 

5.0 

(S)  170-190 

14.7 

11.5 

3.3  .6  .1 

30.3 

5.5 

5.0 

200-220 

2.5 

2.2 

.9  .2 

5.7 

6.2 

5.0 

230-250 

.9 

1.2 

.4 

2.5 

6.0 

5.0 

(W)  260-280 

.3 

.1 

.2 

.6 

5.8 

6.0 

290-310 

.8 

.4 

.2 

1.4 

4.8 

4.0 

320-340 

3.9 

3.3 

1.1  .2  .2 

8.7 

5.8 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.5 

//////////// 

TOTALS 

39.8 

31.9 

11.5  1.9  .4 

100.0 

4.9 

5.0 

TOTAL  RIMBBR  OF  CSSERVATIOHS 

930 

C  -  4  -  93 
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oPERHnm  LocnioH  *a* 
USAFEIAC,  ASHBVILU  HC 


FERCBRnCB  FRBQUncr  OF  OCCURRBMCS  SURPACS  WIHD  DIRBCTIOM  VERSUS  VUIO  SPEED 
FKM  aOURLT  CBSERVATIOMS 

SXMncn  RUHBERt  722576  STATIOI  IIAME:  ROBERT  ORAX  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  '' 

UT  TO  UTC:  *  6  MOMTB:  OCT  BOURS:  09-11 


WIRD  SPEED  IR  XROTS 


DIRBCnOH 

(DBOREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KEMI 

WIRD 

HEDIAH 

WIRD 

(R)  350-010 

3.4 

3.9 

5.3 

1.4 

.3 

14.3 

9.0 

9.0 

020-040 

1.9 

3.5 

2.5 

.1 

8.1 

7.4 

8.0 

050-070 

2.8 

1.8 

.4 

5.1 

4.8 

4.0 

(E)  080-100 

.9 

.8 

.4 

2.0 

5.4 

5.0 

110-130 

2.5 

3.2 

.4 

.1 

6.2 

5.3 

5.0 

140-160 

4.1 

7.4 

2.3 

.1 

13.9 

6.7 

7.0 

(S)  170-190 

3.9 

9.2 

9.0 

1.2 

23.3 

8.4 

9.0 

200-220 

1.7 

3.5 

6.6 

1.3 

.1 

.1 

13.3 

10.0 

10.0 

230-250 

.6 

1.4 

.8 

.1 

.1 

3.0 

7.8 

8.0 

(W)  260-280 

.8 

.8 

.1 

1.6 

5.1 

5.0 

290-310 

.9 

.9 

.3 

2.0 

5.6 

5.0 

320-340 

1.1 

1.6 

1.3 

.3 

.1 

4.4 

8.3 

8.0 

VMOABIB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.7 

//////////// 

TOlUiS 

24.6 

38.0 

29.3 

4.7 

.6 

.1 

100.0 

7.6 

8.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVAXIORS  930 


C  -  4  -  94 
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OraWTHIO  LOCKTIOH  'A* 
USAFBEAC,  ASHBVIUJt  RC 


PBRCBirEABB  FRBQUEHCY  OP  OCCUntBltCE  SURFACB  WIRD  DIRECTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
PROM  BOURLY  OBSERVATIOHS 

SXKTIOII  HUMBER:  722576  SIKTIOR  HAHE:  ROBERT  GRAY  AAF/FORI  ROOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  ID  UTC:  *  6  MOHTB:  OCT  HOURS:  12-14 


DIRBCTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIHD  SPEED  IR  KROTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIHD 

MBDIAM 

WIHD 

(H)  350-010 

2.0 

5.4 

3.9 

1.5  .3 

13.1 

9.1 

8.0 

020-040 

2.3 

3.3 

2.2 

7.7 

7-0 

7.0 

050-070 

3.3 

1.4 

.1 

.1 

4.9 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

1.7 

2.6 

.3 

4.6 

5.5 

5.0 

110-130 

3.4 

4.0 

.4 

7.8 

5.1 

5.0 

140-160 

3.8 

8.2 

3.4 

.2 

15.6 

7.1 

7.0 

(8)  170-190 

3.7 

7.0 

8.5 

2.5  .1 

21.7 

9.2 

10.0 

200-220 

1.3 

4.0 

5.1 

1.2  .1 

11.6 

9.8 

10.0 

230-250 

1.1 

1.7 

.8 

.1 

3.7 

6.6 

6.0 

(H)  260-280 

.4 

.8 

.3 

1.5 

6.8 

7.5 

290-310 

.6 

.8 

.3 

1.7 

5.8 

5.5 

320-340 

1.7 

1.4 

1.1 

.3  .2  .1 

4.8 

8.2 

7.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.1 

//////////// 

TOTALS 

1  25.3 

40.6 

26.4 

5.9  .7  .1 

100.0 

7.7 

7.0 

TDEAL  HUMBER  OP  OBSERVATIOHS 

930 

C  -  4  -  95 
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OFBinTIIIG  LOCnriOR  ’A* 
USAFREAC,  ASHBVILU  HC 


FBBCBnTAGE  FRBQUBICir  OF  OCCUKRENCB  SURFACE  HIED  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRON  BOURLT  (»SBRVATIORS 

SIATIOH  NIMBBR:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOGD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

tST  TO  UTC:  ♦  6  NORTH:  OCT  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

Tonu. 

% 

MBMI 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.5 

6.7 

4.1 

1.0  .2 

14.4 

8.3 

8.0 

020-040 

2.7 

5.1 

1.3 

9.0 

6.2 

6.0 

050-070 

2.4 

2.7 

.6 

5.7 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

2.5 

2.8 

.1 

5.4 

4.5 

5.0 

110-130 

3.2 

5.2 

1.4 

.1 

9.9 

6.2 

6.0 

140-160 

4.8 

9.7 

3,7 

.5 

18.7 

6.9 

7.0 

(S)  170-190 

2.8 

7.5 

7.7 

1.3  .1 

19.5 

8.9 

9.0 

200-220 

1.3 

3.0 

1.8 

.5 

6.7 

8.3 

7.0 

230-250 

.8 

1.1 

.5 

2.4 

6.5 

6.5 

(W)  260-280 

.8 

.6 

1.4 

4.2 

4.0 

290-310 

.3 

.3 

.3 

1.0 

7.0 

7.0 

320-340 

1.0 

1.2 

1.1 

.8 

4.0 

8.9 

9.0 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.0 

lllllllinil 

ToraiiS 

1  25.1 

45.9 

22.6 

4.2  .3 

100.0 

7.1 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSBRVKnORS 

930 

C  -  ♦  -  96 
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OPSRKrniO  lOCKTICH  'A' 
DSAFEXAC,  ASBBVILLB  RC 


PERCBHZAfiK  FRBQUERCT  OF  OCCURRBHCB  SURFACE  HIIID  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX.  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.9 

4.6 

1.9  .5 

11.0 

6.7 

6.0 

020-040 

3.5 

2.4 

.8  .2 

6.9 

5.5 

4.0 

050-070 

2.3 

1.3 

3.5 

3.8 

3.0 

(E)  080-100 

B 

B 

6.0 

3.5 

4.0 

110-130 

B 

B 

1.8 

ie.7 

5.3 

5.0 

140-160 

10.5 

8.7 

1.9 

21.2 

5.1 

5.0 

(S)  170-190 

8.9 

4.6 

.8  .1 

14.4 

4.4 

4.0 

200-220 

1.1 

1.0 

2.0 

4.3 

4.0 

230-250 

.6 

.2 

.9 

3.8 

3.0 

(W)  260-280 

.1 

.1 

2.0 

2.0 

290-310 

.4 

.3 

.2 

1.0 

6.1 

8.0 

320-340 

2.7 

1.0 

1.1  .1 

4.8 

5.9 

4.0 

VAR1AB(LB 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.5 

//////////// 

TOTALS 

45.4 

33.5 

8.5  .9 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  97 


USAFBrAC/DS"92/276  ~  Paga  ISO 


OPBRKTIHO  LOCKTIOII  *A* 
USAFEIAC,  ASHBVnjJB  RC 


PBRCKWTAGK  FREQUSRCY  OP  OCCURRERCB  SURFACE  WIND  DIBECTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 

SZRTIOH  RUMBER:  722576  STATIOH  HAMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FCEVT  ROOD  XX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  *  6  MORTB:  OCT  HOURS:  21-23 


DIRBCTIOR  1 
(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

HIRD  SPEED  IR  XHGTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAH 

WIND 

MBDIAM 

WIND 

(R)  350-010 

4.5 

4.6 

2.7  .6 

.1 

12.6 

6.8 

6.0 

020-040 

1.3 

1.8 

.4  .1 

3.7 

5.9 

6.0 

050-070 

1.2 

.8 

1.9 

3.8 

3.5 

(B)  080-100 

2.0 

.4 

2.5 

2.9 

2.0 

110-130 

4.0 

4.3 

.6 

8.9 

5.1 

5.0 

140-160 

7,1 

7.4 

4.5  .2 

19.2 

6.6 

6.0 

(8)  170-190 

15.9 

7.5 

2.8  .2 

26.5 

4.9 

4.0 

200-220 

1.6 

.6 

.2 

2.5 

4.3 

3.0 

230-250 

.1 

.1 

7.0 

7.0 

(W)  260-280 

.2 

.2 

1.5 

1.5 

290-310 

.9 

.9 

2.1 

2.0 

320-340 

4.0 

2.3 

.8  .1 

7.1 

5.1 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.0 

//////////// 

TOTALS 

1  42.7 

29.8 

12.0  1.2 

.1 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIORS 

930 

C  -  4  -  98 
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CPERKFIRO  UXamCH  *A’  FERCBHTAGE  FREQUEnCY  OF  OCCURBEHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USltFEXIU;,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

*  6 

MONTH:  OCT 

HOURS:  ALL 

DIRECnON  1 

1  1-4 

5-9 

10-14  15 

HIND  SPEED  IN  ENOTS 

-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64 

GB  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

''-AGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

4.2 

4.7 

3.6 

.9  .1 

13.5 

7.6 

7.0 

020-040 

1.9 

2.7 

1.1 

.1 

5.7 

6.4 

6.0 

050-070 

1.7 

1.1 

.1 

.0 

3.0 

4.5 

4.0 

(E)  080-100 

1.5 

1.1 

.1 

2.8 

4.3 

4.0 

110-130 

3.3 

3.2 

.6 

.0 

7.1 

5.1 

5.0 

140-160 

6.0 

7.4 

2.7 

.2 

16.2 

6.1 

6.0 

(S)  170-190 

10.1 

8.8 

5.3 

.9  .1 

25.2 

6.5 

6.0 

200-220 

1.8 

2.4 

2.0 

.4  .0  .0 

6.6 

7.9 

8.0 

230-250 

.6 

.8 

.4 

.0  .0 

1.8 

6.6 

6.0 

(W)  260-280 

.4 

.3 

.1 

.0 

.8 

5.1 

5.0 

290-310 

.7 

.4 

.2 

1.3 

5.0 

4.0 

320-340 

3.2 

1.9 

1.0 

.3  .1  .0 

6.4 

6.0 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  9 . 5 

//////////// 

TOTALS 

1  35.4 

34.8 

17.2 

2.8  .3 

100.0 

5.8 

6.0 

TOTAL 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

7440 

C  -  4  -  99 


USAFETAC/DS— 92/276  —  Paga  152 


OPKRKnHG  liOCKriOR  *A' 
USAFEIKC,  ASBBVILUt  RC 


PKBCHimgB  FREQUERCT  OF  OCCURRERCB  SURFACE  WIRD  DIRECTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FRCM  BOURLT  OBSERVATIORS 

SXAXIOn  RUDER:  722576  STRTIOH  RAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOCO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  HQHTH:  OCT  HOURS:  AU. 


CUBOORT  A:  CBILIRO  OB  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILIRG  GB  200 

FEET. 

WIRD  SPEED  IR  KROTS 

DIRBCnOH  { 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

HEMI 

MEDIAE 

(DEGREES)  { 

1 

% 

WIND 

WIRD 

(R)  350-010 

3.4 

9.9 

8.2  1.5  .2 

23.2 

8.8 

8.0 

020-040 

2.9 

6.2 

2.6 

11.8 

6.8 

7  0 

050-070 

3.5 

2.1 

.1 

5.7 

4.2 

4.0 

(B)  080-100 

2.3 

1.0 

.1 

3.4 

3.9 

3.0 

110-130 

3.8 

2.7 

1.0 

7.5 

5.0 

4.0 

140-160 

6.7 

11.3 

2.9 

21.0 

6.0 

6.0 

(S)  170-190 

4.5 

7.0 

2.2  .3 

13.9 

6.4 

6.0 

200-220 

1.0 

1.1 

.3 

2.4 

5.7 

5.0 

230-250 

.8 

.3 

.1 

1.2 

5.4 

4.0 

(H)  260-280 

.2 

.2 

.4 

3.0 

3.0 

290-310 

.1 

.1 

7.0 

7-0 

320-340 

.4 

.8 

.8  .4  .1 

2.5 

9.9 

10.0 

VARIABIX 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.0 

//////////// 

TDraLS 

1  29.5 

42.7 

18.2  2.3  .3 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  RUNBBR  OF  OBSERVATIORS  919 

C  -  4  -  100 


USAFETAC/DS~92/276  —  Paga  153 


OraWrniG  IOCATIGR  'A*  PERCEin»GB  FRBQUBIICy  OP  OCCURRBItCB  SURPACB  HIIID  DIHECTIOR  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASBEVIIXE  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATICHS 


SIAIIOH  miHBER:  722576  STATIOR  HAKE:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  HORTB:  HOV  HOURS:  00-02 


DntBcnoH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  nr  KHDTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.3 

5.6 

2.9  .8 

13.6 

7.2 

6.5 

020-040 

1.7 

1*0 

.1 

2.8 

4.3 

4.0 

050-070 

1.1 

1.1 

2.4 

2.0 

(E)  080-100 

.9 

.1 

1.0 

2.9 

3.0 

110-130 

.6 

.3 

.3 

1.2 

5.9 

5.0 

140-160 

4.6 

3.0 

1.6  .3 

9.4 

5.9 

5.0 

(8|  170-190 

13.9 

11.4 

6.8  1.0  .2 

33.3 

6.6 

6.0 

200-220 

3.9 

4.8 

.6 

9.2 

5.5 

5.0 

230-250 

2.2 

.6 

2.8 

8.0 

8.0 

(W)  260-280 

.2 

.8 

.4 

1.4 

7.7 

8.0 

290-310 

1.0 

.8 

.6  .1 

2.4 

7.2 

6.0 

320-340 

7.1 

3.4 

1.9  .8  .1 

13.3 

6.0 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.3 

//////////// 

rasKLa 

1  39.3 

33.4 

15.8  2.9  .3  .1 

100.0 

5.8 

5.0 

TOniL  miMBBR  OF  OBSERVATIOnS 

900 

C  -  4  -  101 
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(HmWTIin  LOCKFIOR  *A* 
USWFEIAC,  KBBKnUX  DC 


PKRCHITKGE  FRRgUEHCT  OF  OCCURREMCB  SURFACS  WIHD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURILy  CSSERVAXIOHS 

SIAXICH  NUMBER:  722576  STATIOH  NAME:  ROBERT  CauUT  AAF/FOBT  BOGD  TX  PERIOD  OF  RBCOtD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  NOV  HOURS:  03-05 


DIRBCTIOII 

(DB6RKBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

KBMI 

WIND 

KEDIAH 

WIHD 

(N)  350-010 

4.4 

4.9 

3.3 

.4  .1 

13.2 

6.9 

6.0 

020-040 

1.4 

1.6 

.1 

3.1 

4.5 

5.0 

050-070 

.4 

.1 

.1 

,7 

4.8 

3.5 

(E)  080-100 

.1 

.1 

4.0 

4.0 

110-130 

.6 

.8 

1.3 

4.1 

5.0 

140-160 

3.4 

3.1 

1.2 

.3 

8.1 

6.2 

6.0 

(S)  170-190 

13.1 

8.8 

6.3 

.7  .1 

29.0 

6.1 

5.0 

200-220 

3.7 

4.3 

2.2 

.1  .1 

10.4 

6.6 

6.0 

230-250 

.3 

2.3 

.9 

3.6 

7.6 

7.5 

(H)  260-280 

.4 

.3 

.7 

1.4 

7.8 

8.0 

290-310 

1.2 

1.9 

.3 

.3 

3.8 

6.4 

6.0 

320-340 

5.4 

3.7 

2.6 

1.6 

13.2 

7.1 

6.0 

VARIABU 

1 

CAUf 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.0 

//////////// 

TOTALS 

1  34.4 

31.8 

17.7 

3.4  .3 

100.0 

5.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  GBSERVATIOIIS 

900 

C  -  4  -  102 
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aPBRniRO  lOCATIOH  *A’ 
UaWKnC,  ASHEVILLE  RC 


PERCEHXASE  PRBQUERCY  OF  OCCURKERCB  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIR)  SPEED 
FROM  BDURLT  OTSERVATIOMS 


SXmOH  RUSERt  722576  STATION  RAHE:  ROBERT  ORAY  AAF/PORt  HOOD  n  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  NOV  HOURS:  06-08 


(H)  350-010 
020-040 
050-070 
(E)  080-100 
110-130 
140-160 
(S)  170-190 
200-220 
230-250 
(W)  260-280 
290-310 
320-340 


8.3  5.6 

27.2  5.8 


8.0 

3.3  6.1 


3.3  6.1  6.0 
12.1  7.0  6.0 


VARIABLE 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  12 . 4  //////////// 

TOTALS  35.0  33.5  15.4  3.3  .1  .1  100.0  5.6  6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OB8ERVAIIOH8  900 


C  -  4  -  103 


USAFETAC/DS— 92/276  —  Paga  156 


(WEmnilO  LOCKTIOH  *A' 
USAFKraC.  lUBBVILLB  HC 


PKBCBIITAGB  FREQUHICT  OF  OCCURRBIICB  SURFACE  HIHD  DIRBCTIOM  VERSUS  WIIID  SPEED 
FRCN  BOURLT  OBSERVmOMS 

snaicm  RIMESR:  722576  STKTIOH  HAME:  ROBERT  ORAX  AAF/FORT  BOCO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  NOV  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIHD 

MBDIAH 

WIHD 

(1)  350-010 

3.0 

5.9 

5.1 

1.0 

15.0 

8.2 

8.0 

020-040 

1.6 

3.2 

1.0 

.3 

6.1 

6.8 

6.0 

050-070 

1.0 

1.4 

.4 

2.9 

5.9 

5.0 

(E)  080-100 

1.1 

.2 

1.3 

3.7 

3.5 

110-130 

1.9 

1.7 

3.6 

4.6 

4.0 

140-160 

3.1 

4.4 

.9 

8.4 

6.0 

6.0 

(S)  170-190 

4.7 

9.0 

7.6 

1.8  .7 

23.7 

8.8 

8.0 

200-220 

1.1 

6.3 

4.9 

1.0 

13.3 

9.2 

9.0 

230-250 

.7 

2.6 

1.1 

.1  .1 

4.6 

7.8 

8.0 

(W)  260-280 

.9 

1.9 

1.0 

.2 

4.0 

7.9 

7.0 

290-310 

.6 

1.4 

1.1 

.3 

3.4 

8.8 

9.0 

320-340 

1.4 

3.4 

3.7 

1.2  .3 

10.1 

9.8 

10.0 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.6 

miiiiiim 

TOTALS 

1  21.1 

41.4 

26.8 

5.9  1.1 

100.0 

7.8 

8.0 

TOTAL  HUmSR  OF  OBSERVATIONS 

900 

C  -  4  -  10« 
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oranano  ucKnoa  *a' 


PERCBIIinOB  FBBgUBIICT  GT  OCCUlWBKa  BURPACB  WIMD  DIRBCTIOM  VSRSUS  HIH)  SPBBD 
OBAPBrnc,  ABHKVUU  WC  PKM  BOIffiLr  OMBCVAnOHS 

BIDTIOII  milBBRt  722576  STmOII  RMBt  HMWr  ORAT  AAF/KffiT  ROOD  IX  PSRIOD  OF  RBOORD:  OCT  81  -  SAP  91 

X8T  ID  lirCt  *  6  NnRBt  ROV  BOOBSt  12-14 


huid  spebd  ni  xmcB 


DIRECnOR 

(nORBSS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIIID 

MBDIAR 

wmo 

(H)  350-010 

2.1 

4.9 

5.2 

1.0  .4 

13.7 

9.3 

9.0 

020-040 

2.6 

3.4 

1.8 

7.8 

6.7 

6.0 

050-070 

1.8 

1.3 

.2 

3.3 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

1.3 

.3 

1.7 

3.6 

3.0 

110-130 

.9 

1.3 

.3 

2.6 

5.6 

5.0 

140-160 

2.2 

4.0 

2.3 

.1 

8.7 

6.9 

6.0 

(8)  170-190 

3.7 

7.8 

8.2 

2.8  .4 

22.9 

9.4 

9.5 

200-220 

2.2 

4.1 

6.1 

1.3  .1 

13.9 

9.5 

10.0 

230-250 

1.0 

2.4 

1.6 

.3 

5.3 

8.1 

8.0 

(«)  260-280 

1.1 

1.4 

1.2 

.7 

4.4 

8.8 

8.0 

290-310 

.9 

1.3 

2.2 

.9  .4  .1 

5.9 

11.1 

12.0 

320-340 

1.2 

3.0 

2.4 

1.2  .1 

8.0 

9.5 

8.5 

VARIABLB 

1 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.9 

iiiiiiiimi 

TOTALS 

21.0 

35.2 

31.5 

8.3  1.4  .1 

100.0 

8.5 

8.0 

TOTAL  AUMBKR  OF  OB8BR9ATIOII8  900 
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omwniia  uxaaicm  ’a* 

08AFRAC,  ASHBVILLB  RC 


fbrcbutaos  FioeguBRcr  oe  occatumcx  surface  hird  directior  versus  hird  speed 

FIRM  BOURLT  OBSERVRTIORS 

SranOR  RUMBER:  722576  SIATIOR  RAME:  RCBERT  OBAT  AAF/FCRT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTCl  *  6  MOHlRt  ROV  BOURS:  15-17 


DIRECnOH 

(DEORBES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEH)  IR  KR0I8 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  QB  65 

TOTEM. 

% 

NBAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.3 

7.4 

5.2 

1.3  .2 

16.6 

8.6 

8.0 

020-040 

2.2 

2.2 

2.0 

.2 

6.7 

7.2 

6.5 

050-070 

1.8 

2.0 

.4 

4.2 

5.6 

5.0 

(E)  080-100 

1.6 

1.1 

2.7 

4.2 

4.0 

110-130 

2.4 

2.2 

.2 

4.9 

4.7 

4.5 

140-160 

5.1 

5.6 

2.4 

13.1 

6.4 

6.0 

(S)  170-190 

2.6 

10.0 

8.4 

1.0 

22.0 

8.7 

9.0 

200-220 

1.4 

5.0 

2.6 

.8  .1 

9.9 

8.4 

8.0 

230-250 

1.0 

1.1 

.4 

2.6 

5.9 

5.0 

<W)  260-280 

.4 

1.1 

.8 

.2 

2.6 

8.3 

7.0 

290-310 

1.0 

2.4 

1.3 

.4 

5.2 

8.3 

8.0 

320-340 

.9 

1.9 

2.7 

.9 

6.3 

9.5 

10.0 

VARIABLE 

1 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.3 

iiiiniiini 

TOOUiS 

1  22.7 

42.0 

26.4 

4.8  .3 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTAL  RUBER  OF  OBSERVATIORS 

900 

C  -  4  -  106 
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oraiwriRo  locmcii  'a* 

USAFEEAC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCBmAOB  FBBQUEHCT  OF  OCCURRBIICB  SUHPACX  WMD  DIRECTIOH  VERSUS  WIHD  SPEED 
PROM  BOURLY  OBSBRVATIOHS 

8XAII0H  HUMBER:  722576  STATIOH  HAMB:  ROBERT  GRAY  AAP/PORT  HOOD  XX  PERIOD  OP  RBOORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  ID  UTC:  *  6  MOHIH:  ROV  HOURS:  18-20 


HIRD  SPEED  IR  KR018 


DIRBCnCR 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MEAN 

mbdiah 

(OBCKEBS) 

1 

% 

WIND 

WIHD 

(H)  350-010 

2.9 

6.3 

2.9 

.4 

.1 

12.7 

7.6 

7.0 

020-040 

1.8 

1.8 

.7 

.1 

4.3 

5.5 

5.0 

050-070 

1.3 

.9 

2.2 

4.0 

3.5 

(B)  080-100 

1.8 

1.1 

2.9 

3.8 

3.5 

110-130 

3.9 

3.4 

.3 

7.7 

4.5 

4.0 

140-160 

8.1 

6.0 

1.4 

.1 

15.7 

5.0 

4.0 

(8)  170-190 

12.6 

9.3 

1.8 

23.7 

4.8 

4.0 

200-220 

2.9 

2.1 

.1 

5.1 

4.4 

3.5 

230-250 

.3 

.3 

.7 

5.0 

5.5 

(W)  260-280 

1.4 

.4 

.1 

2.0 

3.8 

3.0 

290-310 

1.7 

1.3 

.8 

.1 

3.9 

6.1 

5.0 

320-340 

4.1 

3.2 

1.1 

.4 

.1 

9.0 

5.9 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.2 

//////////// 

TOTALS 

42.8 

36.1 

9.2 

1.1 

.2 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSBRVAXIORS  900 


C  -  4  -  107 
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OPBRKnilO  LOCKTIOH  ’A' 
UaAFKOC,  ASHBVILLB  HC 


PBRCBUTAQB  FRBQUBICr  OF  OCCURRBICB  SURFACB  WIHD  DIRBCTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCN  BOURLT  GBSERVATIOHS 

SIAXIOII  IIWBER:  722576  SXKTIOM  EAMB:  ROBERT  ORAT  AAP/FORT  BOOO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOUTH:  ROV  HOURS:  21-23 


DIRECnOR 

(DEGRESS) 

1-4 

5-9 

HIRD  SPEED  III 
10-14  15-19  20-24  25-29 

XMOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTU. 

% 

MBMI 

WIND 

MBDIAH 

WIHD 

(E)  350-010 

3.8 

4.8 

3.4  .6 

12.6 

7.5 

7.0 

020-040 

.8 

1.8 

.3  .1 

3.0 

6.9 

7.0 

050-070 

1.1 

.3 

1.4 

2.8 

2.0 

(B)  080-100 

1.4 

.3 

1.8 

3.6 

3.0 

110-130 

1.1 

1.1 

.3 

2.6 

5.2 

5.0 

140-160 

5.6 

5.1 

1.4 

12.1 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

15.1 

9.6 

5.1  .3 

30.1 

5.8 

4.0 

200-220 

3.4 

3.4 

.4 

7.3 

5.2 

5.0 

230-250 

.3 

1.7 

.2  .1 

2.3 

7.2 

6.0 

(W)  260-280 

.8 

.8 

.1 

1.7 

5.7 

6.0 

290-310 

.9 

1.0 

.4  .1  .1 

2.6 

7.5 

8.0 

320-340 

5.4 

4.3 

1.6  .4  .1 

11.9 

5.9 

5.0 

VARIABUt 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.7 

//////////// 

TOTALS 

39.7 

34.2 

13.2  1.5  .3 

100.0 

5.3 

5.0 

TOEBL  miMBBR  OF  OBSEBVXriOIIS 

900 
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OPERKTHia  UCftTIOM  'A* 
USAFBXAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCERIAOB  FRBQUEHCY  OF  OCCURREHCB  SURFACE  HIRD  DIRECTIOH  VERSUS  Win)  SPEED 
FKM  HOURLY  OBSERVATIOHS 

SXATIOR  HUMBER:  722576  SXKtIOH  HAMS:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOUTH:  HOV  HOURS:  ALL 


WIRD  SPEED  IH  KROTS 


DIRECTIOH 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TGTAL 

MEAN 

MEDIAH 

(DEGREES)  1 

% 

WIRD 

WIRD 

(H)  350-010 

3.4 

5.6 

4.0 

.8 

.1 

.0 

14.0 

7.9 

7.0 

020-040 

H 

.8 

.1 

4.7 

6.2 

5.0 

050-070 

m 

.2 

2.1 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

m 

.0 

1.5 

3.8 

4.0 

110-130 

1.5 

.2 

3.2 

4.8 

5.0 

140-160 

4.4 

1.5 

.2 

10.5 

5.8 

5.0 

(8)  170-190 

9.8 

9.4 

6.0 

1.1 

.2 

26.5 

6.9 

6.0 

200-220 

B 

2.3 

.4 

.0 

9.8 

7.4 

7.0 

230-250 

m 

H 

.7 

.1 

.0 

3.1 

7.4 

7.0 

(W)  260-280 

m 

H 

.6 

.2 

2.5 

7.6 

7.0 

290-310 

B 

.9 

.3 

.1 

.0 

3.8 

8.0 

8.0 

320-340 

3.8 

D 

2.3 

.9 

.1 

.0 

10.5 

7.4 

6.0 

VARIABLE 

CAUt 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.8 

//////////// 

TOTALS 

32.1 

36.1 

19.5 

4.1 

.5 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  7200 


C  -  4  -  109 
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oPKBKnm  ux:moii  'a*  vBXSumaE  frequbrct  of  occursehcb  surface  hind  directioh  versus  wihd  speed 

USAFBIAC.  ASHKVILLB  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 

SranOR  miHBBR:  722576  STATIOH  HAHE:  ROBERT  GRAY  AAF/FOST  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  *  6  MOUTH:  HOV  HOURS:  ALL 

CMCBOOfll  A:  CBILIRO  08  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  MEIERS). 

AHD/OR 


VISIBILITY  GE  1/2 

MILS 

(0800  METERS)  BUT  LESS  TBAB  3  MILES  (4800  METERS)  WITH 

CEILING 

GE  200 

FEET. 

HIHD  SPEED  IE 

RIOTS 

DIRECTIOH  1  1-4 

5-9  10-14 

15-19  20-24  25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOIAL 

ffBAN 

MH)IIUI 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010  2.0 

8.6 

7.0 

1.5  .2 

19.2 

9.2 

8.0 

020-040  3.1 

2.8 

1.1 

.4 

7.3 

6.3 

6.0 

050-070  2.2 

1.6 

.2 

4.0 

4.8 

4.0 

(E)  080-100  1.5 

.7 

.2 

2.4 

4.3 

4.0 

110-130  2.2 

2.1 

4.3 

4.6 

4.0 

140-160  5.4 

7.2 

2.8 

.6 

16.0 

6.6 

6.0 

(S)  170-190  5.4 

9.8 

8.8 

.6  .1 

24.7 

7.8 

8.0 

200-220  1.0 

2.1 

1.6 

4.6 

7.5 

8.0 

230-250  .5 

.5 

.2 

.1 

1.3 

7.7 

8.0 

(W)  260-280  .1 

.1 

.1 

.4 

6.7 

8.0 

290-310  .4 

.4 

.4 

.2 

1.3 

8.6 

9.0 

320-340  .7 

3.2 

2.8 

1.2  .1  .1 

8.2 

10.2 

10.0 

VARIABLE  1 

CAIM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  6 . 1  //////////// 

TOTALS  24.5  39.1  25.2  4.5  .5  .1  100.0  7.1  7.0 

TOTAL  HUiaBR  OF  OBSERVATIORS  BIS 
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OPBRMTIRO  LOCATIOH  'A* 
USAFEZAC,  ASHEVILLE  RC 


PBRCFIfZAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIKtIOH  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  3X  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DBOSEBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAn 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.2 

8.8 

5.5 

1.0 

.1 

19.6 

7.9 

8.0 

020-040 

1.7 

2.4 

.9 

.1 

5.1 

6.2 

6.0 

050-070 

1.1 

.4 

.2 

.1 

1.8 

5.2 

3.0 

(E)  080-100 

1.0 

.5 

.1 

1.6 

3.9 

3.0 

110-130 

.8 

.4 

.1 

1.3 

4.5 

4.0 

140-160 

2.5 

3.0 

1.4 

6.9 

6.2 

6.0 

(S)  170-190 

11.0 

9.0 

2.4 

.5 

22.9 

5.5 

5.0 

200-220 

3.4 

3.5 

1.7 

8.7 

6.4 

6.0 

230-250 

B 

D 

.5 

.1 

1.8 

8.4 

8.0 

(W)  260-280 

H 

M 

.4 

1.7 

6.3 

6.5 

290-310 

Bi 

B 

.9 

3.2 

6.2 

6.0 

320-340 

5.3 

3.9 

2.2 

.9 

12.2 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.2 

//////////// 

TOTALS 

32.7 

35.1 

16.3 

2.7 

.1 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  NWBER  OF  OBSERVATIONS  930 


C  -  4  -  111 
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OFERATIIIS  LOCKCim  'A* 
USAFETAC,  ASHBVILLB  RC 


PERCENTAGE  FBEQUBRCY  OF  OCCURRBRCB  SURFACE  WIND  DIRECIIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  SOURLY  OBSERVATICMS 

STATIOM  HUMBER:  722576  SXATXOH  HAME:  ROBERT  SRAY  AAF/F(ffiT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  H0H7S:  DEC  BOORS:  03-05 


WIRD  SPEED  IH  KNOTS 


DIRECTIOH 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TCnOiL 

% 

MBMI 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

6.2 

8.9 

5.6 

1.2  .1 

22.0 

7.6 

8.0 

020-040 

1.4 

2.2 

.2 

.6 

4.4 

7.0 

6.0 

050-070 

.9 

.3 

.2 

.1 

1.5 

5.8 

4.0 

(E)  080-100 

.6 

.3 

.1 

1.1 

4.3 

4.0 

110-130 

1.0 

.6 

1.6 

3.9 

4.0 

140-160 

2.3 

2.5 

.8 

.1 

5.6 

5.6 

6.0 

(8)  170-190 

9.2 

8.3 

3.0 

.3 

30.9 

5.8 

5.0 

200-220 

2.2 

3.9 

1.7 

.1 

7.8 

6.9 

7.0 

230-250 

.4 

1.0 

1.2 

.1 

2.7 

8.6 

9.0 

(W)  260-280 

.3 

.3 

.9 

1.5 

8.9 

10.0 

290-310 

1.1 

1.3 

.5 

.2 

3.1 

7.0 

7.0 

320-340 

5.5 

5.9 

2.0 

1.4 

14.8 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.9 

//////////// 

IDtraLS 

31.1 

35.5 

16.2 

4.1  .1 

100.0 

5.8 

6.0 

TOaU.  HUMBER  OF  OBSERVXriOHS  930 
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OPBRnnO  LOCKTIGII  *A’ 
DSAFEIK,  ASHEVIUiB  RC 


PERCEHXACB  FREQUBRCY  OP  OCCURREIiCB  SUHPACB  WIRD  DIKECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  BOUBLy  OBSERVAnOHS 

SIKTIOH  HUMBER:  722576  SIKTIOH  NAME:  ROBERT  8RAY  AAP/PORT  ROOD  5X  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


DIKECTION 

(DEORBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IR 

20-24  25-29 

mors 

30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

NBAll 

WIND 

MEDIAH 

WIND 

(R)  350-010 

5.6 

9.7 

5.7 

1.1 

22.0 

7.5 

7.0 

020-040 

2.0 

1.9 

.6 

.1 

4.7 

5.7 

5.0 

050-070 

.8 

.4 

.2 

1.4 

6.1 

4.0 

(E)  080-100 

.4 

.2 

.6 

4.5 

4.0 

110-130 

.9 

1.0 

1.8 

4.6 

5.0 

140-160 

3.0 

1.9 

.8 

.3 

6.0 

5.8 

4.5 

(S)  170-190 

8.1 

8.3 

2.9 

.2 

19.5 

5.9 

5.0 

200-220 

2.6 

3.0 

2.0 

7.6 

6.7 

6.0 

230-250 

.4 

.9 

1.0 

.2 

2.5 

9.4 

9.0 

(R)  260-280 

.8 

1.4 

.8 

.1 

3.0 

7.5 

7.5 

290-310 

1.1 

1.5 

•5 

.1 

3.2 

6.6 

5.5 

320-340 

4.8 

4.1 

3.7 

1.2 

.1 

13.9 

7.7 

6.0 

VARIABLE 

1 

OUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13-7 

//////////// 

TOCIUpS 

30.5 

34.3 

18.2 

3.2 

.2 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIOHS  930 
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OFBSKnHO  UXWnOR  'A' 
USAFBIAC,  ASHBVIU2  RC 


PBRCBRIAOB  FREQUERCY  OP  OCCURRERCX  SURFACE  WIRD  DIRECTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FRGN  BOURLT  OBSERVATIORS 

SIATIGR  RIMBER:  722576  STKnCN  RAME:  ROBERX  CRAY  AAF/FCRT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECCRD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOHTH:  DEC  BOURS:  09-11 


DIRBCnOII 

(DBGRBB8) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  IR  KRGT8 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

niiD 

(R)  350-010 

4.1 

9.6 

7.1 

2.2 

.4  .1 

23.4 

8.8 

8.0 

020-040 

2.0 

3.8 

1.6 

.3 

7.7 

7.2 

7.0 

050-070 

1.0 

1.0 

.1 

2.0 

4.8 

5.0 

(E)  080-100 

1.0 

.9 

1.8 

4.2 

4.0 

110-130 

1.5 

1.4 

2.9 

4.5 

4.0 

140-160 

1.0 

3.5 

1.0 

.4 

.1 

6.0 

8.0 

7.0 

(S)  170-190 

4.5 

6.3 

3.5 

1.2 

.4 

16.0 

7.9 

7.0 

200-220 

2.0 

3.7 

4.0 

1.3 

.1 

11.1 

9.0 

9.0 

230-250 

.9 

1.4 

1.6 

.1 

.1 

4.1 

8.8 

9.0 

(W)  260-280 

1.0 

2.4 

1.3 

.3 

4.9 

7.9 

8.0 

290-310 

1.1 

1.8 

.5 

.2 

.3  .1 

4.1 

8.4 

6.5 

320-340 

1.5 

3.4 

3.4 

1.5 

.5 

10.4 

10.0 

10.0 

VARIABU 

CAUf 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.4 

//////////// 

nnauf 

21.6 

39.2 

24.1 

7.5 

1.9  .2 

100.0 

7.8 

8.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATICRIS 

930 
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CFERKTIMO  LOCKTIOR  *A’ 

osafbtm:,  asbeviuj;  rc 


PERCSMTAOX  FREQUERCY  OF  OCCURRBRCE  SURFACE  WIM)  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aoURLY  OBSRRVATICHS 

SXKTIOR  HUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  ISC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  KHITB:  DEC  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IR  KHOTS 


DIRBCnOH 

(ISGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.0 

8.5 

6.3 

2.2  .6 

20.6 

9.2 

9.0 

020-040 

2.7 

3.8 

1.6 

.3 

8.4 

6.8 

7.0 

050-070 

1.7 

2.0 

.3 

4.1 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

1.6 

1.1 

2.7 

4.5 

4.0 

110-130 

2.2 

1.5 

.1 

3.8 

4.4 

4.0 

140-160 

1.5 

3.0 

1.4 

.2 

6.1 

7.6 

8.0 

(8)  170-190 

1.8 

4.7 

4.5 

1.7  .2  .1 

13.1 

9.7 

9.5 

200-220 

1.2 

3.1 

5.5 

1.3  .5 

11.6 

10.7 

11.0 

230-250 

1.1 

2.0 

2.4 

.2 

5.7 

8.3 

8.0 

(W)  260-280 

.5 

1.7 

1.4 

.9 

4.5 

10.0 

9.5 

290-310 

1.0 

2.7 

1.2 

.4  .4  .1 

5.8 

9.3 

8.0 

320-340 

1.8 

2.7 

3.5 

1.8  .3 

10.2 

10.0 

10.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.3 

//////////// 

TOTALS 

20.1 

36.8 

28.2 

9.0  2.0  .2 

100.0 

8.4 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  930 
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OPBKATIlia  lACKTIOII  *A’ 
USAFKEAC,  XSHBVIU£  RC 


FKRCBRTAGB  FREQUBHCy  OF  OCCURRBRCB  SURFACB  WIRD  DIRECTIOR  VERSUS  WIHD  SPEED 
FRCH  BOORLT  CBSERVATIONS 

STA3X0R  RUMBBR:  722576  STMnOH  RARE:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 

LST  TO  DTC:  +  6  MOHIH:  DEC  BOORS:  15-17 


WIRD  SPEED  IR  XROTS 


DZRBCTIOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAR 

WIND 

MEDIAN 

WIRD 

(R)  350-010 

3.9 

8.5 

6.0 

1.9  .3 

20.6 

8.7 

8.0 

020-040 

2.2 

5.6 

1.7 

.2 

9.7 

6.9 

7.0 

050-070 

1.9 

1.7 

.3 

4.0 

5.2 

5.0 

(B)  080-100 

1.6 

1.7 

.2 

3.5 

4.8 

5.0 

110-130 

2.7 

2.3 

.1 

5.1 

4.3 

4.0 

140-160 

2.9 

4.0 

1.5 

8.4 

6.3 

6.0 

(S)  170-190 

3.4 

5.4 

6.2 

1.1  .1 

16.2 

8.8 

9.0 

200-220 

1.2 

3.2 

2.6 

.4  .1 

7.5 

8.6 

e.o 

230-250 

.6 

1.0 

1.3 

.1 

3.0 

7.8 

7.0 

(W)  260-260 

1.3 

.8 

.8 

.1 

2.9 

6.7 

5.0 

290-310 

.6 

1.3 

1.2 

.5  .3 

4.1 

10.0 

9.5 

320-340 

2.4 

3.7 

4.0 

1.2  .1 

11.3 

9.0 

9.0 

VARIABUB 

1 

CALM 

iiminiiiiiiiiiiinimimmuiimmiinniiiiiimiimiiiiiiuiiimi 

3.7 

//////////// 

TOTALS 

24.9 

39.2 

25.9 

5.5  .9 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTAI.  RUMBBR  OF  OBSERVATIORS  930 
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OPEMTIHO  lOCKTIOII  *A’ 
USATBOtC,  ASHBVIU.B  IK 


FERCBirEMB  FBEQUKRCT  OF  OCCURRERCB  SUHFACB  WIHD  DIKECTIOH  VERSUS  WIRD  SPEED 
PDON  KXIRLY  OBSERVATICMS 

SXniCM  miHBER:  722S76  SIKTIOH  HHME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOOD  YX  PBRICO  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  HORIH:  DEC  BOURS:  18-20 


WIRD  SPEED  IR  XR0T8 


DIRECnOR 

(ISGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

(R)  350-010 

4.7 

6.9 

5.2 

1.7 

.2 

18.7 

020-040 

2.0 

4.1 

1.8 

.1 

8.1 

050-070 

2.4 

.8 

3.1 

(E)  080-100 

2.6 

.5 

3.1 

110-130 

3.4 

2.6 

.2 

6.2 

140-160 

5.1 

3.3 

1.5 

.1 

10.0 

(8)  170-190 

10.1 

6.8 

.9 

.2 

18.0 

200-220 

2.4 

1.9 

.6 

4.9 

230-250 

1.1 

.3 

1.4 

(W)  260-280 

.9 

.3 

.1 

.1 

1.4 

290-310 

1.5 

1.0 

.3 

.1 

2.9 

320-340 

3.8 

3.0 

2.3 

.6 

9.7 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.5 

TOTALS 

40.0 

31.5 

12.9 

2.7 

.3 

.1 

100.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIOHS  930 


HEAR  HEDIAR 
WIRD  WIRD 

8.3  8.0 

6.7  6.0 


//////////// 
5.3  5.0 
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oPERmira  locmcH  *a* 

USUBIAC,  ASBBVILLB  HC 


FKRCBimGS  FBEQUBRCir  OF  OCCURRBRCB  SURFACS  WBID  DIRECTIOR  VERSUS  WIRD  SPEED 
FRCM  aOURLT  CBSERVATIOIIS 

SXRTIOII  RlMBERt  722576  STMTIGH  HEME:  ROBERT  GRAT  ASF/FORT  BOCO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  +  6  NCHTS:  DEC  SOURS:  21-23 


WIRD  SPEED  IR  KROIS 


DIRECTIOR 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GS  65 

TOS9U. 

% 

MEM 

WIHD 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

4.9 

5.8 

7.2 

1.7 

.1 

19.8 

8.5 

8.0 

020-040 

2.8 

2.8 

1.0 

.1 

6.7 

5.9 

5.5 

050-070 

1.0 

1.1 

.2 

2.3 

4.9 

5.0 

(E)  080-100 

1.3 

.2 

1.5 

3.2 

3.0 

110-130 

1.4 

1.1 

.3 

2.8 

5.0 

4.5 

140-160 

2.9 

3.1 

.9 

6.9 

5.5 

5.0 

(S)  170-190 

11.8 

7.7 

1.8 

.3 

21.7 

5.1 

4.0 

200-220 

2.4 

3.7 

1.3 

7.3 

6.4 

6.0 

230-250 

.2 

.9 

.2 

1.3 

6.2 

5.5 

(W)  260-280 

.2 

1.1 

.1 

1.4 

7.1 

7.0 

290-310 

2.2 

1.8 

.2 

.2 

4.4 

5.2 

5.0 

320-340 

4.2 

3.4 

2.0 

.2 

.1 

10.0 

6.4 

6.0 

VARIABIB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.0 

//////////// 

TOTALS 

35.3 

32.7 

15.2 

2.5 

.1  .1 

100.0 

5.4 

6.0 

TOTAL  RUHBER  OF  OBSERVATIORS  930 
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oraumiia  uxxacm  *a* 
UBHRXnC,  ASaBVIU.B  RC 


PBRCXIlinOE  FimaUBIICT  CP  OCCURISRCB  SURFACE  HIID  OntECTIGH  VERSUS  NIRO  SPEED 
PROH  BDURLT  (»SERVAXiaiS 

sxmoil  ROIBBRt  '22576  SEKnOR  HAMB:  ROBERT  CRAT  AAF/PCXa  BOOD  XX  PERIOD  OF  RBOHE):  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  NORTH:  DEC  HOURS:  ALL 


DIRBCnOR 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WmD  8PBBD  IR  XROTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MBMf 

IffiDIJUl 

(Dn»EES)  1 

|D| 

WIHD 

(R)  350-010 

4.6 

8.3 

6.1 

1.6 

.2  .0 

20.9 

8.3 

8.0 

020-040 

2.1 

3.3 

1.2 

.2 

6.8 

6.6 

6.0 

050-070 

1.0 

.2 

.0 

2.5 

5.0 

4.0 

(E)  080-100 

.7 

.1 

2.0 

4.2 

4.0 

110-130 

D 

.1 

3.2 

4.5 

4.0 

140-160 

3.1 

1.1 

.1 

.0 

7.0 

6.2 

6.0 

(S)  170-190 

7.5 

7.1 

3.2 

.7 

.1  .0 

18.5 

6.4 

6.0 

200-220 

2.2 

3.3 

2.4 

.4 

.1 

8.3 

7.8 

8.0 

230-250 

.6 

1.0 

1.0 

.1 

.0 

2.8 

8.1 

8.0 

(W)  260-280 

-7 

1.1 

.7 

.2 

.0 

2.7 

7.9 

8.0 

290-310 

1.2 

B 

.7 

.2 

.2  .0 

3.9 

7.5 

6.0 

320-340 

3.7 

B 

2.9 

1.1 

.1 

11.6 

7.9 

7.0 

VMUABLB 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.8 

//////////// 

TOTALS 

29.5 

35.7 

19.7 

4.6 

.7 

100.0 

6.5 

6.0 

TOTAL  RWtBER  OF  <nSBRVATI0R8 

7440 
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opBinnin  voctmom  *a* 

USkFSraC,  ASHBVILLX  HC 


PERCBinnaB  frbqubhcy  of  occubremcb  surface  wuid  dirbctioh  versus  wind  speed 

FRCM  BOURLT  CBSERVATIOHS 

SranOH  mJMBER:  722576  STAXIOH  RAMB:  ROBERT  GRAF  AAF/FCRT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  HOMTB:  DEC  BOURS:  AU. 


CATBOCRT  A:  CBILIHO  GB  200  BUT  LESS  TBAR  1500  FEET  WITB  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  HEIERS). 

ARD/OR 

VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0800  HBTBRS>  BUI  LESS  TBAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILIRG  GE  200  FEET. 


WIRD  SPEED  IR  KROTS 


DIBBCTIOH 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAR 

MEDIAR 

(DEGREES) 

% 

HIRD 

WIRD 

(R)  350-010 

3.9 

12.2 

12.9 

2.3  .2 

31.6 

9.2 

9.0 

020-040 

2.6 

6.4 

2.9 

.8 

12.7 

7.6 

7.0 

050-070 

1.5 

1.1 

.2 

2.9 

4.9 

4.0 

(E)  080-100 

1.4 

1.0 

.1 

2.5 

4.1 

4.0 

110-130 

2.6 

2.7 

.2 

5.5 

4.9 

5.0 

140-160 

1.7 

4.2 

2.4 

.7 

9.0 

8.2 

8.0 

(8)  170-190 

2.8 

6.1 

3.6 

.3 

12.8 

7.6 

8.0 

200-220 

1.1 

1.4 

.8 

3.3 

6.9 

7.0 

230-250 

.4 

.2 

.6 

3.9 

4.0 

(W)  260-280 

.2 

.2 

.2 

.2 

.8 

9.1 

9.5 

290-310 

.9 

.2 

.1  .1 

1.3 

5.3 

4.0 

320-340 

1.4 

2.5 

4.0 

1.4  .1 

9.3 

10.1 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.8 

//////////// 

TOTALS 

20.5 

38.2 

27.3 

5.8  .4 

100.0 

7.4 

8.0 

TOTAL  RUMBBR  OF  OBSERVATIORS  1255 
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OnOWrniG  lOCMnOR  *A*  PBRCSmSSB  FBBQUDICr  op  occorremcb  surface  win)  oirectioh  versus  wihd  speed 

USAFBXMC,  ASBEyiLLE  HC  PROM  BOURLY  OBSERVRTICIIS 

SZniOH  HUWER:  722576  SXATIOli  RMS:  ROBERT  OlWr  AAF/FORT  ROOD  TX.  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

liST  TO  UTC:  *  6  HONTB:  ALL  HOURS:  ALL 


DIRBCnOH 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIHD  SPEED  IH 

20-24  25-29 

KBOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TCa!!AL 

NBAH 

HSDIAR 

(DECREES)  1 

% 

WIHD 

WIHD 

(■)  350-010 

2.9 

4.3 

2.9 

.7 

.1 

.0 

11.0 

7.8 

8.0 

020-040 

1.6 

2.4 

1.1 

.1 

.0 

5.2 

6.8 

6.0 

050-070 

1.4 

1.4 

.3 

.0 

.0 

3.1 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

1.6 

1.8 

.3 

.0 

.0 

3.7 

5.3 

5.0 

110-130 

2.5 

3.4 

.8 

.0 

.0 

6.7 

5.8 

5.0 

140-160 

4.2 

6.9 

3.6 

.5 

.0 

.0 

15.3 

7.2 

7.0 

(8)  170-190 

7.5 

9.2 

6.1 

1.3 

.1 

.0 

.0 

24.2 

7.4 

7.0 

200-220 

2.3 

3.8 

2.2 

.4 

.0 

.0 

8.7 

7.5 

7.0 

230-250 

.7 

1.2 

.6 

.1 

.0 

2.5 

7.1 

7.0 

(W)  260-280 

.5 

.8 

.5 

.1 

.0 

.0 

.0 

2.0 

7.9 

7.0 

290-310 

.9 

.9 

.6 

.2 

.1 

.0 

.0  .0 

2.7 

7.7 

7.0 

320-340 

2.8 

B 

1.5 

.5 

.1 

.0 

7.4 

7.2 

6.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.7 

//////////// 

TOTALS 

28.9 

38.5 

20.5 

3.9 

.4 

100.0 

6.6 

6.0 

TOTAL  RUHBER  OP  OBSERVATIOHS:  87642 
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OFEmriRO  iiocmoii  'a* 
asAnciAc,  MBsnujB  rc 


PBRCSHTAOB  FREQUBRCT  of  OCCUintBlICB  surface  wimd  dirbctiom  versus  hind  speed 

FROM  BOURLF  CB8ERVATI0NS 

SIATIOH  HUMBER:  722576  STHTIGH  RAME:  ROBERT  ORAX  AAF/FORT  BOGO  TX  PERIOD  OF  RECGBD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  MORIB:  ALL  SOURS:  ALL 


CATBOORI  A:  CEILIRa  08  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITX  QE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARD/OR 

VISIBILITX  OB  1/2  MILE  (OSOO  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILIHG  OB  200  FEET. 


WIHD  SPEED  IR  XROTS 


DlRECnOR 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAR 

(DEGREES) 

% 

WZHD 

WIHD 

(H)  350-010 

2.6 

8.6 

7.4 

1.3 

.3 

.0 

20.1 

9.0 

9.0 

020-040 

2.2 

4.6 

2.1 

.3 

.0 

9.3 

7.3 

7.0 

050-070 

1.8 

2.0 

.4 

.1 

.0 

4.3 

5.9 

5.0 

(8)  080-100 

1.7 

2.1 

.5 

.0 

.0 

4.3 

5.8 

5.0 

110-130 

2.7 

3.5 

1.0 

.0 

.0 

7.2 

5.9 

6.0 

140-160 

3.6 

9.1 

4.4 

.6 

.0 

17.8 

7.6 

7.0 

(8)  170-190 

3.0 

7.8 

6.4 

1.2 

.0 

18.4 

8.5 

8.0 

200-220 

1.1 

2.0 

1.2 

.1 

4.3 

7.5 

8.0 

230-250 

.4 

.4 

.1 

.0 

.0 

.9 

5.7 

5.0 

(H)  260-280 

.3 

.2 

.1 

.1 

.6 

6.7 

5.0 

290-310 

.3 

.4 

.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

1.0 

8.0 

7.0 

320-340 

1.1 

2.2 

2.6 

.8 

.2 

.0 

6.9 

9.8 

10.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.8 

//////////// 

T0IAL8 

20.8 

42.9 

26.4 

4.6 

.5 

100.0 

7.5 

8.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIORS:  8824 
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AMAM 

RRRRBBBR 

TTTTTTTTTT 

DDDDDDDD 

AJUUUUUUk 

RRHRRRARR 

DDDDDDDDD 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

DD 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

DD 

AA 

AA 

HHKKKKKKR 

TP 

DD 

AAAAAAAAAA 

RRRRRRKR 

TO 

DD 

AAAAAAAAAA 

RR 

RR 

TO 

OD 

AA 

AA 

RR 

RR 

TO 

DD 

AA 

AA 

RR 

RR 

TO 

DDDDDDDDD 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

DDDDDDDDD 

PARI  D 


CBILIRG  VERSUS  VISIBILITT  AMO  SET  COVER  SUMMARIES 

CEIURO  VS  VISIBILITT— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP) . 

CREATED  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS,  TBIS  SUMARI  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OP  PERCEHIAlOE  FREQUBNCY  BY  CLASSES  OF  CEILING  (FROM  ZERO  FEET  TO  20,000  FEET— 
■NO  CEILIHO*  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROM  ZERO  MILES 
(METERS)  TO  GREATER  TBAN  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11,200  METERS)).  TBE 
TABLES  SUMIARIZE  TBE  DJOA  AS  FOLLOHS: 

-  BY  EIGBT  a-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  TEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

BECAUSE  OF  THE  CUMULATIVE  NATURE  OP  THESE  StPMARIES,  IT  IS  POSSIBLE  TO 
DETERMIRE  THE  PERCENTAGE  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  FOR  ARY  GIVEN  CEILING 
AND/OR  VISIBILITY  LIMIT(S),  EITHER  SEPARATELY  CR  IN  ANY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETERMINE 
CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-HAND  COLUNI  (ZERO  VISIBILITY). 

TO  DEIEFMINB  VISIBILITY  ALONE,  REFER  TO  TBE  BOTTOM  ROW  (ZERO  CEILINGS). 

DEIERKINS  THE  POF  THAT  MEETS  OR  EXCEEDS  ARY  GIVER  SET  OF  MAXIMA  BY  READING 
THE  VALUE  AT  THE  IRTERSBCTIOR  OF  THE  APPBC9RIATE  CEILING  RON  AND  VISIBILITY 
COUMR. 

ROTE  ll  IN  JANUARY  1968,  METAR  STATIONS  BEGAN  REPORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  OR  9000  METERS.  VALUES  EXCEEDING  9000  METERS  ARB  REPORTED  AS  ’9999.’ 

ROTE  2 1  FOR  OVERSEAS  CIVILIAN  STKTIONS  REPORTING  ’CAVOK’,  ALL  CEILINGS  GREATER 
TBAN  5000  FEET  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CLASS. 

CONVERSIONS;  1  STATUTE  MILE  -  1,609.344  METERS  -  .868391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  CONVENIENCE,  TBE  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  1  STATUTE  MILE  -  1,600  METERS. 

SRY  COVER— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  CREATED  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUNURY  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURRHICE  FREQUENCY  (POF)  OF  SKY  COVER  IN  EIGHTHS  FOR  SYNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCKTIBRED,  BROKER,  OVERCAST,  PARTIALLY  OBSCURRED,  OR  TOTALLY 
OBSCURRED  FOR  AIRWAYS  STKtlONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  TBIS  SUN1ARY  ALSO  GIVES 
POF  FOR  SKY  COVER  GREATER  THAR  ONE-HALF  (I.E.,  6/10).  DATA  IS  SUMARIZED  THE 
SAME  AS  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


ROTE  1.  THESE  SUWIARIES  ARE  ROT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  STATIONS. 
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nOIE  2.  AIRHKYS  STKTIOHS  TBKT  HAVE  RBPORl'H)  IH  SYmPTIC  CGOB  HAVE  BAD  TBEIR 
SmOPTIC  SKY  COVER  REPORTS  CONVERTED  AS  FQLLONS: 

0/8 . CLEAR 

1/8  IBRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRU  7/8 . BRCKEH 

8/8 . OVERCAST 

NOTE  3.  'PARTIAL  OBSCURATION’  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  NOT  INCLUDED  IN 
COMPUTATION  OF  'ORBAXER  THAN  1/2*  PERCENTAGES.  'TOTAL  OBSCURATIONS,* 
HOWEVER,  ARB  INCLUDED. 
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OPBIWTinG  lOCATIOH  *A' 
USAFBXkC,  ASBBVIIJ.B  nC 


PERCENTAGE  FBSgUERCY  OF  OCCURRBICB  OF  GEILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

+  6 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

00-02 

CBUtlNG 

visiBiLiry  IN 

81AIUTS 

MILES 

IN 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

CEIL 

53.5 

53.7 

53.9 

54.0 

54.3 

54.3 

54.5 

54.5 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

6E 

20000 

57.6 

58.0 

58.2 

58.3 

58.6 

58.6 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GB 

18000 

57.6 

58.0 

58.2 

58.3 

58.6 

58.6 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

68 

16000 

57.7 

58.1 

58.3 

58.4 

58.7 

58.7 

58.9 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GE 

14000 

57.8 

58.2 

58.4 

58.5 

58.8 

58.8 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

GS 

12000 

58.4 

58.7 

58.9 

59.0 

59.4 

59.4 

59.6 

5^.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

6B 

10000 

60.0 

60.3 

60.5 

60.6 

61.0 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GB 

9000 

60.3 

60.6 

60.9 

61.0 

61.3 

61.3 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

(S 

8000 

62.4 

63.0 

63.2 

63.3 

63.7 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GB 

7000 

62.7 

63.3 

63.5 

63.7 

64.0 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

6000 

63.4 

64.1 

64.3 

64.4 

64.7 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

GB 

5000 

64.4 

65.1 

65.3 

65.4 

65.7 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

GB 

4500 

65.9 

66.6 

66.9 

67.0 

67.3 

67.3 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GB 

4000 

68.3 

68.9 

69.4 

69.5 

69.8 

69.8 

70  .t 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GB 

3500 

69.2 

69.9 

70.3 

70.4 

70.8 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GB 

3000 

70.4 

71.2 

71.7 

71.8 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

GB 

2500 

72.4 

73.1 

73.8 

74.0 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

2000 

74.5 

75.4 

76.0 

76.2 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77-0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GB 

1800 

75.6 

76.5 

77.2 

77.4 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GB 

1500 

78.1 

78.9 

79.8 

80.0 

80.6 

80.6 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

1200 

80.2 

81.4 

82.4 

82.6 

83.4 

83.4 

83.7 

83-7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

1000 

81.5 

83.0 

84.5 

84.7 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

900 

81.8 

83.3 

84.8 

85.1 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB 

800 

82.8 

84.3 

86.0 

86.3 

87.2 

87.2 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

700 

82.9 

84.9 

86.8 

87.2 

88.1 

88.1 

88.5 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

08.7 

88.7 

88.7 

GB 

600 

83.3 

85.7 

87.5 

88.0 

88.8 

88.8 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

500 

83.4 

86.1 

88.3 

88.7 

89.9 

89.9 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

400 

83.4 

86.3 

88.6 

89.2 

90.4 

90.4 

91.5 

91.6 

91.6 

91.8 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

300 

83.4 

86.6 

88.8 

89.5 

90.9 

90.9 

91.9 

92.4 

92.5 

93.0 

93.5 

93.5 

93.9 

93-9 

94.0 

94.6 

GB 

200 

83.5 

86.'/ 

88.9 

89.6 

91.2 

91.2 

92.3 

92.7 

92.9 

93.5 

94.4 

94.6 

95.7 

95.7 

95.8 

96.7 

GB 

100 

83.5 

86.7 

88.9 

89.6 

91.4 

91.4 

92.5 

92.9 

93.1 

94.1 

95.3 

95.5 

96.7 

96.9 

97.2 

99.5 

GE 

000 

83.5 

86.7 

88.9 

89.6 

91.4 

91.4 

92.5 

92.9 

93.1 

94.1 

95.3 

95.5 

96.8 

97.0 

97.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  930 
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OPERIUnilG  LOCKCIOH  *A* 
USAFETAC,  ASHBVILLB  HC 


PBRCBHXAfiB  FREQUEHCY  OF  OCCURRBIICE  OF  CBIUHO  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BOURLY  OBSERVATIOHS 


SXKTION  HUMBER:  722576  STATION  HAKE:  RCSERT  GRAY  AAF/FOIX  BOOD  TX  PERIOD  OP  BBCOBDs  OCT  61  -  SEP  91 


LST 

TO  UTCs 

*  6 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

03-05 

CBILIHr> 

VISIBILITY  IH 

STATtfFB 

MILES 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

FBBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CEIL 

49.9 

50.6 

50.9 

51.0 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.3 

51.3 

6B 

20000 

54.3 

55.2 

55.4 

55.5 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

6E 

16000 

54.3 

55.2 

55.4 

55.5 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

6E 

16000 

54.3 

55.2 

55.4 

55.5 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

6E 

14000 

54.3 

55.2 

55.4 

55.5 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

GB 

12000 

55.1 

55.9 

56.1 

56.2 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

GB 

10000 

56.5 

57.3 

57.5 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

58.0 

58.0 

GB 

9000 

56.8 

57.6 

57.8 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

GB 

6000 

57.8 

58.8 

59.0 

59.2 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

GB 

7000 

58.5 

59.6 

59.8 

60.0 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

GE 

6000 

59.0 

60.1 

60.3 

60.5 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

GB 

5000 

59.6 

60.6 

61.0 

61.2 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

GB 

4500 

60.9 

62.0 

62.4 

62.6 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

OB 

4000 

63.0 

64.4 

64.8 

65.1 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

GB 

3500 

64.8 

66.2 

66.8 

67.0 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

GB 

3000 

66.1 

67.5 

68.1 

68.3 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

GB 

2500 

68.6 

70.1 

70.6 

70.9 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

GB 

2000 

71.2 

72.8 

73.4 

73.7 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

GB 

1600 

71.7 

73.3 

74.0 

74.2 

74.5 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

GB 

1500 

74.9 

76.6 

77.2 

77.4 

77.7 

77.7 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

GE 

1200 

77.3 

79.1 

79.8 

80.0 

80.3 

80.3 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

GB 

1000 

79.0 

81.2 

81.9 

82.2 

82.5 

82.5 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

GB 

900 

79.5 

81.7 

82.6 

82.8 

83.1 

83.1 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

GB 

600 

80.5 

82.8 

83.8 

84.0 

84.3 

84.3 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

GB 

700 

81.4 

83.9 

85.2 

85.5 

85.9 

85.9 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

GE 

600 

81.7 

84.3 

85.7 

86.0 

86.6 

86.6 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

OB 

500 

81.9 

84.8 

86.5 

86.8 

87.3 

87.3 

88.1 

88.3 

88.3 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.8 

88.8 

GB 

400 

81.9 

85.3 

87.0 

87.4 

88.3 

88.3 

89.0 

89.6 

89.7 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.6 

90.6 

GE 

300 

81.9 

85.3 

87.2 

87.6 

88.6 

88.6 

89.6 

90.3 

90.4 

91.1 

91.5 

91.5 

91.8 

91.8 

92.4 

92.8 

GB 

200 

81.9 

85.3 

87.2 

87.6 

88.7 

88.7 

89.7 

90.4 

90.6 

91.6 

92.7 

92.7 

93.4 

93.7 

94.9 

95.7 

GE 

100 

81.9 

85.3 

87.2 

87.7 

89.1 

89.1 

90.1 

91.0 

91.2 

92.3 

93.7 

94.3 

95.2 

95.4 

97.1 

98.9 

GE 

000 

81.9 

85.3 

87.2 

87.7 

89.1 

89.1 

90.1 

91.0 

91.2 

92.3 

93.7 

94.3 

95.2 

95.4 

97.4 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERyATIOHS  930 
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USAFETAC/DS~92/276  ~  Pag«  161 


GPBRKnRG  lOOmOH  'A* 
osafbxm:,  ashevillb  rc 


FERCERTAGB  FKBQUBICT  OF  OCCURRBRCB  OP  CBILIMG  VEDSUS  VISIBILITY 
PROM  HOURLY  (»SBRVAnCHS 


SmiOR  RUHBSR:  722576  STATIOH  lOMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  OTC:  *  6  MONTH:  JAN  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

6B 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

m 

CBIL 

45.9 

46.7 

47.1 

47.1 

47.4 

47.4 

47.4 

47.5 

47.5 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

48.3 

48.3 

48.4 

6B 

20000 

51.1 

51.9 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

52.7 

52.8 

52.8 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.5 

53.5 

53.7 

GB 

18000 

51.1 

51.9 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

52.7 

52.8 

52.8 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.5 

53.5 

53.7 

GB 

16000 

51.1 

51.9 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

52.7 

52.8 

52.8 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.5 

53.5 

53.7 

GB 

14000 

51.2 

52.0 

52.5 

52.5 

52.8 

52.8 

52.8 

52.9 

52.9 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.7 

53.7 

53.8 

GB 

12000 

52.0 

52.9 

53.3 

53.3 

53.7 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.5 

54.5 

54.6 

GB 

10000 

54.3 

55.3 

55.7 

55.7 

56.1 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

57.0 

57.0 

57.1 

GB 

9000 

54.4 

55.4 

55.8 

55.8 

56.3 

56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

57.2 

57.2 

57.3 

GB 

8000 

56.1 

57.1 

57.5 

57.5 

58.1 

58.1 

58.1 

58.2 

58.2 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

59.0 

59.0 

59.1 

GB 

7000 

57.4 

58.4 

58.8 

58.9 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.5 

60.5 

60.6 

GB 

6000 

58.0 

58.9 

59.4 

59.5 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

61.1 

61.1 

61.2 

GB 

5000 

58.5 

59.5 

59.9 

60.0 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.9 

61.1 

61.1 

61.1 

61.6 

61.6 

61.7 

GB 

4500 

59.2 

60.2 

60.6 

60.8 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.6 

61.8 

61.8 

61.8 

62.4 

62.4 

62.5 

GB 

4000 

61.6 

62.6 

63.0 

63.4 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.3 

64.5 

64.5 

64.5 

65.1 

65.1 

65.2 

GB 

3500 

63.0 

64.0 

64.4 

64.9 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.6 

66.6 

66.7 

OS 

3000 

64.3 

65.4 

65.8 

66.3 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.2 

67.4 

67.4 

67.4 

68.0 

68.0 

68.1 

GB 

2500 

67.3 

68.6 

69.2 

69.8 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.6 

70.9 

70.9 

70.9 

71.4 

71.4 

71.5 

GB 

2000 

69.2 

70.6 

71.4 

72.0 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.7 

73.7 

73.8 

GB 

1800 

69.8 

71.2 

72.0 

72.7 

73.2 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.5 

74.5 

74.6 

G8 

1500 

72.3 

73.8 

74.7 

75.4 

76.0 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

77.3 

77.3 

77.4 

GB 

1200 

74.5 

76.3 

77.6 

78.3 

79.1 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

80.4 

80.4 

80.5 

GB 

1000 

76.3 

78.4 

79.7 

80.5 

81.5 

81.7 

81.9 

82.0 

82.0 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

83.0 

83.0 

83.1 

GB 

900 

76.8 

78.8 

80.1 

81.2 

82.3 

82.5 

82.7 

82.8 

82.8 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.8 

83.8 

83.9 

GB 

800 

77.1 

79.2 

80.5 

81.6 

82.7 

82.9 

83.1 

83.2 

83.2 

83.4 

83.7 

83.7 

83.7 

84.2 

84.2 

84.3 

G8 

700 

77.8 

80.6 

82.0 

83.2 

84.4 

84.6 

85.1 

85.2 

85.3 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

86.2 

86.2 

86.3 

GB 

600 

78.3 

81.5 

83.1 

84.6 

86.1 

86.3 

86.8 

87.0 

87.1 

87,3 

87.5 

87.5 

87.5 

88.1 

88.1 

88.2 

GB 

500 

78.3 

81.5 

83.5 

85.1 

86.8 

87.0 

87.5 

87.7 

87.8 

88.1 

88.4 

88.4 

88.4 

88.9 

88.9 

89.0 

08 

400 

78.4 

81.6 

83.8 

85.3 

87.3 

87.6 

88.5 

88.8 

89.1 

89.5 

89.9 

89.9 

89.9 

90.8 

90.8 

90.9 

GB 

300 

78.5 

81.8 

84.1 

85.6 

87.6 

88.1 

89.4 

90.0 

90.4 

91.2 

91.9 

91.9 

92.3 

93.1 

93.7 

94.0 

GB 

200 

78.5 

81.8 

84.1 

85.6 

87.6 

88.1 

89.4 

90.0 

90.4 

91.8 

92.9 

93.0 

93.7 

94.9 

96.0 

96.7 

GB 

100 

78.5 

81.8 

84.1 

85.7 

87.7 

88.2 

89.7 

90.3 

90.8 

92.3 

93.7 

94.0 

95.1 

96.3 

97.7 

99.7 

GB 

000 

78.5 

81.8 

84.1 

85.7 

87.7 

88.2 

89.7 

90.3 

90.8 

92.3 

93.7 

94.0 

95.1 

96.3 

97.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSBRVIKriORS  930 
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(KERkTIIlO  LOCKTIOI  *A’ 
USAFBXAC,  ASHEVZUX  RC 


PBRCBRTM3B  FREQUBRCY  OF  OCCtIRRBHCB  OF  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  CBSERVATIORS 

SZKnOR  HUMBER:  722576  STKTIOH  HAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MORTB:  UAH  HOURS:  09-11 


CBILIRQ 

IH 

FEBT 

GE 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  X  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

mo 

CEIL 

43.5 

44.5 

44.8 

44.8 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.2 

45.2 

6B 

20000 

50.6 

51.9 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.7 

52.7 

6B 

18000 

50.6 

51.9 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.7 

52.7 

OB 

16000 

50.6 

51.9 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.7 

52.7 

OB 

14000 

50.6 

51.9 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.7 

52.7 

6E 

12000 

51.9 

53.2 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

6E 

10000 

54.0 

55.3 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

GE 

9000 

54.3 

55.6 

56.1 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

OB 

8000 

56.8 

58.3 

58.8 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

GE 

7000 

58.8 

60.3 

60.9 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

GE 

6000 

59.1 

60.6 

61.2 

61.3 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

GE 

5000 

60.1 

61.6 

62.2 

62.3 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

GE 

4500 

60.5 

62.2 

62.8 

63.0 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

OB 

4000 

62.7 

64.4 

65.2 

65.6 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

GE 

3500 

64.4 

66.1 

66.9 

67.3 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

GE 

3000 

65.5 

67.2 

68.0 

68.5 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

GE 

2500 

67.7 

69.6 

70.3 

71.0 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

OB 

2000 

69.9 

71.7 

72.6 

73.4 

74.3 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

OB 

1800 

70.9 

72.7 

73.5 

74.4 

75.3 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.7 

75-7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

OB 

1500 

73.2 

75.4 

76.2 

77.1 

78-0 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

GE 

1200 

74.9 

77.2 

78.3 

79.2 

80.4 

80.5 

80.8 

80.8 

80.8 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

OB 

1000 

76.6 

79.6 

80.8 

82.3 

83.5 

83.7 

84.0 

84.0 

84.0 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

OB 

900 

77.1 

80.2 

81.5 

83.0 

84.3 

84.4 

84.7 

84.7 

84.7 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

GE 

800 

77.4 

80.8 

82.0 

84.0 

85.3 

85.4 

85.8 

85.9 

86.0 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

GE 

700 

78.0 

81.3 

82.8 

84.7 

86.0 

86.1 

86.6 

86.7 

86.8 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

OB 

600 

78.0 

81.5 

83.1 

85.2 

86.7 

87.1 

87.6 

87.7 

88.1 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

GE 

500 

78.1 

81.9 

84.4 

86.5 

88.2 

88.7 

89.4 

89.8 

90.2 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

GE 

400 

78.4 

82.4 

84.8 

86.9 

88.8 

89.4 

90.3 

91.0 

91.7 

92.8 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.3 

93.3 

GE 

300 

78.5 

82.5 

84.9 

87.1 

89.2 

89.9 

90.9 

91.8 

92.7 

94.3 

94.9 

94.9 

95.3 

95.4 

95.7 

96.1 

GE 

200 

78.5 

82.5 

84.9 

87.1 

89.2 

89.9 

91.2 

92.2 

93.2 

95.2 

96.7 

96.7 

97.2 

97.5 

98.5 

99.2 

GE 

100 

78.5 

82.5 

84.9 

87.1 

89.2 

89.9 

91.2 

92.2 

93.2 

95.2 

96.8 

96.8 

97.3 

97.6 

98.6 

99.9 

GE 

000 

78.5 

82.5 

84.9 

87.1 

89.2 

89.9 

91.2 

92.2 

93.2 

95.2 

96.8 

96.8 

97.4 

97.7 

98.7 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATICHS  930 
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USAFBTAC/D8~92/27e  ~  Paga  1B3 


crawniiG  lOCATioii  ’a* 
USAFEEAC,  ASHBYIIiB  HC 


PBBCBirEACB  FRBQUBICy  OP  OCCUKREHCB  OF  CSI1.IR6  VERSUS  VISIBILITV 
FROM  BOURLY  OBSSRVATIGHS 

SEAXIOR  HUKBKR:  722576  SXKTIOH  lUMB:  ROBERT  GRAY  AAF/PORI  BOOD  TX  PERICO  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MOUTH:  JAR  HOURS:  12-14 


CSILIHG 

IR 

PER 

1  GB 

1  ^ 

G8 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  n  STATUTB 

GB  GB  GB  SB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/a 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

RO 

CEIL 

49.7 

49.9 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GB 

20000 

58.6 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

GE 

18000 

58-7 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GB 

16000 

58.7 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GB 

14000 

58.8 

59.0 

59.1 

59.1 

59-1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

«B 

12000 

59.7 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

GB 

10000 

61.9 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

GB 

9000 

62.8 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

GB 

8000 

65.3 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

a 

7000 

66.2 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GB 

6000 

66.2 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

08 

5000 

66.9 

67.1 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GB 

4500 

67.2 

67.4 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GB 

4000 

68.8 

69.0 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

08 

3500 

70.9 

71.1 

71.8 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

08 

3000 

73.1 

73.4 

74.4 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GB 

2500 

75.5 

76.2 

77.4 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

2000 

78.8 

79.6 

80.8 

81.0 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

GB 

1800 

79.2 

80.0 

81.2 

81.4 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GB 

1500 

81.6 

82.7 

84.0 

84.3 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

B4.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

1200 

83.5 

85.1 

86.9 

87.3 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GB 

1000 

84.1 

85.9 

88.0 

88.7 

89.0 

89.0 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

900 

84.7 

86.7 

88.8 

89.7 

90.0 

90.0 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

800 

85.2 

87.2 

89.4 

90.2 

90.5 

90.5 

91.0 

91.0 

91.1 

91.4 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GB 

700 

85.4 

87.6 

89.8 

90.6 

91.0 

91.1 

91.6 

91.6 

91.7 

92.0 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

08 

600 

85.4 

87.6 

90.0 

91.5 

91.9 

92.4 

93.1 

93.2 

93.4 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

G8 

500 

85.4 

87.8 

90.3 

91.9 

93.0 

93.5 

94.4 

94.7 

94.9 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

OB 

400 

86.1 

88.6 

91.2 

92.8 

93.9 

94.5 

95.5 

95.9 

96.1 

97.0 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

300 

86.1 

88.7 

91.4 

93.0 

94.1 

94.8 

95.9 

96.3 

96.6 

97.4 

97.8 

97.8 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

200 

86.1 

88.7 

91.4 

93.1 

94.2 

94.9 

96.0 

96.7 

96.9 

97.7 

98.6 

98.6 

99.4 

99.5 

99.8 

99.9 

GB 

100 

86.1 

88.7 

91.4 

93.1 

94.2 

94.9 

96.0 

96.7 

96.9 

97.7 

98.7 

98.7 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

OB 

000 

86.1 

88.7 

91.4 

93.1 

94.2 

94.9 

96.0 

96.7 

96.9 

97.7 

98.7 

98.7 

99.5 

99.6 

99.9 

100.0 

TOTAL  RWaER  OF  OBSERVATIOm  930 
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WRIWTIlia  LOCniCH  ’A* 
U8AFRXAC,  ASBBVniB  RC 


PBRCBRIKOB  FRRQUBRCY  OP  OCCURRBMCB  OP  CEILIRG  VERSUS  VISIBILITT 
PROM  BOURLT  OBSERVATIORS 


SIATIOR  RUMBBR:  722576  SOVnOR  RAMB:  ROBERT  QRAY  AAP/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RBCOBO:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  OTC: 

*  6 

MOMTH: 

JAR 

ROUES: 

15-17 

CEIURO 

VISIBILITT  IR 

sTAmrs 

MILES 

IN 

GE 

GE 

6B 

GB 

GB 

OB 

GP 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CEIL 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

6E 

20000 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

OB 

18000 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GE 

16000 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GE 

14000 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GE 

12000 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GE 

10000 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

OB 

9000 

66.2 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

OB 

8000 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

OB 

7000 

71.1 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GE 

6000 

71.4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

OB 

5000 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

OB 

4500 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

OR 

4000 

77.1 

77.5 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

GE 

3500 

79.5 

80.0 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

OB 

3000 

81.0 

81.7 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE 

2500 

83.0 

84.0 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

OB 

2000 

84.2 

85.4 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

OB 

1800 

84.4 

85.8 

88.0 

88.2 

88.2 

88.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

66.2 

86.2 

86.2 

86.2 

06a2 

GE 

1500 

86.7 

88.2 

88.7 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

ra 

1200 

87.6 

89.1 

90.1 

90.4 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

1000 

88.6 

90.3 

91.3 

91.6 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

900 

89.0 

90.8 

91.7 

92.0 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

800 

89.0 

90.8 

91.8 

92.3 

92.5 

92.6 

92.9 

92.9 

92.9 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

700 

89.0 

91.2 

92.3 

92.9 

93.3 

93.5 

93.9 

93.9 

93.9 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

600 

89.1 

91.3 

92.5 

93.1 

93.7 

94.0 

94.3 

94.6 

94.6 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OB 

500 

89.1 

91.3 

92.7 

93.3 

94.1 

94.4 

94.7 

95.2 

95.4 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OR 

400 

89.4 

91.5 

92.9 

93.7 

94.5 

94.8 

95.2 

96.0 

96.2 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

300 

89.4 

91.6 

93.0 

93.8 

94.7 

95.1 

95.4 

96.5 

96.7 

97.5 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.3 

OB 

200 

89.4 

91.6 

93.0 

93.8 

94.8 

95.2 

95.6 

96.7 

96.9 

98.0 

98.4 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

99.1 

OB 

100 

89.4 

91.6 

93.0 

93.8 

94.8 

95.2 

95.7 

96.8 

97.0 

98.3 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.4 

100.0 

OB 

000 

89.4 

91.6 

93.0 

93.8 

94.8 

95.2 

95.7 

96.8 

97.0 

98.3 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

99.4 

100.0 

TOTAL  RUMBIR  CP  OBSERVATIOHS  930 
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U8APXIAC/DS~92/276  —  Paga  185 


OPBRKFIHO  lOCKTIOR  *A* 
USAFEiaC,  JISBRVIU.B  RC 

SXniOH  HIMBBR:  722576 


FERCEHTAOB  FRBQUBHCr  OF  OCCURRBIICB  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILIXy 
FROH  BOURLT  (»SERVMIOHS 


SXKTIOH  mMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORF  BOOD  TX. 
LST  TO  UTC:  *  6 


PERIOD  OF  RBCCHID!  OCT  81  -  SEP  91 
HORIH:  JM  HOURS:  18-20 


CBILUIG 

n 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IB  8XATUIB  MILBS 
GB  OB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

■0 

CBU. 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

G8 

20000 

62.3 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

GB 

18000 

62.6 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

GB 

16000 

62.6 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

GB 

14000 

62.9 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

GE 

12000 

64.4 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

10000 

68.1 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

OB 

9000 

68.2 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

CB 

8000 

72.4 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

OB 

7000 

73.7 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GB 

6000 

74.5 

74.9 

74.9 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

as 

5000 

75.4 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

os 

4500 

76.2 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

OB 

4000 

78.3 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

08 

3500 

79.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

3000 

82.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

2500 

84.1 

85.6 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

08 

2000 

85.6 

87.2 

87.2 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

OB 

1800 

85.8 

87.5 

87.5 

87.5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

B7.8 

87.8 

87.8 

87.8 

OB 

1500 

87.2 

89.0 

89.0 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

* 

1200 

88.1 

90.4 

90.4 

90.4 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

1000 

88.7 

91.1 

91.2 

91.2 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GB 

900 

88.7 

91.3 

91.4 

91.4 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

800 

88.7 

91.4 

91.5 

91.5 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

700 

88.8 

91.7 

91.8 

91.8 

92.5 

92.8 

92.9 

92.9 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OB 

600 

88.9 

91.8 

92.0 

92.0 

92.8 

93.1 

93.2 

93.5 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

08 

500 

89.1 

92.0 

92.4 

92.4 

93.3 

93.7 

93.8 

94.1 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

08 

400 

89.2 

92.3 

92.7 

92.8 

93.8 

94.1 

94.2 

94.6 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

300 

89.2 

92.6 

93.0 

93.2 

94.3 

94.6 

94.8 

95.3 

95.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.2 

97.4 

GB 

200 

89.2 

92.6 

93.0 

93.2 

94.5 

94.8 

95.1 

95.6 

96.1 

97.4 

97.7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.3 

98.5 

OB 

100 

89.2 

92.6 

93.0 

93.2 

94.5 

94.8 

95.1 

95.6 

96.1 

97.4 

98.0 

98.1 

98.6 

98.8 

99.2 

100.0 

» 

000 

89.2 

92.6 

93.0 

93.2 

94.5 

94.8 

95.1 

95.6 

96.1 

97.4 

98.0 

98.1 

98.6 

98.8 

99.2 

100.0 

TOHMi 


or  oasmvMnaiB 


930 
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OPBRKTIIia  LOCXTIOR  *A’ 
USAFKtHC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCBRIAiQB  FRBQUERCy  OF  OCCURRBHCB  OP  CEILIRO  VERSUS  VISIBII.m 
FRON  HOURLY  OBSBRVATIOHS 

SranOH  HUMBER:  722576  STATIOR  HAME:  ROBERT  CRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECCBU):  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MOHIB:  JAR  HOURS:  21-23 


CBILim 

IN 

FEKT 

GB 

7 

GB 

6 

GS 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

QB  GB  QB  OE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

6E 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

no 

CBIL 

57.8 

58.1 

58.4 

58.6 

58.8 

58.8 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

OB 

20000 

61.6 

61.8 

62.2 

62.5 

62.7 

62.7 

62.8 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

OE 

18000 

61.6 

61.8 

62.2 

62.5 

62.7 

62.7 

62.8 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

6E 

16000 

61.9 

62.2 

62.5 

62.8 

63.0 

63.0 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

OB 

14000 

61.9 

62.2 

62.5 

62.8 

63.0 

63.0 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

SB 

12000 

62.4 

62.6 

62.9 

63.2 

63.4 

63.4 

63.5 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

OB 

10000 

64.0 

64.2 

64.5 

64.8 

65.1 

65.1 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

OE 

9000 

64.3 

64.5 

64.8 

65.2 

65.4 

65.4 

65.5 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

OB 

8000 

67.8 

68.1 

68.4 

68.7 

68.9 

68.9 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

OE 

7000 

68.6 

68.8 

69.1 

69.5 

69.7 

69.7 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

OE 

6000 

69.2 

69.5 

69.8 

70.1 

70.3 

70.3 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

OB 

5000 

70.5 

70.8 

71.1 

71.4 

71.6 

71.6 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

OE 

4500 

71.3 

71.5 

71.8 

72.2 

72.4 

72.4 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

OE 

4000 

72.9 

73.1 

73.5 

73.9 

74.1 

74.1 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

OS 

3500 

74.6 

75.2 

75.6 

75.9 

76.1 

76.1 

76.2 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

OE 

3000 

76.9 

77.7 

78.2 

78.5 

78.7 

78.7 

78.8 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

OB 

2500 

78.3 

79.1 

79.6 

79.9 

80.2 

80.2 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

OE 

2000 

80.4 

81.6 

82.0 

82.5 

82.9 

82.9 

83.1 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

OB 

1800 

81.1 

82.3 

82.7 

83.1 

83.7 

83.7 

84.1 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

OE 

1500 

82.3 

83.5 

84.1 

84.5 

85.2 

85.2 

85.6 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

OB 

1200 

84.0 

85.4 

85.9 

86.3 

87.0 

87.0 

87.4 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OB 

1000 

84.9 

86.7 

87.4 

87.8 

88.5 

88.5 

88.9 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

OE 

900 

85.3 

87.0 

87.7 

88.2 

88.8 

88.8 

89.2 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OE 

800 

85.4 

87.4 

88.2 

88.6 

89.2 

89.4 

89.8 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB 

700 

85.4 

87.5 

88.4 

88.9 

89.7 

89.8 

90.2 

90.6 

90,6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OB 

600 

85.6 

87.7 

88.7 

89.2 

90.3 

90.4 

90.9 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91-7 

91.7 

OB 

500 

86.0 

88.2 

89.1 

89.8 

91.1 

91.2 

91.7 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OE 

400 

86.1 

88.4 

89.5 

90.1 

91.5 

91.7 

92.4 

93.3 

93.5 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

300 

86.3 

88.6 

89.7 

90.3 

91.9 

92.2 

93.3 

94.5 

94.7 

95.3 

95.3 

95.3 

95.5 

95.5 

95.7 

96.1 

OE 

200 

86.6 

88.8 

90.0 

90.6 

92.9 

93.2 

94.7 

96.0 

96.3 

96.9 

97.3 

97.4 

97.8 

97.8 

98.3 

98.7 

OB 

100 

86.6 

88.8 

90.0 

90.6 

92.9 

93.2 

94.7 

96.0 

96.3 

96.9 

97.4 

97.6 

98.1 

98.5 

98.9 

99.8 

OE 

000 

86.6 

88.8 

90.0 

90.6 

92.9 

93.2 

94.7 

96.0 

96.3 

96.9 

97.4 

97.6 

98.1 

98.5 

99.1 

100.0 

TOTAL  HVMBBR  OP  OBSBRVATIOm  930 
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opbrrthio  iocmior  *»■ 
in«nXK,  ASBEVILU  KC 


FEROOnAGB  FRBQUBMCT  OP  OCCURRBRCS  OF  CBILUIG  VERSUS  VISIBILITy 
FKM  BOURliT  OBSSRVKnORS 

SZWIOH  HUmBR:  722576  SIMIOH  KMS:  ROBERT  ORET  MF/F(»T  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UlCt  *  6  MORIH:  JAR  BOORS:  ALL 


CRILIHa 

IB 

FEET 

OB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILin  IB  SraSVTE  KILBS 

GE  GB  GE  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

BO 

CEIL 

51.0 

51.4 

51.6 

51.7 

51.8 

51.8 

51.9 

51.9 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.1 

52.1 

GB 

20000 

57.3 

57.8 

58.0 

58.1 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

GB 

18000 

57.4 

57.9 

58.1 

58.2 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

OB 

16000 

57.4 

57.9 

58.2 

58.2 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

OB 

14000 

57.5 

58.1 

58.3 

58.3 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

OB 

12000 

58.4 

59.0 

59.2 

59.3 

59.4 

59.4 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

OB 

10000 

60.6 

61.1 

61.3 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

GB 

9000 

60.9 

61.5 

61.7 

61.8 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

OB 

8000 

63.6 

64.2 

64.5 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

CB 

7000 

64.6 

65.3 

65.5 

65.6 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

GB 

6000 

65.1 

65.8 

66.0 

66.1 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

CB 

5000 

66.0 

66.6 

66.9 

67.0 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

« 

4500 

66.9 

67.5 

67.8 

67.9 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

GB 

4000 

69.1 

69.9 

70.3 

70.5 

70.7 

70.7 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

GB 

3500 

70.8 

71.7 

72.1 

72.3 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

3000 

72.5 

73.5 

74.0 

74.2 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

GB 

2500 

74.6 

75.8 

76.4 

76.7 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

GB 

2000 

76.7 

78.0 

78.7 

79.0 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

GB 

1800 

77.3 

78.6 

79.3 

79.6 

80.0 

80.1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

1500 

79.5 

81.0 

81.7 

82.1 

82.6 

82.6 

82.7 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.1 

83.1 

GB 

1200 

81.3 

83.0 

83.9 

84.3 

84.9 

85.0 

85.1 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

1000 

82.5 

84.5 

85.6 

86.1 

86.7 

86.8 

87.0 

87.1 

87.2 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

GB 

900 

82.9 

85.0 

86.1 

86.7 

87.3 

87.3 

87.6 

87.7 

87.7 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

GB 

800 

83.3 

85.5 

86.7 

87.3 

88.0 

88.1 

88.4 

88.5 

88.5 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

89.0 

GB 

700 

83.6 

86.1 

87.4 

88.1 

88.9 

89.0 

89.4 

89.5 

89.6 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

GB 

600 

83.8 

86.4 

87.8 

88.7 

89.6 

89.8 

90.3 

90.6 

90.7 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

500 

83.9 

86.7 

88.4 

89.3 

90.5 

90.7 

91.3 

91.6 

91.8 

92.0 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

GB 

400 

84.1 

87.0 

88.8 

89.8 

91.1 

91.4 

92.1 

92.6 

92.9 

93.5 

93.7 

93.7 

93.8 

93.9 

93.9 

94.0 

GB 

300 

84.2 

87.2 

89.0 

90.0 

91.4 

91.8 

92.6 

93.4 

93.7 

94.6 

95.0 

95.0 

95.2 

95.4 

95.6 

96.0 

GB 

200 

84.2 

87.2 

89.1 

90.1 

91.7 

92.0 

93.0 

93.8 

94.2 

95.3 

96.1 

96.1 

96.7 

97.0 

97.5 

98.1 

GB 

100 

84.2 

87.2 

89.1 

90.1 

91.7 

92.1 

93.1 

93.9 

94.3 

95.5 

96.5 

96.7 

97.4 

97.8 

98.5 

99.7 

- 

000 

84.2 

87.2 

89.1 

90.1 

91.7 

92.1 

93.1 

93.9 

94.3 

95.5 

96.5 

96.7 

97.5 

97.8 

98.6 

100.0 

lOnL  HUMBR  OP  ORSRRVmon  7440 
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as  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


WERKFIRO  LOCniOH  ‘A* 
USAFBIAC,  ASBBVILLB  RC 


CBIURO 

IR 


PBRCSRIAOB  FSBQUSRCY  CF  OCCURREKE  OP  CEILIHO  VERSUS  VISIBILITy 
FRCN  BOURLX  OBSERVATICRIS 


STKFICH  RMS:  ROBERT  GRAY  ABF/FOBT  ROOD  TX 
L8T  TO  UTC:  +  6 


PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
MOHTB:  FEB  BOURS:  00-02 


VISIBILITY  IR  SIRTUTB  MILES 
6E  GS  6E  (3 
2  1/2  2  1  1/2  1  1/4 


CSIL 

53.3 

53.8 

54.3 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

20000 

57.0 

57.4 

57.9 

58.0 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

18000 

57.1 

57.6 

58.0 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

16000 

57.1 

57.6 

58.0 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

14000 

57.1 

57.6 

58.0 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

12000 

58.3 

58.7 

59.2 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

10000 

59.8 

60.3 

60.8 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

9000 

60.2 

60.6 

61.1 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

8000 

61.7 

62.2 

62.6 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

7000 

61.7 

62.2 

62.6 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

6000 

63.0 

63.7 

64.3 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

5000 

63.0 

63.7 

64.3 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

4500 

64.1 

64.8 

65.4 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

4000 

66.0 

66.7 

67.3 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

3500 

66.8 

67.6 

68.2 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

3000 

68.9 

69.7 

70.3 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

2500 

71.0 

71.9 

72.5 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

2000 

72.8 

73.6 

74.2 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

1800 

73.8 

74.6 

75.2 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

1500 

78.0 

79.1 

79.8 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

1200 

80.7 

81.9 

83.2 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

1000 

82.7 

84.4 

85.9 

86.4 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

900 

83.1 

85.0 

86.6 

87.1 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

800 

83.9 

86.1 

87.8 

88.3 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

700 

84.4 

86.8 

88.9 

89.4 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

600 

84.9 

87.2 

89.5 

90.0 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

500 

85.8 

88.2 

90.5 

91.0 

92.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

400 

85.9 

88.3 

91.3 

92.0 

93.6 

93.7 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

300 

85.9 

88.3 

91.3 

92.0 

94.0 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.9 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

200 

85.9 

88.4 

91.4 

92.1 

94.2 

94.4 

94.7 

95.2 

95.2 

95.9 

96.5 

96.5 

97.5 

97.5 

97.9 

97.9 

100 

85.9 

88.4 

91.4 

92.1 

94.2 

94.8 

95.0 

95.5 

95.5 

96.3 

97.2 

97.2 

98.5 

98.8 

99.4 

99.6 

000 

85.9 

88.4 

91.4 

92.1 

94.2 

94.8 

95.0 

95.5 

95.5 

96.3 

97.2 

97.2 

98.5 

98.8 

99.4 

100.0 

TOEHL  RtMBRR  OF  OBSERVATIORS 


D  -  2  -  10 


U8AFmC/D8~92/276  ~  Pag«  189 


craiwrnG  locKnoH  ‘a* 
osafsem:,  AsaBvuxB  rc 


PERCEIIXASB  FRBQUEIICr  OF  OCCIIRREHCB  OF  CBILIIIG  VEBSUS  VISIBILITY 
FRQH  BOURLY  OBSBRVATICIIS 


sxmoil  miMBBR:  722576  SXKEIOR  lOMB:  ROBKBT  GRAY  AAF/FOBT  ROOD  ISC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UIC: 

♦  6 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

03-05 

VISIBILITY  IR 

sraruTE 

MILES 

IR 

08 

GB 

OB 

GB 

GE 

GS 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

TBSS 

7 

6 

5 

4 

2  1/2 

2 

1  1/2 

:  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

49.6 

49.8 

50.4 

50.4 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.6 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.8 

50.8 

G8 

20000 

52.8 

53.0 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

6B 

18000 

52.8 

53.0 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

08 

16000 

52.8 

53.0 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

08 

14000 

52.8 

53.0 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

6B 

12000 

54.0 

54.1 

54.8 

54.8 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

GE 

10000 

56.3 

56.4 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.6 

57.6 

6B 

9000 

56.3 

56.4 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.6 

57.6 

GE 

8000 

57.7 

57.8 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.7 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.0 

59.0 

GB 

7000 

57.8 

57.9 

58.6 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

GS 

6000 

58.9 

59.1 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

GB 

5000 

59.1 

59.3 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.8 

60.8 

GB 

4500 

59.3 

59.6 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

08 

4000 

61.0 

61.2 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

G8 

3500 

62.6 

62.9 

63.8 

63.8 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

08 

3000 

64.1 

64.3 

65.2 

65.2 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.1 

GB 

2500 

66.7 

66.9 

68.0 

68.0 

68.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

GB 

2000 

69.3 

69.6 

70.8 

70.8 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

GB 

1800 

70.0 

70.3 

71.5 

71.5 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.6 

72.6 

08 

1500 

73.6 

74.1 

75.5 

75.8 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.8 

GB 

1200 

76.1 

76.7 

78.1 

78.4 

79.0 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

08 

1000 

77.7 

78.6 

80.3 

80.7 

81.4 

81.4 

81.6 

81.7 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

08 

900 

78.8 

80.0 

81.8 

82.3 

83.0 

83.0 

83.1 

83.2 

83.3 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.7 

83-7 

08 

800 

80.0 

81.3 

83.3 

83.9 

85.0 

85.0 

85.1 

85.2 

85.3 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

OB 

700 

80.7 

82.2 

84.2 

84.9 

86.2 

86.2 

86.3 

86.4 

86.5 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

08 

600 

81.4 

83.2 

85.5 

86.3 

88.2 

88.3 

88.4 

88.7 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

08 

500 

81.9 

83.7 

85.9 

86.8 

89.4 

89.6 

89.7 

90.1 

90.2 

90.3 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.7 

90.7 

08 

400 

82.4 

84.2 

86.8 

88.2 

91.1 

91.5 

91.7 

92.2 

92.3 

92.6 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

OB 

300 

82.5 

84.4 

87.2 

88.7 

92.0 

92.3 

92.7 

93.4 

93.5 

94.0 

94.6 

94.6 

94.9 

94.9 

95.2 

95.2 

OB 

200 

82.5 

84.4 

87.4 

88.8 

92.1 

92.6 

92.9 

93.7 

93.9 

94.7 

95.7 

95.7 

96.5 

96.5 

96.8 

96.9 

08 

100 

82.5 

84.4 

87.5 

88.9 

92.4 

93.1 

93.5 

94.3 

94.4 

95.3 

96.7 

96.7 

98.0 

98.0 

99.1 

99.4 

08 

000 

82.5 

84.4 

87.5 

88.9 

92.4 

93.1 

93.5 

94.3 

94.4 

95.3 

96.7 

96.7 

98.0 

98.0 

99.3 

100.0 
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OPERHTinO  IiOCKTIOR  ’A’ 
USAniAC,  ASHEVIUS  HC 


PERCBHXASB  FSEQUERCY  Of  OCCUKRBMCB  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIGH  RUMBBR:  722576  STKTIOM  NAME:  ROBERT  GRAY  AKF/FCSa  BOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  FEB  HOURS:  06-08 


CEILINQ 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 
GB  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

NO  CEIL 

42.7 

43.5 

44.0 

44.3 

44.8 

44.8 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

OB 

20000 

45.6 

46.9 

47.4 

47.8 

48.3 

48.3 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

GE 

18000 

45.6 

46.9 

47.4 

47.8 

48.3 

48.3 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

GE 

16000 

45.6 

46.9 

47.4 

47.8 

48.3 

48.3 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

GE 

14000 

45.6 

46.9 

47.4 

47.8 

48.3 

48.3 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

GE 

12000 

47.0 

48.5 

48.9 

49.3 

49.9 

49.9 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

GE 

10000 

48.7 

50.1 

50.7 

51.1 

51.7 

51.7 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

GE 

9000 

49.2 

50.6 

51.2 

51.5 

52.1 

52.1 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

GE 

8000 

50.4 

51.8 

52.4 

52.7 

53.3 

53.3 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.7 

53.7 

53.7 

53-7 

GE 

7000 

51.1 

52.5 

53.1 

53.4 

54.0 

54.0 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

GE 

6000 

51.5 

53.2 

53.8 

54.1 

54.7 

54.7 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

GE 

5000 

52.2 

53.9 

54.5 

54.8 

55.4 

55.4 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

OB 

4500 

52.7 

54.4 

55.2 

55.6 

56.4 

56.4 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GE 

4000 

54.8 

56.5 

57.6 

57.9 

58.9 

58.9 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

GE 

3500 

56.1 

57.8 

59.0 

59.3 

60.3 

60.3 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

GE 

3000 

57.0 

58.9 

60.0 

60.4 

61.5 

61.5 

61.7 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

OB 

2500 

59.5 

61.7 

63.0 

63.4 

64.4 

64.5 

64.8 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

OB 

2000 

62.3 

64.8 

66.1 

66.4 

67.8 

68.0 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

OB 

1800 

62.9 

65.4 

66.7 

67.0 

68.4 

68.6 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GE 

1500 

66.7 

69.4 

70.7 

71.0 

72.5 

72.6 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73-2 

GE 

1200 

68.9 

71.7 

73.2 

73.6 

75.2 

75.3 

75.5 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

OB 

1000 

70.9 

74.1 

76.0 

76.5 

78.1 

78.3 

78.5 

79.0 

79-0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

OB 

900 

72.0 

75.7 

77.9 

78.5 

80.1 

80.3 

80.5 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GE 

800 

72.5 

76.4 

78.6 

79.3 

81.0 

81.1 

81.3 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

700 

73.0 

77.8 

80.7 

81.8 

83.6 

83.7 

83.9 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GE 

600 

73.8 

78.7 

81.9 

83.1 

84.9 

85.0 

85.2 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

500 

74.0 

79.3 

82.9 

84.5 

87.0 

87.2 

87.7 

88.5 

88.5 

88.7 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

400 

74.3 

79.9 

83.9 

85.8 

88.7 

88.9 

89.6 

90.7 

90.9 

91.3 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

GE 

300 

74.3 

80.1 

84.2 

86.2 

89.5 

89.8 

90.8 

92.0 

92.2 

93.4 

94.1 

94.3 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

OB 

200 

74.3 

80.1 

84.2 

86.3 

89.6 

90.0 

90.9 

92.2 

92.4 

94.0 

95.2 

95.5 

96.3 

96.3 

96.7 

96.8 

GB 

100 

74.5 

80.4 

84.4 

86.5 

89.8 

90.2 

91.1 

92.6 

92.8 

94.3 

96.2 

96.7 

98.0 

98.2 

99.1 

99.5 

GE 

000 

74.5 

80.4 

84.4 

86.5 

89.8 

90.2 

91.1 

92.6 

92.8 

94.3 

96.2 

96.7 

98.0 

98.2 

99.1 

100.0 

TOTAL  RIMBRR  OF  OBSERVAHORS  846 
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U8AFraAC/D8~92/276  ~  Pi^  191 


OPBRMnHG  UX»TIGII  ’A' 
USAFEEAC,  ASHBVIULB  IIC 


PERCBirEAQB  FHBgUHICT  OP  OCCURRERCB  OP  CBn.IHa  VEItSUS  VISIBILITy 
PBOH  aouiay  obsbrvaxiohs 


SEKTIOH  mmSBR:  722576 


STKriOK  HAHE:  ROBERT  GRAy  AAP/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
LET  TO  UTC:  *  6  HONTH:  PEB  HOURS:  09-11 


CEILIHO 

n 

PEET 

OB 

7 

GE 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITy  IE  STATUTE 

GB  GE  OB  OB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

OB 

1/4 

GB 

0 

HO 

CEIL 

41.3 

42.0 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42*1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

GE 

20000 

46.7 

47.5 

47.6 

47.6 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

GE 

18000 

46.8 

47.8 

47.9 

47.9 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

GE 

16000 

46.9 

47.9 

48.0 

48.0 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

GE 

14000 

47.0 

48.0 

48.1 

48.1 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

GE 

12000 

48.8 

49.8 

49.9 

49.9 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

GE 

10000 

50.7 

51.7 

51.8 

51.8 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

GE 

9000 

51.3 

52.2 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

GE 

8000 

52.7 

53.7 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

6B 

7000 

53.2 

54.3 

54.5 

54.5 

54.6 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GE 

6000 

53.7 

54.7 

55.0 

55.0 

55.1 

55.3 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

GE 

5000 

55.6 

56.7 

57.0 

57.1 

57.2 

57.4 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

GE 

4500 

55.7 

56.9 

57.1 

57.2 

57.3 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

GE 

4000 

57.8 

59.3 

59.6 

59.8 

59.9 

60.2 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

OB 

3500 

58.7 

60.3 

60.6 

61.1 

61.2 

61.5 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GE 

3000 

60.4 

61.9 

62.3 

62.9 

63.0 

63.2 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GE 

2500 

63.2 

64.8 

65.2 

66.0 

66.1 

66.3 

66.4 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GE 

2000 

67.4 

69.6 

70.2 

70.9 

71.0 

71.4 

71.9 

72*0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OB 

1800 

68.6 

70.9 

71.5 

72.2 

72.3 

72.7 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GE 

1500 

70.9 

73.5 

74.2 

74.9 

75.1 

75.4 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

cs 

1200 

73.9 

77.1 

77.8 

78.5 

78.6 

79.0 

79.4 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE 

1000 

74.9 

78.5 

79.6 

80.9 

81.1 

81.4 

81.9 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

900 

76.0 

79.9 

81.2 

82.6 

83.0 

83.3 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GE 

800 

76.7 

81.0 

82.4 

83.9 

84.4 

84.8 

85.2 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

700 

77.2 

82.3 

83.9 

85.7 

86.4 

86.9 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OB 

600 

78.1 

83.3 

85.2 

87.4 

88.2 

88.7 

89.1 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

500 

78.6 

83.8 

85.9 

88.2 

89.6 

90.2 

90.8 

91.5 

91.6 

91.7 

91.8 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

400 

78.6 

83.9 

86.6 

89.2 

91.5 

92.2 

93.0 

94.0 

94.1 

94.4 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GE 

300 

78.6 

83.9 

86.8 

89.4 

91.8 

92.7 

93.6 

94.6 

94.7 

95.5 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

6B 

200 

78.6 

83.9 

86.8 

89.4 

92.2 

93.0 

94.0 

94.9 

95.2 

96.2 

97.5 

97.6 

97.9 

97.9 

98.1 

98.7 

100 

78.6 

83.9 

86.8 

89.4 

92.2 

93.0 

94.0 

94.9 

95.2 

96.5 

98.0 

98.1 

98.5 

98.6 

99.3 

99.9 

GE 

000 

78.6 

83.9 

86.8 

89.4 

92.2 

93.0 

94.0 

94.9 

95.2 

96.5 

98.0 

98.1 

98.5 

98.6 

99.3 

100.0 

TOTAL  H»SXR  OP  OBSERVUIOIIS  846 
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USAPETAC/DS— 92/276  ~  Pag*  192 


OPBRNFIHG  UJCKTIOR  'A* 
USAFBXAC,  ASBBVIU8  RC 


PERCEITEAGB  FRKQUEUCY  OP  OCCURRERCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLT  OBSERVATIONS 

SIATIOH  NUMBER:  722576  SIATiaR  NAME:  ROBERT  GRAY  AAP/FCRtT  ROOD  IX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  *  6  MONTB:  FEB  HOURS:  12  -14 


CEII  G 

II 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

GE 

4 

GE 

3 

VISIBILITY  IN 

OB  OB 

2  1/2  2 

CTATUTB 

OB 

1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

OB 

1 

GE 

3/4 

OB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO 

CEIL 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

GE 

20000 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

6B 

18000 

52.1 

52.1 

52-1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

OB 

16000 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.1 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

GE 

14000 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

OB 

12000 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

GE 

10000 

56.9 

56. r 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

GE 

9000 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

GE 

8000 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

GE 

7000 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GE 

6000 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

OB 

5000 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GE 

4500 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GE 

4000 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

OB 

3500 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

58.0 

68.0 

68.0 

GE 

3000 

70.4 

70.6 

70.7 

70.7 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

OB 

2500 

74.6 

74.8 

75-1 

75.1 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

OB 

2000 

77.7 

78.1 

78.5 

78.5 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

79.0 

79-0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

OB 

1800 

78.3 

78,7 

79.2 

79.2 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79,7 

79.7 

GE 

1500 

81.3 

81.9 

82.4 

82.4 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

1200 

63.6 

84.2 

85.0 

85.1 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

65.7 

GE 

1000 

84.9 

85.8 

86.8 

87.0 

87.7 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

•J7.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

900 

85.3 

86.6 

87.7 

88.1 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE 

800 

85.7 

87.0 

88.2 

88.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GE 

700 

86.3 

87.6 

88.9 

89.2 

90.2 

90.3 

90.5 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GE 

600 

87.0 

88.5 

90.0 

90.7 

91.6 

91.7 

92.1 

92.3 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

500 

87.7 

89.2 

90.9 

91.8 

93.1 

93.3 

93.7 

94.1 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

400 

88.1 

90.0 

91.7 

93.4 

95,3 

95.4 

96.3 

96.8 

96.9 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GE 

300 

88.2 

90.1 

91.8 

93.6 

95.7 

95.9 

97.2 

97.9 

98.3 

98.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

200 

88.2 

90.1 

91.8 

93.6 

95.7 

95.9 

97.2 

97.9 

98.3 

98.6 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

100 

88.2 

90.1 

91.8 

93.6 

95.7 

95.9 

97.2 

97.9 

98.3 

98.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

OB 

000 

88.2 

90.1 

91.8 

93.6 

95.7 

95.9 

97.2 

97.9 

98.3 

98.6 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OTSERVATIOHS  840 
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USAFEXAC/DS— 92/276  ~  Page  193 


crawme  iockhom  ’a* 

USAFBIAC,  ASBKVI11.R  HC 


PBSCBmCAOE  FSEgUEHCr  OF  OCCOHRBHCE  OF  CBILUIS  VEBSUS  VISIBILITY 
FBOM  BOURLT  OBSBRVATIOIIS 

SXKTIOR  HUMBER:  722576  SIKTIOR  HAHB:  BOBBRF  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOUTH:  FEB  HOURS:  15-17 


CEILIHO 

IH 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE  MILES 
GB  GB  GE  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

MO 

CEIL 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

GB 

20000 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

G8 

18000 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

6B 

16000 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

GS 

14000 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

12000 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

GB 

10000 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GE 

9000 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

CE 

8000 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

GE 

7000 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GS 

6000 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 
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FROH  HOURLY  OBSERVATIGRS 
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97.6 

08 

100 

88.5 

90.1 

92.1 

93.5 

94.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.7 

97.4 

97.5 

98.5 

98.5 

99.5 

100.0 

08 

000 

88.5 

90.1 

92.1 

93.5 

94.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.7 

97.4 

97.5 

98.5 

98.5 

99.5 

100.0 

TonL  : 


846 
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OTHRMnno  waaxtm  *a* 

UaWEIRC,  MBBVILLB  RC 


PBRCBIfFAaB  FRBtJUKItCY  OF  OCCURRERCB  OF  CBILUIO  VERSUS  VISIBILITir 
FROH  BCURLT  OBSERVATIORS 

SnnOH  RUDER:  722576  8XRTI0H  RMD:  ROBERT  ORMT  MF/FOBT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

IiST  TO  UIC:  *  6  MOHTB:  FEB  BOURS:  AU. 


CEIURO 

IR 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OE 

4 

VISIBILITir  IR  STATUTE 

OB  OE  OB  OB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

HILES 

OE 

1  1/4 

6B 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

1/2 

GB 

3/8 

GS 

1/4 

OB 

0 

RO 

CBXXi 

48.7 

49.0 

49.2 

49.3 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

6E 

20000 

54.1 

54.5 

54.7 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

OB 

18000 

54.3 

54.6 

54.9 

54.9 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

OB 

16000 

54.3 

54.7 

54.9 

55.0 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

OE 

14000 

54.7 

55.0 

55.3 

55.3 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.6 

55.6 

OE 

12000 

56.1 

56.5 

56.7 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

SE 

10000 

58.4 

58.8 

59.0 

59.1 

59.2 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

OE 

9000 

58.6 

59.0 

59.2 

59.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

GE 

8000 

60.0 

60.4 

60.6 

60.7 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

6E 

7000 

60.5 

60.9 

61.2 

61.3 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

OB 

6000 

61.4 

61.8 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

OB 

5000 

62.4 

62.9 

63.2 

63.3 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

OE 

4500 

62.9 

63.4 

63.7 

63.8 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

OB 

4000 

65.1 

65.8 

66.1 

66.2 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

OR 

3500 

67.0 

67.6 

68.0 

68.1 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

OB 

3000 

69.2 

69.9 

70.3 

70.5 

70.7 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

OE 

2500 

71.8 

72.6 

73.1 

73.2 

73.5 

73.6 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

OB 

2000 

74.2 

75.2 

75.8 

75.9 

76.3 

76.3 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6 

76.6 

OE 

1800 

75.0 

76.0 

76.6 

76.8 

77.1 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

OB 

1500 

78.0 

79.1 

79.9 

80.2 

80.6 

80.6 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

OB 

1200 

80.1 

81.6 

82.5 

82.9 

83.4 

83.5 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

OB 

1000 

81.4 

83.2 

84.3 

84.9 

85.6 

85.6 

85.8 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

OE 

900 

82.1 

84.1 

85.4 

86.0 

86.7 

86.8 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

OE 

800 

82.6 

84.7 

86.1 

86.8 

87.6 

87.7 

87.9 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OE 

700 

83.1 

85.5 

87.1 

87.8 

88.8 

88.9 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

OB 

600 

83.7 

86.2 

87.9 

88.9 

90.0 

90.1 

90.4 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OB 

500 

84.2 

86.9 

88.8 

90.0 

91.5 

91.7 

92.1 

92.5 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OB 

400 

84.4 

87.2 

89.5 

90.9 

92.8 

93.1 

93.6 

94.1 

94.3 

94.6 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OE 

300 

84.5 

87.4 

89.7 

91.2 

93.4 

93.8 

94.4 

95.0 

95.2 

95.8 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

OE 

200 

84.5 

87.4 

89.8 

91.4 

93.6 

94.0 

94.7 

95.3 

95.6 

96.4 

97.2 

97.3 

97.8 

97.8 

98.1 

98.3 

OE 

100 

84.5 

87.5 

89.8 

91.4 

93.7 

94.2 

94.9 

95.6 

95.8 

96.7 

97.8 

97.9 

98.7 

98.8 

99.4 

99.8 

OB 

000 

84.5 

87.5 

89.8 

91.4 

93.7 

94.2 

94.9 

95.6 

95.8 

96.7 

97.8 

97.9 

98.7 

98.8 

99.4 

100.0 

TOTAL  RUDER  OF  (DSERVATIOHS  6768 
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orawniie  ux»noH  *a* 

nSAFBnC,  MBBVIIIB  IK 


FERUUnAOB  FRRgUBHCT  OP  OCCURRERCB  OF  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITy 
FROM  BOURLT  <»SERVRTIOHS 

StmOR  MNBBR:  722576  SimOR  HUB:  RC»BRr  GRRT  XAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

18T  *0  UTC:  *  6  ICRIH:  HER  HOURS:  00-02 


CBiLna 

n 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

OB 

4 

VISIBILm  n  STRIUIB  MILES 
GB  GB  GE  GB  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

QB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

OB 

1/4 

OR 

0 

RO 

CEIL 

56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

GB 

20000 

59.0 

59.0 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

GB 

18000 

59.0 

59.0 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

GE 

16000 

59.0 

59.0 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

G8 

14000 

59.2 

59.2 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

GB 

12000 

59.8 

59.8 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

OB 

10000 

61.1 

61.1 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GB 

9000 

61.1 

61.1 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GB 

6000 

62.5 

62.5 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

GE 

7000 

63.2 

63.2 

63.4 

63.4 

63.5 

63.5 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GB 

6000 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

GB 

5000 

65.2 

65.2 

65.4 

65.5 

65.6 

65.6 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GB 

4500 

65.7 

65.7 

65.9 

66.0 

66.1 

66.1 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GB 

4000 

67.3 

67.3 

67.5 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

08 

3500 

68.7 

68.8 

69.0 

69.1 

69.2 

69.2 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GB 

3000 

69.6 

69.7 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

08 

2500 

70.8 

70.9 

71.1 

71.2 

71.3 

71.3 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

08 

2000 

74.2 

74.3 

74.5 

74.7 

74.8 

74.8 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GB 

1800 

76.0 

76.1 

76.3 

76.6 

76.7 

76.7 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GB 

1500 

81.1 

81.2 

81.5 

82.0 

82.2 

82.2 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

at 

1200 

86.7 

86.8 

87.2 

87.7 

87.8 

87.8 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

08 

1000 

88.3 

88.5 

89.1 

89.7 

89.8 

89.8 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

900 

88.6 

88.9 

89.7 

90.2 

90.3 

90.3 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

08 

800 

89.7 

90.2 

91.1 

91.8 

91.9 

91.9 

“2.2 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

08 

700 

90.3 

91.2 

92.2 

93.0 

93.1 

93.1 

93.3 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

08 

600 

90.9 

91.9 

93.0 

93.9 

94.1 

94.1 

94.4 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

CB 

500 

91.2 

92.6 

94.0 

94.8 

95.4 

95.4 

95.9 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

08 

400 

91.4 

93.0 

94.4 

95.3 

95.9 

96.0 

96.6 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

08 

300 

91.5 

93.1 

94.6 

95.6 

96.3 

96.5 

97.0 

97.7 

97.7 

97.8 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08 

200 

91.5 

93.4 

94.9 

95.9 

96.7 

96.8 

97.3 

98.4 

98.4 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

a 

100 

91.5 

93.4 

94.9 

95.9 

96.7 

96.8 

97.3 

98.4 

98.4 

98.7 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

OB 

000 

91.5 

93.4 

94.9 

95.9 

96.7 

96.8 

97.3 

98.4 

98.4 

98.7 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

TOnL  RUMIER  OF  OBSBRVRanoRS  930 
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(WBiwnin  uxwrioM  'a* 

USAFBIAC,  ASBBVILLB  KC 


PBRCxirEAaR  raBQUEWcf  OF  occtnuanics  or  cbiliro  versus  visibility 
FROM  HOURLY  OBSEPmOlOKS 

8TATI0R  ROMBBRs  722576  SXHTIOH  RAMB:  ROBERT  ISUUr  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  +  6  HORTH:  MAR  HOURS:  03-05 


CBILIK 

IR 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

GB 

5 

OB 

4 

OB 

3 

VISIBILITY  IR  STATUTE 
OB  GB  OE 

21/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

RO 

CEIL 

47.1 

47.5 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

OB  20000 

50.5 

51.0 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

OR 

18000 

50.5 

51.0 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

OE 

16000 

50.5 

51.0 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

OE 

14000 

50.5 

51.0 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

GE 

12000 

51.6 

52.0 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

OE 

10000 

52.7 

53.1 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

OE 

9000 

52.7 

53.1 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

OB 

8000 

54.2 

54.6 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

OB 

7000 

54.6 

55.1 

55.3 

55.4 

55.4 

55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

OB 

6000 

55.1 

55.5 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

56.0 

OE 

5000 

56.3 

56.8 

57.0 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

OB 

4500 

57.2 

57.6 

57.8 

58.1 

58.1 

58.1 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

OB 

4000 

60.0 

60.5 

60.8 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

OB 

3500 

61.6 

62.2 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

OE 

3000 

62.9 

63.4 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

OE 

2500 

65.7 

66.2 

66.5 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

OE 

2000 

68.9 

69.5 

69.7 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

OB 

1800 

70.4 

71.1 

71.3 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

OB 

1500 

75.9 

76.8 

77.1 

77.6 

77.8 

77.8 

78.0 

70.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

OE 

1200 

81.8 

83.0 

83.4 

84.0 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

OE 

1000 

83.0 

84.5 

85.3 

85.8 

86.2 

86.2 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

08 

900 

84.5 

86.5 

87.4 

88.2 

88.7 

88.7 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

OE 

800 

85.7 

87.8 

89.1 

90.0 

90.5 

90.5 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OE 

700 

86.9 

89.5 

90.8 

91.8 

92.4 

92.4 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OE 

600 

88.1 

91.1 

92.5 

93.5 

94.1 

94.1 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

OE 

500 

88.2 

91.4 

93.0 

94.2 

94.9 

94.9 

95.3 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

400 

88.4 

91.6 

93.2 

94.7 

95.7 

95.8 

96.5 

97.0 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

300 

88.4 

91.6 

93.2 

94.8 

96.0 

96.3 

97.2 

97.7 

98.2 

98.3 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

OB 

200 

88.4 

91.6 

93.2 

94.8 

96.0 

96.3 

97.2 

97.7 

98.2 

98.5 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

OB 

100 

88.4 

91.6 

93.2 

94.8 

96.0 

96.3 

97.2 

97.7 

98.2 

98.5 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

100.0 

OE 

000 

88.4 

91.6 

93.2 

94.8 

96.0 

96.3 

97.2 

97.7 

98.2 

98.5 

99.1 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

100.0 

TOTAL  HUMBER  CP  OB8BRVATIORS  930 
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U8AFETAC/DS~92/276  —  Paga  199 


omuaiHO  uxaoioH  *a* 
osAFinc,  JtsaBviiu  m: 


VBBCanhOK  FREQUBIICr  OF  OCCUFRBICS  OP  CBILSia  VERSUS  VISIBILm 
FBOH  BOURLY  CTSKRyATIOMS 

SXmOH  HUMBER:  722576  SXUIOH  RBMB:  ROBBRT  GRAY  AAF/FORT  HOOO  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

18T  TO  UIC:  *  6  MOUTH:  MAR  HOURS:  06-08 


CEILIira 

IR 

FEET 

OE 

7 

GB 

6 

OE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE  MILES 

OS  OE  OE  OB  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/6 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO 

CEIL 

41.3 

42.7 

43.1 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.9 

BE 

20000 

45.9 

47.3 

47.7 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.5 

48.6 

OE 

18000 

45.9 

47.3 

47.7 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.5 

48.6 

QE 

16000 

45.9 

47.3 

47.7 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.5 

48.6 

CE 

14000 

45.9 

47.3 

47.7 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.4 

48.5 

48.6 

GB 

12000 

46.2 

47.6 

48.2 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.9 

49.0 

08 

10000 

48.1 

49.5 

50.0 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.6 

50.6 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.9 

51.0 

08 

9000 

48.3 

49.7 

50.2 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.9 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.1 

51.2 

08 

8000 

49.5 

50.9 

51.4 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

52.0 

52.0 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.4 

C8 

7000 

50.1 

51.5 

52.0 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.7 

52.7 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.9 

53.0 

OE 

6000 

50.5 

52.2 

52.7 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.5 

53.7 

OE 

5000 

52.0 

53.7 

54.3 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.4 

08 

4500 

52.7 

54.3 

54.9 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.9 

56.0 

08 

4000 

56.2 

58.1 

58.7 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.5 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.8 

08 

3500 

58.2 

60.0 

60.6 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61.7 

08 

3000 

59.6 

61.4 

62.0 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.1 

OE 

2500 

61.8 

63.9 

64.5 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.8 

08 

2000 

65.2 

67.6 

68.3 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.8 

08 

1800 

67.1 

69.6 

70.2 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71.7 

C8 

1500 

71.8 

74.6 

75.4 

76.1 

76.5 

76.5 

76.5 

76.7 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.1 

« 

1200 

75.9 

79.2 

80.2 

81.0 

81.3 

81.3 

81.3 

81.5 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

OB 

1000 

77.8 

81.5 

82.9 

84.0 

84.3 

84.3 

84.3 

84.5 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.9 

08 

900 

79.4 

84.0 

85.7 

87.1 

87.5 

87.5 

87.5 

87.7 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.2 

at 

800 

80.2 

85.1 

87.3 

88.7 

89.1 

89.1 

89.1 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.8 

08 

700 

80.5 

85.6 

88.2 

89.8 

90.4 

90.5 

90.6 

90.9 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.4 

OE 

600 

81.1 

86.5 

89.0 

90.6 

91.4 

91.5 

91.7 

91.9 

92.0 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.5 

OE 

500 

81.4 

87.0 

89.9 

91.7 

93.1 

93.4 

93.7 

93.9 

94.1 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.8 

OB 

400 

81.5 

87.2 

90.1 

92.0 

93.7 

94.0 

94.6 

94.9 

95.3 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

96.0 

96.1 

08 

300 

81.6 

87.3 

90.2 

92.2 

93.9 

94.2 

95.2 

95.7 

96.0 

96.5 

96.7 

96.7 

96. B 

96.8 

97.1 

97.2 

OB 

200 

81.6 

87.3 

90.2 

92.2 

93.9 

94.2 

95.3 

95.8 

96.1 

97.0 

97.6 

97.7 

98.5 

98.5 

98.8 

98.9 

08 

100 

81.6 

87.3 

90.2 

92.2 

93.9 

94.2 

95.3 

95.8 

96.1 

97.0 

97.6 

97.7 

98.6 

98.6 

99.1 

99.9 

08 

000 

81.6 

87.3 

90.2 

92.2 

93.9 

94.2 

95.3 

95.8 

96.1 

97.0 

97.6 

97.7 

98.6 

98.6 

99.1 

100.0 

TOTAL  ROWER  OP  OBSSRVmOlB  930 


0  -  2  -  21 


USAPETAC/DS— 92/276  —  Pag*  200 


OmUkTim  IdOCKTIOH  *A* 
USAFBIAC,  MBSVILLB  RC 


PBSCBRXM3B  PRBQUSRCY  OF  OCCURRBRCS  OP  CEILIHO  VERSUS  VISIBILITIT 
FROM  BOURLT  GBSERVATIOHS 

SranOR  RUMBBR:  722576  STRXIOH  HMIB:  ROBERT  QRAT  AAF/FORT  BOOO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UlCt  +  6  MGHTB:  MAR  BOURS:  09-11 


CEZLIHO 

IR 

FEET 

OB 

7 

OE 

6 

OB 

5 

OE 

4 

OB 

3 

VISIBILITT  IR 
OB  08 

2  1/2  2 

PEHIOTB 

OB 

1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

OE 

5/8 

OE 

1/2 

OE 

3/e 

GS 

1/4 

OE 

0 

RO  CBn. 

42.4 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

GE 

20000 

49.8 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

CB 

18000 

50.0 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

OB 

16000 

50.0 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

OB 

14000 

50.1 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

CB 

12000 

50.9 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

SB 

10000 

53.0 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

OB 

9000 

53.2 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

QE 

8000 

54.6 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

OB 

7000 

56.0 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

OE 

6000 

56.7 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

OB 

5000 

57.4 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

OE 

4500 

58.3 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

OB 

4000 

60.6 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

OB 

3500 

62.3 

62.8 

62.8 

62.8 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

OB 

3000 

65.3 

65.9 

66.0 

66.0 

66.3 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

OR 

2500 

68.8 

69.6 

69.9 

69.9 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

OB 

2000 

73.9 

74.7 

75.1 

75.1 

75.6 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

OB 

1800 

75.3 

76.1 

76.5 

76.7 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

OB 

1500 

79.2 

80.3 

80.8 

81.1 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

OB 

1200 

82.5 

83.9 

84.4 

84.8 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

OB 

1000 

84.3 

86.6 

87.2 

88.0 

88.8 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OB 

900 

85.5 

88.1 

88.9 

89.9 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OB 

800 

85.9 

88.8 

89.9 

90.9 

91.9 

91.9 

92.3 

92.3 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

OB 

700 

86.2 

89.4 

90.5 

91.6 

92.7 

92.9 

93.3 

93.3 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

OB 

600 

86.3 

90.0 

91.4 

92.7 

94.1 

94.3 

94.7 

94.8 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

500 

86.5 

90.3 

92.0 

93.4 

95.2 

95.6 

96.0 

96.2 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OB 

400 

86.5 

90.3 

92.0 

93.5 

95.4 

95.8 

96.5 

96.8 

96.9 

97.2 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

300 

86.5 

90.4 

92.2 

93.7 

95.9 

96.3 

97.1 

97.4 

97.8 

98.6 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OE 

200 

86.5 

90.4 

92.2 

93.7 

95.9 

96.3 

97.1 

97.4 

97.8 

98.6 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

OE 

100 

86.5 

90.4 

92.2 

93.7 

95.9 

96.3 

97.1 

97.4 

97.8 

98.6 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

100.0 

OB 

000 

86.5 

90.4 

92.2 

93.7 

95.9 

96.3 

97.1 

97.4 

97.8 

98.6 

99.0 

99.0 

99.4 

99.4 

99.7 

100.0 

TOTH. 


OP  OBSIRVRTIOm 
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cpERKrnra  iccKnoii  *a* 
osafexm:,  assbvills  hc 


PBRCERTKOB  FBEgUBMCT  OF  OCCUBRBHCE  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILm 
FROM  BOURLT  OBSERVATIOHS 

SmiOR  HUMBER:  722576  STKTIOII  IDU4B:  ROBERt  ORAY  AAF/FORX  BOOO  DC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

I.ST  TO  UIC:  *  6  MOHTH:  MAR  BCXJRS:  12-14 


m 

SB 

7 

GB 

6 

SB 

5 

GS 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

OB  SB  SB  SB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

GE 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

OB 

0 

m 

CBIL 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

as 

20000 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

SB 

18000 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

SB 

16000 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

SB 

14000 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

12000 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

C8 

10000 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

GB 

9000 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

SB 

8000 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GS 

7000 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

as 

6000 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

SB 

5000 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

SB 

4500 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

SB 

4000 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

SB 

3500 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

<a 

3000 

76.2 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

as 

2500 

81.2 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

as 

2000 

84.8 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

08 

1800 

85.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

08 

1500 

87.7 

89.2 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

08 

1200 

89.5 

91.4 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

08 

1000 

90.1 

92.8 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

SB 

900 

90.2 

93.0 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

08 

800 

90.5 

93.5 

94.2 

94.3 

94.5 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

08 

700 

90.8 

94.2 

94.9 

95.2 

95.6 

95.8 

95.9 

96.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

08 

600 

91.0 

94.4 

95.4 

95.6 

96.7 

97.0 

97.1 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

SB 

500 

91.2 

94.6 

95.6 

95.9 

97.0 

97.3 

97.5 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

SB 

400 

91.2 

94.6 

95.6 

95.9 

97.4 

97.7 

98.1 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

300 

91.2 

94.6 

95.6 

95.9 

97.4 

97.7 

98.1 

98.5 

98.9 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

200 

91.2 

94.6 

95.6 

95.9 

97.4 

97.7 

98.2 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

OB 

100 

91.2 

94.6 

95.6 

95.9 

97.4 

97.7 

98.2 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

SB 

000 

91.2 

94.6 

95.6 

95.9 

97.4 

97.7 

98.2 

98.6 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 
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OFKRHTIlia  LOCniOII  *A’ 
USAFBBU;,  AaBBVILLB  RC 


PERCERIMB  FRBQUBICT  OF  OCCURIIEIICB  OF  CEILIHO  VERSUS  VISIBILI1T 
FRCH  HOURLY  uflSRRVATIOIIS 

SXKnOR  RUMBBRl  722576  STKCIOH  mtMB:  ROBERT  Wa  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  (fIC:  +  6  MOHTB:  NMt  HOURS:  15-17 


CEILIRC 

IR 

FEET 

GB 

7 

OB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IR 
OE  OE 

2  1/2  2 

STKFICT 

OB 

1  1/2 

HILBS 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

OS 

3/4 

GE 

5/8 

os 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO 

CEIL 

50.1 

50.4 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

6E 

20000 

59.5 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

6B 

18000 

60.0 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

6B 

16000 

60.0 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

6E 

14000 

60.4 

60.8 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

OB 

12000 

61.6 

61.9 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

OB 

10000 

62.7 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

OB 

9000 

63.4 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

OB 

8000 

66.7 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GE 

7000 

67.8 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

SE 

6000 

69.0 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

OB 

5000 

70.3 

70.6 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

OB 

4500 

73.2 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GB 

4000 

77.2 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

OB 

3500 

81.3 

61.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

OB 

3000 

84.7 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

OE 

2500 

87.8 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OB 

2000 

89.7 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB 

1800 

90.2 

91.1 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

SE 

1500 

91.0 

91.9 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

OE 

1200 

91.8 

93.4 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

1000 

92.6 

94.6 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OE 

900 

92.6 

94.8 

95.4 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

800 

92.6 

95.1 

95.8 

96.2 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OE 

700 

92.6 

95.1 

95.9 

96.5 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

600 

92.7 

95.4 

96.3 

97.0 

97.5 

97.5 

97.7 

97.7 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OE 

500 

92.7 

95.4 

96.3 

97.1 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

400 

92.8 

95.5 

96.5 

97.2 

98.1 

98.1 

98.5 

98.5 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

300 

92.9 

95.6 

96.6 

97.4 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99-7 

99.7 

OE 

200 

92.9 

95.6 

96.6 

97.4 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

OE 

100 

92.9 

95.6 

96.6 

97.4 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

000 

92.9 

95.6 

96.6 

97.4 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 
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OraWriRO  LOCHTIOH  'A* 
OSAFEXAC,  ASHEVILLB  RC 


PBRCEHTAGB  FBEQUENCT  OF  OCCUFRSRCB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSBRVATICRS 

SaaiOK  HUMBER:  722576  STATIOR  HBMB:  ROBERT  ORAY  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MORTB:  MAR  HOURS:  18-20 


CSHiIMO 

IN 

FKBT 

OB 

7 

OB 

6 

OE 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IH  STHTUTB  MILES 

GB  OB  OB  OB  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

OR 

0 

HD  CEIL 

56.2 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57-1 

57.1 

57.1 

57.1 

OB  20000 

64.5 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GE 

18000 

64.6 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

«B 

16000 

64.6 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

OB 

14000 

65.1 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

OB 

12000 

66.5 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

OB 

10000 

68.2 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

OB 

9000 

68.7 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

C3B 

8000 

72.2 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

OB 

7000 

73.0 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

G8 

6000 

73.2 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

CB 

5000 

73.9 

74.5 

74.8 

74.8 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

08 

4500 

76.2 

76.9 

77.2 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

OR 

4000 

80.5 

81.2 

81.6 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

CB 

3500 

83.5 

84.2 

84.6 

84.7 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

08 

3000 

85.5 

86.1 

86.6 

86.8 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

OB 

2500 

87.2 

88.0 

88.4 

88.6 

88.8 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89*0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

08 

2000 

88.2 

89.4 

89.8 

90.0 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

OB 

1800 

88.5 

89.9 

90.3 

90.5 

90.8 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GK 

1500 

89.9 

91.9 

92.4 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

08 

1200 

91.2 

93.4 

94.2 

94.4 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

1000 

91.7 

94.2 

94.9 

95.3 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

900 

92.0 

94.6 

95.4 

95.7 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

OB 

800 

92.2 

94.7 

95.5 

95.8 

96.1 

96.2 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

08 

700 

92.2 

94.7 

95.6 

95.9 

96.2 

96.3 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

600 

92.5 

95.1 

96.1 

96.7 

97.3 

97.4 

97.7 

97-8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98-1 

98.1 

98.1 

08 

500 

92.5 

95.2 

96.2 

97.1 

97.8 

98.0 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

08 

400 

92.5 

95.2 

96.2 

97.1 

98.0 

98.1 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

300 

92.5 

95.2 

96.2 

97.1 

98.0 

98.1 

98.7 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08 

200 

92.5 

95.2 

96.2 

97.2 

98.2 

98.3 

98.9 

99.1 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

100 

92.5 

95.2 

96.2 

97.2 

98.2 

98.3 

98.9 

99.1 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

08 

000 

92.5 

95.2 

96.2 

97.2 

98.2 

98.3 

98.9 

99.1 

99.2 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TDIRL  HUHBBR  OF  OBSERVATIOBS  930 
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OFBmnilG  lOCMnOM  'A*  PBRCEirEAGB  FRBQUERCY  OP  OCCUSRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILIHr 

USAFBTAC,  ASBEVILLB  RC  FROM  HOURLT  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  722576  STATIOH  NAME:  R(»BRT  GRAY  AAF/FQRT  BOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEKT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GB 

2  1/2  2 

STKTVTB 

GE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

6B 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

61.4 

61.7 

61.8 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GR 

20000 

67.6 

68.0 

68.1 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

6E 

18000 

67.6 

68.0 

68.1 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

GE 

16000 

67.6 

68.0 

68.1 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

6E 

14000 

67.7 

68.1 

68.2 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

6B 

12000 

68.9 

69.2 

69.4 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

10000 

70.4 

70.8 

70.9 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GB 

9000 

70.8 

71.1 

71.2 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

GB 

8000 

71.9 

72.3 

72.4 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

7000 

72.8 

73.1 

73.2 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

OB 

6000 

73.0 

73.3 

73.4 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GB 

5000 

73.3 

73.7 

73.8 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

OB 

4500 

74.6 

74.9 

75.1 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

GB 

4000 

77.6 

78.1 

78.2 

78.6 

78.6 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GE 

3500 

79.5 

79.9 

80.0 

80.4 

80.4 

80.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

OB 

3000 

81.0 

81.6 

81.7 

82.2 

82.2 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

2500 

81.8 

82.5 

82.6 

83.0 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GE 

2000 

84.2 

84.8 

84.9 

85.4 

85.4 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

GE 

1800 

85.3 

85.9 

86.1 

86.6 

86.6 

86.7 

86.8 

86.8 

66.8 

66.6 

86.6 

66.8 

86.8 

66.8 

86.8 

86.8 

GB 

1500 

88.1 

88.8 

89.0 

89.5 

89.6 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

1200 

90.3 

91.2 

91.6 

92.0 

92.2 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GB 

1000 

92.8 

93.9 

94.3 

94.7 

94.8 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

900 

93.2 

94.5 

94.9 

95.4 

95-7 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

800 

93.3 

94.6 

95.1 

95.5 

95.8 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

700 

93.7 

95.1 

95.5 

96.0 

96.5 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

600 

93.7 

95.1 

95.5 

96.3 

96.8 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

500 

93.8 

95.3 

95.7 

96.7 

97.2 

97.4 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

400 

93.8 

95.3 

95.7 

96.7 

97.6 

97.8 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

300 

93.8 

95.3 

95.7 

96.7 

97.7 

98.0 

98.6 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

200 

93.8 

95.3 

95.8 

96.9 

98.0 

98.2 

98.8 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

100 

93.8 

95.3 

95.8 

96.9 

98.0 

98.2 

98.8 

99.4 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

000 

93.8 

95.3 

95.8 

96.9 

98.0 

98.2 

98.8 

99.4 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIORS  930 
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OPKRKma  lACftTIOH  ’A’ 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  RC 


PEHCEHTAOE  FREQUHICI  OF  OCCURRSHCB  OF  CBILINO  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATICHS 

STATION  HUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  OC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CBHiIllG 

HI 

FBBT 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GB  GE  (3  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

50.0 

50.4 

50.6 

50.7 

50.7 

50.7 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

GB 

20000 

56.4 

56.8 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

GE 

18000 

56.5 

56.9 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

GB 

16000 

56.5 

56.9 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

6B 

14000 

56.8 

57.2 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

COE 

12000 

57.7 

58.1 

58.3 

58.4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

GS 

10000 

59.3 

59.7 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GB 

9000 

59.6 

60.0 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

OB 

8000 

61.5 

61.9 

62.1 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GB 

7000 

62.4 

62.8 

63.0 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

GB 

6000 

62.9 

63.4 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

GB 

5000 

64.0 

64.4 

64.6 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

GB 

4500 

65.3 

65.8 

66.0 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GE 

4000 

68.4 

69.0 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.6 

GB 

3500 

70.8 

71.4 

71.6 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

3000 

73.1 

73.7 

74.0 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

2500 

75.6 

76.4 

76.6 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

OS 

2000 

78.6 

79.5 

79.8 

80.0 

80.1 

80.2 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

GB 

1800 

79.6 

80.8 

81.1 

81.4 

81.5 

81.5 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

1500 

83.1 

84.4 

84.7 

85.1 

85.3 

85.3 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

GB 

1200 

86.2 

87.8 

88.3 

88.7 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

1000 

87.6 

89.6 

90.3 

90.8 

91.0 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

900 

88.3 

90.6 

91.4 

92.0 

92.3 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

800 

88.8 

91.2 

92.2 

92.9 

93.3 

93.4 

93.5 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

700 

89.1 

91.8 

92.9 

93.7 

94.2 

94.3 

94.5 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

600 

89.5 

92.4 

93.7 

94.5 

95.2 

95.4 

95.6 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

500 

89.7 

92.7 

94.1 

95.1 

96.1 

96.2 

96.6 

96.8 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

GB 

400 

89.7 

92.8 

94.2 

95.3 

96.5 

96.7 

97.2 

97.5 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

300 

89.8 

92.9 

94.3 

95.4 

96.7 

96.9 

97.6 

97.9 

98.2 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

GB 

200 

89.8 

92.9 

94.3 

95.5 

96.8 

97.0 

97.7 

98.1 

98.4 

98.9 

99.1 

99.1 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

GB 

100 

89.8 

92.9 

94.3 

95.5 

96.8 

97.0 

97.7 

98.1 

98.4 

98.9 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.9 

G. 

000 

89.8 

92.9 

94.3 

95.5 

96.8 

97.0 

97.7 

98.1 

98.4 

98.9 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

TOTAL  HUmBR  OT  ONSERVATIORS  7440 
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amiaim  locktioh  *a* 

OSUKtAC,  ASHBVIUS  HC 


PBRCBirEMSB  FREQUENCY  CF  OCCURRENCE  CF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOIS 

SXKTIOII  NUMBER:  722576  SIKncH  HAKE:  ROBERT  GRAY  MF/TOia  BOOO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  *  6  MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

OB 

7 

6B 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  SIKFUTB 

GB  GB  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/6 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

57.3 

57.6 

57.7 

57-7 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

GE 

20000 

61.6 

61.9 

62.2 

62.2 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GE 

18000 

61.6 

61.9 

62.2 

62.2 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

OB 

16000 

61.6 

61.9 

62.2 

62.2 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

OB 

14000 

61.8 

62.1 

62.4 

62.4 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

OB 

12000 

61.9 

62.2 

62.6 

62.6 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

GE 

10000 

63.4 

63.9 

64.2 

64.2 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GE 

9000 

63.4 

63.9 

64.2 

64.2 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GE 

8000 

64.1 

64.6 

64.9 

64.9 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

OB 

7000 

64.4 

64.9 

65.2 

65.2 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

OB 

6000 

65.0 

65.4 

65.8 

65.8 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

GE 

5000 

66.0 

66.4 

66.8 

66.8 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GE 

4500 

66.4 

66.9 

67.2 

67.2 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

OB 

4000 

68.9 

69.3 

69.7 

69.7 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

OB 

3500 

70.3 

70.8 

71.1 

71.1 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GE 

3000 

71.4 

72.3 

72.7 

72.7 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GE 

2500 

73.1 

74.0 

74.3 

74.3 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GE 

2000 

76.6 

77.4 

77.8 

77.8 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

OB 

1800 

77.1 

78.0 

78.3 

78.3 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

OB 

1500 

81.2 

82.3 

82.8 

82.9 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

OB 

1200 

85.1 

86.6 

87.1 

87.2 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OB 

1000 

86.9 

88.8 

89.6 

89.8 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

900 

89.1 

91.0 

91.9 

92.3 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93-2 

93.2 

93.2 

GE 

800 

90.2 

92.3 

93.2 

93.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

700 

90.8 

92.9 

93.8 

94.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

600 

91.2 

93.6 

94.4 

95.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

500 

91.3 

93.8 

94.8 

95.3 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

400 

91.7 

94.1 

95.1 

95.7 

96.9 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

300 

91.7 

94.1 

95.1 

95.7 

96.9 

97.2 

97.7 

97.9 

97.9 

98.0 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

200 

91.7 

94.1 

95.1 

95.7 

96.9 

97.2 

97.8 

98.2 

98.2 

98.3 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

OB 

100 

91.7 

94.1 

95.1 

95.7 

96.9 

97.2 

97.8 

98.2 

98.2 

98.3 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

100.0 

OB 

000 

91.7 

94.1 

95.1 

95.7 

96.9 

97.2 

97.8 

98.2 

98.2 

98.3 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

100.0 

IDEAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  900 
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UaAFBTAC/DS~92/276  ~  Paga  207 


opERnno  uxaoiai  *a* 

aUFEXHC,  ASHRVIIJS  RC 


PBRCSmnGB  FRBQUBHCr  OP  OCCUHRBICB  OP  CBILIRO  VERSUS  VISIBILm 
PROM  aOURLY  OBSERVKTIORS 

SmiOH  RUHBER:  722576  SXKTIOR  RMS:  ROBERT  ORAY  AAP/FORT  BOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MORIB:  APR  HOURS:  03-05 


CBILIHa 

IH 

FEET 

GB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IH  STAnm 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

BO 

CEIL 

49.8 

49.9 

50.2 

50.4 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

GB 

20000 

53.3 

53.4 

53.8 

54.0 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GB 

18000 

53.3 

53.4 

53.8 

54.0 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GB 

16000 

53.3 

53.4 

53.8 

54.0 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

OB 

14000 

53.3 

53.4 

53.8 

54.0 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GB 

12000 

53.4 

53.6 

53.9 

54.1 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

GB 

10000 

55.2 

55.3 

55.7 

55.9 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

GB 

9000 

55.8 

55.9 

56.3 

56.6 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

GB 

8000 

57.1 

57.4 

58.2 

58.4 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GB 

7000 

57.4 

57.8 

58.6 

58.8 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

GB 

6000 

58.2 

58.6 

59.3 

59.6 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

GB 

5000 

58.7 

59.1 

59.9 

60.1 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

GE 

4500 

59.0 

59.4 

60.2 

60.4 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

GB 

4000 

62.1 

62.6 

63.3 

63.6 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

OB 

3500 

63.7 

64.6 

65.3 

65.6 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GB 

3000 

64.9 

65.9 

66.7 

66.9 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

OB 

2500 

66.0 

67.1 

67.9 

68.1 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

OB 

2000 

70.8 

72.2 

73.1 

73.3 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

GB 

1800 

71.8 

73.2 

74.1 

74.3 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

1500 

77.0 

78.8 

79.8 

80.0 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GB 

1200 

80.6 

82.7 

83.9 

84.1 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GB 

1000 

82.2 

84.8 

86.0 

86.2 

86.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

08 

900 

84.1 

87.0 

88.2 

88.4 

89.3 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

800 

85.9 

89.0 

90.6 

90.8 

92.1 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GB 

700 

86.3 

89.4 

91.0 

91.2 

92.9 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

08 

600 

86.4 

89.8 

91.3 

91.8 

93.6 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

500 

86.7 

90.1 

91.7 

92.1 

94.1 

94.6 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GB 

400 

87.0 

90.4 

92.1 

92.9 

95.2 

95.7 

96.3 

96.4 

96.4 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

300 

87.0 

90.4 

92.1 

92.9 

95.2 

95.7 

96.3 

96.6 

96.6 

97.6 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

GB 

200 

87.0 

90.4 

92.1 

92.9 

95.2 

95.7 

96.7 

96.9 

96.9 

98.1 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

99.2 

99.2 

GB 

100 

87.1 

90.6 

92.2 

93.0 

95.3 

95.8 

96.8 

97.0 

97.1 

98.3 

98.9 

98.9 

99.2 

99.4 

99.8 

100.0 

GB 

000 

87.1 

90.6 

92.2 

93.0 

95.3 

95.8 

96.8 

97.0 

97.1 

98.3 

98.9 

98.9 

99.2 

99.4 

99.8 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVXnORS  900 
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OFERKTIIIS  lOCKFIOir  *A* 
USUBIAC,  ASHBVIUS  RC 


PSKCKRTACE  FSBQUERCr  OT  OCCURR8RCB  OP  CSILIRO  VERSUS  VISIBILITr 
FRCM  BOURLT  OBSBRVRTIORS 

STRTICH  RIMBBR:  722576  STKnOH  RAMBs  ROBERT  ORAX  AAF/FCRT  ROOD  XX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  MOBTB:  APR  BOURS:  06-08 


CEIURG 

IR 

rKBT 

GB 

7 

OB 

6 

08 

5 

OB 

4 

GB 

3 

VISIBILITr  IR 
OB  OB 

2  1/2  2 

OTAinfIB 

OB 

1  1/2 

MILES 

GS 

1  1/4 

OB 

1 

08 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

RO  CEIL 

42.7 

44.2 

45.1 

45.7 

45.9 

46.0 

46.1 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.3 

46.3 

46.6 

46.6 

QB 

20000 

46.6 

48.6 

49.7 

50.3 

50.6 

50.7 

50.8 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

51.0 

51.0 

51.2 

51.2 

SB 

18000 

46.7 

48.7 

49.8 

50.4 

50.7 

50.8 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.1 

51.1 

51.3 

51.3 

SB 

16000 

46.7 

48.7 

49.8 

50.4 

50.7 

50.8 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.1 

51.1 

51.3 

51.3 

SB 

14000 

46.7 

48.7 

49.8 

50.4 

50.7 

50.8 

50.9 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.1 

51.1 

51.3 

51.3 

SB 

12000 

46.9 

49.0 

50.1 

50.8 

51.0 

51.1 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.4 

51.4 

51.7 

51.7 

SB 

10000 

47.8 

50.0 

51.1 

51.8 

52.0 

52.1 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

gs 

9000 

47.9 

50.1 

51.2 

51.9 

52.1 

52.2 

52.3 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.6 

52.6 

52.8 

52.8 

SB 

8000 

49.9 

52.2 

53.4 

54.1 

54.3 

54.4 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

55.0 

55.0 

SB 

7000 

50.6 

52.9 

54.1 

54.8 

55.0 

55.1 

55.2 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.4 

55.4 

55.7 

55.7 

SB 

6000 

51.6 

53.9 

55.1 

55.8 

56.0 

56.1 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.4 

56.4 

56.7 

56.7 

OB 

5000 

52.4 

54.9 

56.1 

56.8 

57.0 

57.1 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.7 

57.7 

SB 

4500 

52.9 

55.3 

56.6 

57.2 

57.4 

57.6 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

58.1 

58.1 

OB 

4000 

55.4 

58.1 

59.3 

60.0 

60.2 

60.3 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.9 

60.9 

GE 

3500 

58.1 

60.9 

62.2 

62.9 

63.1 

63.2 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.7 

63.7 

63.9 

63.9 

OB 

3000 

58.8 

61.8 

63.1 

63.8 

64.0 

64.2 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.9 

64.9 

OB 

2500 

60.7 

64.0 

65.3 

66.0 

66.2 

66.4 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

67.1 

67.1 

OB 

2000 

63.9 

67.6 

68.9 

69.7 

69.9 

70.1 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

OB 

1800 

64.6 

68.3 

69.7 

70.4 

70.7 

70.9 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71*2 

71.3 

71.3 

71.6 

71.6 

OB 

1500 

69.1 

73.1 

74.6 

75.3 

75.7 

75.9 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.6 

76.6 

OB 

1200 

71.7 

76.1 

77.8 

78.6 

79.0 

79.2 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.9 

79.9 

SB 

1000 

73.9 

78.7 

80.4 

81.6 

82.1 

82.3 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

83.0 

83.0 

OB 

900 

74.9 

80.1 

82.4 

84.1 

84.8 

85.0 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.4 

85.4 

85.7 

85.7 

SB 

800 

76.3 

81.8 

84.4 

86.2 

87.0 

87.3 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87. 7 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

OB 

700 

76.9 

82.7 

85.7 

87.6 

88.7 

89.0 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.9 

89.9 

OB 

600 

77.2 

83.2 

86.2 

88.2 

89.7 

90.0 

90.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.9 

90.9 

OB 

500 

77.6 

83.8 

87.1 

89.4 

91.3 

91.8 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

93.0 

93.0 

OB 

400 

77.8 

84.1 

87.4 

90.2 

92.9 

93.4 

93.9 

94.3 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

OB 

300 

77.9 

84.2 

87.6 

90.6 

93.4 

94.0 

94.4 

94.9 

95.3 

95.6 

96.2 

96.4 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

OB 

200 

77.9 

84.2 

87.6 

90.6 

93.4 

94.0 

94.4 

94.9 

95.3 

95.9 

96.9 

97.1 

97.7 

97.9 

98.4 

98.4 

OB 

100 

77.9 

84.2 

87.6 

90.6 

93.4 

94.0 

94.4 

94.9 

95.3 

95.9 

96.9 

97.1 

98.0 

98.3 

99.0 

99.8 

OB 

000 

77.9 

84.2 

87.6 

90.6 

93.4 

94.0 

94.4 

94.9 

95.3 

95.9 

96.9 

97.1 

98.0 

98.3 

99.0 

100.0 

TOTAL  RUDER  OP  OBSERVATIORS  900 


D  -  2  -  30 


USAFBXAC/DS~92/276  ~  Fag*  209 


OPBMVTIIIO  lOCKnOH  ’A' 
USAFBXAC.  ASHBVILLB  RC 


FERCBIITAaB  FBEQUBROr  OF  0CCURRBIIC8  OP  CBILIIIO  VERSUS  VISIBILITy 
FIUN  BOURLT  OBSKRVATIOHS 


8IUIOR  milSBRl  722576  STWIOR  RAMS:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  73C  tmiCD  OF  REOORDi  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

*  6 

HORTH: 

APR 

BOURS: 

09-11 

CEILIRa 

VISIBILITY  IE 

STATIC 

MILES 

IR 

SE 

OS 

SB 

08 

SE 

GB 

6B 

SB 

GB 

SB 

SB 

GB 

GB 

GB 

OB 

SB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

CEIL 

46.1 

46.9 

47.2 

47.2 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

6B 

20000 

53.4 

54.2 

54.6 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

SB 

18000 

53.6 

54.3 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

6E 

16000 

53.6 

54.3 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

GB 

14000 

53.7 

54.4 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

G8 

12000 

54.0 

54.8 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

GS 

10000 

55.2 

56.0 

56.3 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

SB 

9000 

55.2 

56.0 

56.3 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

SB 

8000 

57.1 

57.9 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

SB 

7000 

57.7 

58.4 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

OS 

6000 

58.7 

59.4 

59.9 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

SB 

5000 

60.1 

60.9 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

«S 

4500 

60.6 

61.3 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

CB 

4000 

62.7 

63.6 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

3500 

64.4 

65.4 

66.2 

66.3 

66.4 

66.4 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

OB 

3000 

67.7 

69.1 

70.0 

70.2 

70.3 

70.3 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

OB 

2500 

69.8 

71.9 

72.8 

73.0 

73.1 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

SB 

2000 

74.2 

76.6 

77.8 

78.0 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

SB 

1800 

75.3 

77.7 

78.9 

79.1 

79.3 

79.3 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

SB 

1500 

79.0 

81.7 

83.1 

83.7 

84.0 

84.0 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

08 

1200 

81.4 

84.1 

85.8 

86.3 

86.8 

86.8 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

OB 

1000 

82.8 

85.9 

88.0 

88.8 

89.4 

89.4 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

900 

83.1 

86.3 

88.8 

89.9 

90.8 

90.8 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OB 

800 

83.9 

87.2 

89.7 

90.9 

91.8 

91.8 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

08 

700 

84.1 

87.6 

90.2 

91.4 

92.3 

92.3 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OB 

600 

84.6 

88.2 

90.9 

92.1 

93.4 

93.4 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

08 

500 

84.6 

88.4 

91.3 

92.7 

94.3 

94.4 

95.4 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

400 

84.6 

88.6 

91.4 

92.9 

94.9 

95.1 

96.6 

96.9 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

300 

84.6 

88.6 

91.6 

93.1 

95.2 

95.4 

97.2 

97.8 

98.2 

98.7 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

200 

84.6 

88.6 

91.6 

93.1 

95.3 

95.6 

97.3 

97.9 

98.3 

98.8 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

OB 

100 

84.6 

88.6 

91.6 

93.1 

95.3 

95.6 

97.3 

97.9 

98.3 

98.8 

99.2 

99.2 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OB 

000 

84.6 

88.6 

91.6 

93.1 

95.3 

95.6 

97.3 

97.9 

98.3 

98.8 

99.2 

99.2 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

IDIAL  RUMBBR  OF  OBSSRVAIIORS  900 


0  -  2  -  31 


USAF1IAC/DS--92/276  —  Pab*  210 


oPKRKnilo  u)cnioii  ■»* 
ususnc,  MHBVILLB  RC 


PBRCXinnOB  FRBQUBICT  CP  OCCUIOBICS  CP  CBIURO  VERSUS  VISIBIUTT 
FIIGN  BODRLT  OBSDVATIOIIS 


SnnOR  IIUHKRl  722576  STMTIOR  RMSl  ROBERT  ORlUr  ARP/FOBT  ROOD  TX  PERIOD  OP  RBCXJRD:  OCT  81  -  SEP  91 


L8T  TO  UTC: 

*  6 

HCRIBt 

APR 

BOURS: 

12-14 

CEILIRO 

VISIBILITT  IR 

STMTOTB 

MILBS 

IR 

6B 

OB 

SB 

OB 

GB 

SB 

GE 

GE 

GE 

OB 

OB 

OB 

SB 

SB 

SB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

NO 

GBIL 

50.4 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

GE 

20000 

58.0 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

GE 

18000 

58.4 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

GE 

16000 

58.4 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

OB 

14000 

58.6 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

GE 

12000 

59.3 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

OB 

10000 

61.0 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GE 

9000 

61.1 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GE 

8000 

63.1 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

OB 

7000 

63.1 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GE 

6000 

63.8 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

OS 

5000 

64.6 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

OB 

4500 

65.3 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

OB 

4000 

69.4 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

OB 

3500 

73.1 

73.9 

73.9 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

OB 

3000 

78.4 

79.4 

79.7 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

2500 

81.8 

83.2 

83.4 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GE 

2000 

84.7 

86.7 

87.0 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

OB 

1800 

86.6 

88.7 

89.0 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

1500 

88.8 

91.2 

92.0 

92.7 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

1200 

89.8 

92.4 

93.6 

94.3 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE 

1000 

89.9 

92.8 

94.1 

95.0 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE 

900 

90.2 

93.1 

94.4 

95.7 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

800 

90.8 

93.8 

95.2 

96.7 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

700 

91.2 

94.3 

95.8 

97.2 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

600 

91.3 

94.4 

95.9 

97.7 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

500 

91.3 

94.4 

95.9 

97.8 

98.7 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

400 

91.3 

94.6 

96.2 

98.1 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

300 

91.3 

94.6 

96.2 

98.1 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OR 

200 

91.3 

94.6 

96.2 

98.1 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

91.3 

94.6 

96.2 

98.1 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

91.3 

94.6 

96.2 

98.1 

99.1 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTKL  RUDER  OP  OBSERVKTIORS  900 


D  -  2  -  32 


U8AFSTKC/D8— 92/276  —  Paga  211 


onDMTno  locKncM  'a* 
OSAFmC,  ASBXVIUA  HC 


PKlCBiriAgg  FHSgUBRCT  OP  OCCUItRBIICB  OP  CBILIMO  VERSUS  VISIBII.ITT 
PROM  BOURLT  OBSBSVATIORS 

SmiOH  HUMBER:  722576  SIAXIOH  HAIBt  ROBERT  ORAY  AAP/PORT  ROOD  5X  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LET  TO  UTC:  +  6  MOUTH:  APR  HOURS:  15-17 


CEILIira 

IR 

PBET 

OB 

7 

OB 

6 

CT 

5 

OB 

4 

VISlBILITr  IM  STATUTE 

OB  OB  OB  OB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

OE 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

OE 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

53.7 

53.8 

53.8 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

GB  20000 

62.9 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

a 

18000 

63.2 

63.3 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

OB 

16000 

63.3 

63.4 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

CB 

14000 

63.7 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

«B  12000 

64.7 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

OB 

10000 

67.2 

67.3 

67.3 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

SB 

9000 

67.2 

67.3 

67.3 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

i.1.6 

67.6 

67.6 

67.6 

OB 

8000 

69.8 

69.9 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

OB 

7000 

70.1 

70.2 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

* 

6000 

70.3 

70.4 

70.4 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

OB 

5000 

71.4 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

OB 

4500 

72.7 

72.9 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

OB 

4000 

76.7 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

OB 

3500 

81.3 

81.9 

82.1 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

* 

3000 

87.1 

87.7 

88.3 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

OB 

2500 

90.0 

90.9 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

2000 

92.0 

93.4 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OB 

1800 

92.2 

93.7 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB 

1500 

93.0 

94.4 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

1200 

93.9 

95.6 

96.3 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

1000 

94.9 

96.6 

97.3 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

«B 

900 

95.1 

96.9 

97.9 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

m 

800 

95.4 

97.4 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

700 

95.4 

97.4 

98.4 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

600 

95.6 

97.6 

98.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

500 

95.6 

97.6 

98.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

400 

95.7 

97.7 

98.7 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

SB 

300 

95.7 

97.7 

98.7 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

95.7 

97.7 

98.7 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

m 

100 

95.7 

97.7 

98.7 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

000 

95.7 

97.7 

98.7 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Tona 


OP  CBBBRVMnORB 


900 
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amaaim  voaaicm  ‘a* 

USAFBIAC,  ASBBVILLB  HC 


PEHCBmAOB  FREQUERCY  OP  OCCURRBECB  OF  CEILIRO  VERSUS  VISIBILITI 
FROM  BOURLT  OBSERVATIORS 

STAnOH  RUMBER:  722576  STRTIOH  RBMB:  ROBERT  QRAT  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  REOOBD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  HOMTB:  APR  BOORS:  18-20 


CBIUHG 

IR 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IR 
OB  OB 

2  1/2  2 

SIAIUIB 

OB 

1  1/2 

MILES 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

OE 

1/4 

OE 

0 

HO 

CBV. 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

GB 

20000 

69.2 

69.4 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

SE 

18000 

69.2 

69.4 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

OE 

16000 

69.2 

69.4 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

OB 

14000 

69.6 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

6B 

12000 

70.6 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

GE 

10000 

72.7 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

OB 

9000 

72.9 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

6B 

8000 

76.8 

77.0 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

OB 

7000 

77.6 

77.8 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

OB 

6000 

78.4 

78.7 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

OB 

5000 

79.6 

79.8 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

OB 

4500 

80.8 

81.0 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

OB 

4000 

83.9 

84.1 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

OB 

3500 

86.4 

86.7 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OB 

3000 

89.2 

89.6 

90.3 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

2500 

91.2 

91.7 

92.4 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

2000 

93.1 

93.7 

94.4 

94.7 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

OB 

1800 

93.7 

94.2 

95.1 

95.3 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OB 

1500 

94.7 

95.2 

96.1 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

1200 

94.9 

95.7 

96.7 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

1000 

95.6 

96.3 

97.3 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

900 

95.8 

96.6 

97.6 

98.0 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

800 

96.0 

96.9 

98.0 

98.4 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

08 

700 

96.0 

96.9 

98.0 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

600 

96.0 

97.2 

98.3 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

500 

96.0 

97.3 

98.4 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

400 

96.0 

97.3 

98.4 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

300 

96.0 

97.3 

98.4 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

200 

96.0 

97.3 

98.4 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

100 

96.0 

97.3 

98.4 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

96.0 

97.3 

98.4 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOEU.  ROOBR  OP  OB8BRVATIOB8  900 
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onowTuia  locmoii  'a* 

UBAPRAC,  ASIIBVI1I.B  HC 


FERCBmAOB  FRBgUBRCr  OF  OCCUntBICB  OP  CBILIIIO  VERSUS  VISIBILITr 
FKM  BOORLT  OBSERVATICHS 

8DIIICII  mmBR:  722576  SIWIOH  RMB:  ROBBBT  CHAT  MF/FOKI  WOOD  n  PERIOD  OP  RECCEO):  OCT  81  -  SEP  91 

LET  TO  UIC:  *  6  MDHIB:  APR  SOURS:  21-23 


cuLno 

n 

FBT 

OB 

7 

08 

6 

OB 

5 

08 

4 

VISIBILITr  n  STATUIB  MILES 

OB  08  OB  GB  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GS 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

■0  CEIL 

61.7 

61.7 

62.3 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

OB  20000 

69.2 

69.3 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

OB  18000 

69.2 

69.3 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GB 

16000 

69.2 

69.3 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

OB  14000 

69.6 

69.7 

70.3 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

OB 

12000 

70.2 

70.3 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

OB 

10000 

71.9 

72.0 

72.7 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

9000 

71.9 

72.0 

72.7 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GS 

8000 

74.1 

74.2 

74.9 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

7000 

74.7 

74.9 

75.6 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

OB 

6000 

75.3 

75.6 

76.2 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

GB 

5000 

76.3 

76.6 

77.2 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GB 

4500 

76.9 

77.1 

78.0 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

OB 

4000 

78.7 

78.9 

79.8 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

3500 

79.9 

80.1 

81.1 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GB 

3000 

81.9 

82.1 

83.3 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

GB 

2500 

84.3 

84.7 

86.1 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

2000 

87.0 

87.3 

88.9 

89.1 

89.3 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

1800 

87.6 

88.1 

89.8 

90.0 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GB 

1500 

90.0 

90.6 

92.3 

92.7 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

1200 

91.8 

92.4 

94.2 

94.6 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

1000 

93.3 

94.0 

95.8 

96.1 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

900 

93.9 

94.6 

96.3 

96.7 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

800 

94.1 

94.8 

96.6 

96.9 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

700 

94.3 

95.0 

96.8 

97.1 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

08 

600 

94.3 

95.0 

96.9 

97.2 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

500 

94.3 

95.0 

97.0 

97.3 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

400 

94.4 

95.2 

97.2 

97.6 

98.1 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

300 

94.6 

95.3 

97.3 

97.7 

98.2 

98.2 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

200 

94.6 

95.3 

97.3 

97.7 

98.2 

98.2 

98.7 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.6 

99.7 

* 

100 

94.6 

95.3 

97.3 

97.7 

98.2 

98.2 

98.7 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

GB 

000 

94.6 

95.3 

97.3 

97.7 

98.2 

98.2 

98.7 

98.8 

98.8 

99.1 

99.2 

99.2 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

TOTAL  EUNBR  OF  OBSERVXnOlB  900 
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oremnin  uxxrioH  ’a* 
usafxtac,  aahbvillb  rc 


mcofam  fusquercy  op  occuribrcb  op  cbiliro  versus  visibility 

FROM  BOURLT  OBSERVATIORS 

STHnOR  MOOERt  722576  STSTIOH  RMS:  ROBERT  SEAT  AAF/FORF  ROOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  HOHTB:  APR  HOURS:  ALL 


CBILIRO 

IR 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

CB 

4 

VISIBILITT  IR  STATUTE 

GB  OE  OB  OE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

08 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

OE 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

HO 

CEIL 

52.6 

52.9 

53.2 

53.4 

53.5 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

CB 

20000 

59.3 

59.8 

60.2 

60.3 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

OE 

18000 

59.4 

59.9 

60.3 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

OB 

16000 

59.4 

59.9 

60.3 

60.4 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

OE 

14000 

59.6 

60.1 

60.5 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

OB 

12000 

60.1 

60.6 

61.0 

61.2 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

OB 

10000 

61.8 

62.3 

62.7 

62.9 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

OB 

9000 

61.9 

62.5 

62.9 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

OE 

SOOO 

64.0 

64.6 

65.0 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

OB 

7000 

64.4 

65.0 

65.5 

65.7 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

OB 

6000 

65.2 

65.8 

66.2 

66.4 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

OB 

5000 

66.1 

66.8 

67.3 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

OB 

4500 

66.8 

67.5 

68.0 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

OB 

4000 

69.7 

70.5 

71.0 

71.2 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

OE 

3500 

72.2 

73.0 

73.7 

73.9 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

OB 

3000 

74.9 

76.0 

76.8 

77.0 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

OE 

2500 

77.1 

78.4 

79.2 

79.5 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

OE 

2000 

80.3 

81.9 

82.8 

83.0 

83.3 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OE 

1800 

81.1 

82.7 

83.7 

84.0 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

OB 

1500 

84.1 

85.9 

87.0 

87.4 

87.7 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

88.0 

88.0 

OE 

1200 

86.1 

88.2 

89.4 

89.8 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

GB 

1000 

87.4 

89.7 

91.1 

91.6 

92.1 

92.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

OE 

900 

88.3 

90.7 

92.2 

92.9 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

OB 

800 

89.1 

91.7 

93.3 

94.1 

94.7 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

OB 

700 

89.4 

92.0 

93.7 

94.6 

95.3 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

OB 

600 

89.6 

92.4 

94.1 

95.0 

95.9 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

OB 

500 

89.7 

92.6 

94.3 

95.4 

96.4 

96.6 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

400 

89.8 

92.8 

94.6 

95.7 

97.0 

97.2 

97.7 

97.8 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OE 

300 

89.8 

92.8 

94.6 

95.8 

97.1 

97.3 

97.9 

98.1 

98.2 

98.5 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

200 

89.8 

92.8 

94.6 

95.8 

97.1 

97.4 

97.9 

98.2 

98.3 

98.7 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.5 

99.5 

OB 

100 

89.8 

92.8 

94.6 

95.8 

97.1 

97.4 

97.9 

98.2 

98.4 

98.7 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

OE 

000 

89.8 

92.8 

94.6 

95.8 

97.1 

97.4 

97.9 

98.2 

98.4 

98.7 

99.1 

99.1 

99.5 

99.6 

99.8 

100.0 

TCnAL  RSBER  OP  OBSERVATIORS  7200 
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oraiwino  uxstnoH  'a* 

OSAFEXAC,  ASHBVILLB  RC 


nBcaraoi  FisguBicr  of  occurrbiicb  of  cbiliho  versus  visiBniTY 

FROH  BOORLT  OBSBRVATIORS 

sxmoil  mnOBR:  722576  SXKTIOH  RAMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FOBT  ROOD  TX  FERIGO  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MORIB:  MAT  HOURS:  00-02 


GSILIRa 

IR 

FEET 

OB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  SmUTB  MILES 

GB  OB  OB  OB  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

GE 

5/8 

OB 

1/2 

OE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

RO 

CEIL 

52.4 

53.0 

53.2 

53.3 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

OE 

20000 

59.8 

61.0 

61.3 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

08 

18000 

59.8 

61.0 

61.3 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

OE 

16000 

59.8 

61.0 

61.3 

61.4 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GB 

14000 

60.0 

61.2 

61.5 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

08 

12000 

60.3 

61.5 

61.9 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

08 

10000 

63.0 

64.2 

64.6 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

08 

9000 

63.0 

64.2 

64.6 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

OB 

8000 

63.9 

65.1 

65.5 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

08 

7000 

65.1 

66.2 

66.7 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

08 

6000 

65.1 

66.2 

66.7 

66.6 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GE 

5000 

66.1 

67.3 

67.7 

67.8 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

08 

4500 

66.5 

67.6 

68.1 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

08 

4000 

68.5 

69.7 

70.1 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

OE 

3500 

69.7 

71.0 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

08 

3000 

73.0 

74.5 

74.9 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

08 

2500 

74.8 

76.3 

76.9 

77.0 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

08 

2000 

78.6 

80.3 

81.0 

81.1 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

OE 

1800 

79.6 

81.3 

81.9 

82.0 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

OB 

1500 

84.0 

86.7 

86.9 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

08 

1200 

87.3 

89.6 

90.4 

90.8 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

08 

1000 

89.7 

92.3 

93.5 

93.9 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GB 

900 

90.2 

93.2 

94.5 

94.8 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

08 

800 

90.9 

94.2 

95.5 

95.8 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

08 

700 

91.1 

94.6 

95.9 

96.2 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

08 

600 

91.4 

95.1 

96.3 

96.7 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

500 

91.8 

95.6 

97.1 

97.4 

98.1 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

08 

400 

91.9 

95.7 

97.2 

97.5 

98.2 

98.2 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

08 

300 

91.9 

95.7 

97.2 

97.8 

98.5 

98.5 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

200 

91.9 

95.7 

97.2 

98.0 

98.7 

98.7 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

91.9 

95.7 

97.2 

98.0 

98.7 

98.7 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

at 

000 

91.9 

95.7 

97.2 

98.0 

98.7 

98.7 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOEU  HUIBBR  OT  CBSBRVmORS  930 
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OTEmnilO  lOCKFIOH  ‘A* 
UaAFBIAC,  ASBBVmS  RC 


PBRCERIAOB  FRB^JERCY  Ot  OCCURRBNCB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FBCH  HOURLY  OBSERVAIIORS 

STATIGR  RUMBBR:  722576  STATIOH  HAME:  ROBERT  Q»Y  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  OIC:  *  6  MOHIB:  MAY  HOURS:  03-05 


CEILIRQ 

IH 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

GB  GE  GE  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

(3 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

OE 

0 

no 

CBIL 

41.4 

44.5 

45.2 

45.5 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.8 

45.8 

45.8 

45.9 

45.9 

45.9 

46.0 

GE 

20000 

47.1 

50.3 

51.1 

51.4 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.7 

51.7 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.9 

OE 

18000 

47.1 

50.3 

51.1 

51.4 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.7 

51.7 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.9 

OB 

16000 

47.1 

50.3 

51.1 

51.4 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.7 

51.7 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.9 

BE 

14000 

47.6 

50.9 

51.6 

51.9 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

52.4 

52.4 

52.4 

52.5 

CE 

12000 

48.1 

51.4 

52.4 

52.7 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.2 

OB 

10000 

49.8 

53.1 

54.1 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

OB 

9000 

49.8 

53.1 

54.1 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.7 

54.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.9 

SE 

8000 

50.5 

53.9 

54.9 

55.3 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.9 

OB 

7000 

50.9 

54.2 

55.3 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

56.0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.2 

OB 

6000 

50.9 

54.2 

55.3 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

56.0 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.2 

OB 

5000 

51.8 

55.2 

56.2 

56.6 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

GB 

4500 

51.9 

55.3 

56.3 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

OB 

4000 

53.3 

56.7 

57.7 

58.1 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

OB 

3500 

54.4 

58.0 

59.1 

59.6 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

GE 

3000 

56.2 

59.9 

61.3 

61.7 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

GE 

2500 

59.6 

63.4 

65.2 

65.7 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

GE 

2000 

64.4 

68.8 

70.9 

71.6 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.7 

GB 

1800 

64.7 

69.5 

71.5 

72.3 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.3 

GE 

1500 

71.4 

76.7 

79.0 

79.8 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

81.0 

GE 

1200 

75.3 

81.5 

84.1 

85.1 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.0 

86.0 

86.2 

OB 

1000 

77.6 

84.4 

87.0 

88.3 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.7 

GE 

900 

79.2 

86.6 

89.1 

90.4 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

92.0 

GE 

800 

80.3 

88.5 

91.1 

92.4 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

94.0 

GE 

700 

81.1 

89.4 

91.9 

93.2 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

GE 

600 

81.2 

89.8 

92.4 

93.7 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.7 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

GE 

500 

81.6 

90.6 

93.4 

94.7 

95.5 

95.6 

95.9 

95.9 

96.2 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

GE 

400 

81.8 

91.1 

94.2 

95.6 

96.3 

96.5 

96.9 

97.0 

97.3 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.3 

GE 

300 

81.8 

91.2 

94.3 

95.7 

96.8 

96.9 

97.4 

97.7 

98.1 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

BE 

200 

81.9 

91.3 

94.4 

95.8 

96.9 

97.0 

97.5 

97.8 

98.2 

98.9 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

BE 

100 

81.9 

91.3 

94.4 

95.8 

97.0 

97.1 

97.6 

98.0 

98.3 

99.0 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.7 

99.9 

BE 

000 

81.9 

91.3 

94.4 

95.8 

97.0 

97.1 

97.6 

98.0 

98.3 

99.0 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 
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aaasa  sfisaa  aaaaa  aaesa  saaaa  8 


oPEmniro  ucKnoH  *a’ 
USAFKraC,  ASaBVILLB  HC 


PKRCKWTAGB  FREQUERCr  OP  OCCDPREIfCS  OP  CBILIHO  VEPSUS  VISIBILITY 
PROM  HOURLY  OBSEXVATICHS 

HXmOH  HimSBR:  722576  SXKTIOH  HRMB:  ROBERT  GRAY  AAP/FORT  HOOO  5SC  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  inC:  *  6  HOHTH:  MAY  HOURS:  06-08 


CBILIEO  VISIBILITY  IR  STMIUTB  MILK 


IH 

FEET 

SB 

7 

GB 

6 

SB 

5 

SB 

4 

OB 

3 

OB 

2  1/2 

SB 

2 

OB 

1  1/2 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

32.8 

34.1 

35.6 

36.7 

36.8 

36.8 

36.8 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37.0 

37-0 

37.1 

CB  20000 

38.0 

39.7 

41.6 

43.0 

43.1 

43.1 

43.1 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.5 

GB  18000 

38.0 

39.7 

41.6 

43.0 

43.1 

43.1 

43.1 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.5 

«8  16000 

38.0 

39.7 

41.6 

43.0 

43.1 

43.1 

43.1 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.5 

SB  14000 

38.8 

40.5 

42.5 

43.9 

44.0 

44.0 

44.0 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.4 

SB  12000 

39.0 

40.8 

42.7 

44.1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.5 

44.8 

GB  10000 

42.3 

44.4 

46.3 

47.7 

47.8 

47.8 

47.8 

4o.l 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.2 

48.5 

SB  9000 

42.6 

44.8 

46.8 

48.2 

48.3 

48.3 

48.3 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.6 

48.9 

SB  8000 

44.2 

46.5 

48.4 

50.0 

50.2 

50.2 

50.2 

50.4 

50.4 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.6 

51.0 

SB  7000 

44.6 

47.0 

48.9 

50.6 

50.9 

50.9 

50.9 

51.1 

51.1 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.3 

51.6 

GB  6000 

45.7 

48.1 

50.0 

51.7 

51.9 

51.9 

51.9 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

52.4 

52.7 

SB  5000 

46.1 

48.5 

50.4 

52.2 

52.4 

52.4 

52.4 

52.6 

52.6 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.8 

53.1 

GB  4500 

46.3 

48.7 

50.6 

52.4 

52.6 

52.6 

52.6 

52.8 

52.8 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

53.0 

53.3 

SB  4000 

48.5 

51.3 

53.2 

55.1 

55.3 

55.3 

55.3 

55.5 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

56.0 

SB  3500 

50.5 

53.7 

55.7 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

58.1 

58.1 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.3 

58.6 

SB  3000 

52.9 

56.2 

58.3 

60.5 

60.8 

60.8 

60.8 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.5 

GB  2500 

57.1 

61.0 

63.4 

65.7 

65.9 

65.9 

65.9 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.7 

SB  2000 

60.4 

64.6 

67.5 

69.8 

70.2 

70.3 

70.3 

70.6 

70.6 

70.8 

70.8 

70.6 

70.8 

70.8 

70.9 

71.2 

SB  1800 

61.1 

65.7 

68.6 

70.9 

71.3 

71.4 

71.4 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

72.3 

CB  1500 

64.2 

69.8 

73.1 

75.7 

76.3 

76.6 

76.7 

77,0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.5 

GB  1200 

67.6 

74.0 

77.6 

P0.4 

81.3 

81.5 

81.7 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.7 

GB  1000 

69.0 

76.5 

80.2 

83.2 

85.1 

85.3 

85.5 

86.0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

88.7 

GB  900 

70.1 

78.3 

82.3 

85.4 

87.2 

87.4 

87.6 

88.2 

88.2 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.8 

GB  800 

71.1 

79.4 

83.4 

86.9 

88.8 

89.1 

89.4 

89.9 

89.9 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.8 

SB  700 

72.3 

80.6 

85.2 

88.8 

91.0 

91.3 

91.6 

92.2 

92.2 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.7 

93.0 

GB  600 

72.6 

81.2 

86.0 

89.8 

92.0 

92.5 

93.2 

93.8 

93.9 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

94.7 

GB  500 

72.9 

82.2 

87.1 

91.0 

94.0 

94.4 

95.4 

96.0 

96.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.7 

97.0 

GB  400 

73.0 

82.3 

87.2 

91.3 

94.3 

94.7 

95.7 

96.3 

96.5 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.4 

GB  300 

73.2 

82.5 

87.5 

91.6 

94.6 

95.3 

96.2 

97.0 

97.1 

97.4 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

98.0 

98.3 

OB  200 

73.2 

82.5 

87.5 

91.6 

94.6 

95.3 

96.3 

97.1 

97.2 

97-7 

98.2 

98.3 

98.9 

98.9 

99.2 

99.6 

GB  100 

73.2 

82.6 

87.6 

91.7 

94.7 

95.4 

96.5 

97.2 

97.3 

98.0 

98.4 

98.5 

99.1 

99.1 

99.6 

99.9 

08  000 

73.2 

62.6 

87.6 

91.7 

94.7 

95.4 

96.5 

97.2 

97.3 

98.0 

98.4 

98.5 

99.1 

99.1 

99.6 

100.0 
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OFKRATIIIO  UJCATIOII  ‘A* 
USAFSTAC,  ASHEVILLB  RC 


PBRCEHTAOR  FRBQUERCT  OP  OCCURRBNCB  OP  CBII.IH6  VERSUS  VISIBILITY 
PRCN  HOURLY  CBSERVATIORS 

STKnOI  RIMBER:  722576  STATIOR  RAHB:  ROBERT  GRAY  AAP/FORT  BOCO  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  HORTH:  HAY  HOURS:  09-11 


CEILIRG 
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FEET 

GE 
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6 

GB 

5 

GB 
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GB 

3 

VISIBILITY  IR 

GB  GE 
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GE 

1  1/2 

HILBS 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 
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GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

7E 

c 

no 

CBIL 

36.5 

37.6 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37.8 

37-8 

37.8 

37.8 

37.8 

OB 

20000 

43.5 

45.2 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

45.4 

6E 

18000 

43.8 

45.4 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

6E 

16000 

43.9 

45.5 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

GE 

14000 

44.4 

46.0 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

6E 

12000 

44.9 

46.6 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46-8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

GB 

10000 

48.7 

50.8 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

OB 

9000 

49.2 

51.3 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

OB 

8000 

50.9 

52.9 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53,1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GE 

7000 

51.4 

53.4 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

OB 

6000 

51.7 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

OB 

5000 

52.6 

54.8 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

GB 

4500 

53.1 

55.4 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

OB 

4000 

56.2 

58.5 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

OB 

3500 

59.9 

62.3 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GB 

3000 

65.5 

68.4 

68.9 

68.9 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GB 

2500 

71.2 

74.8 

75.7 

75.9 

76.1 

76.1 

76*1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GE 

2000 

75.4 

80.2 

81.2 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

61.6 

81.6 

81.6 

81.6 

OB 

1800 

76.5 

81.4 

82.4 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

1500 

78.8 

84.5 

85.7 

86.1 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

OB 

1200 

82.5 

88.5 

89.7 

90.1 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OB 

1000 

83.9 

90.2 

91.5 

92.3 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

900 

84.6 

91.2 

92.5 

93.2 

93.8 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

GE 

800 

85.2 

91.7 

93.1 

94.0 

94.5 

94.5 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

OB 

700 

85.4 

92.4 

94.1 

94.9 

95.5 

95.5 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

91.3 

96.3 

OB 

600 

85.8 

92.9 

94.9 

95.8 

96.3 

96.3 

96.9 

97.0 

97.2 

97-3 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

500 

85.9 

93.2 

95.3 

96.2 

96.8 

96.8 

97.3 

97.4 

97.6 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

400 

86.0 

93.3 

95.5 

96.6 

97.1 

97.1 

97.6 

98.0 

98.3 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

300 

86.0 

93.3 

95.5 

96.6 

97.1 

97.1 

97.6 

98.1 

98.6 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

200 

86.0 

93.3 

95.5 

96.6 

97.3 

97.3 

97.8 

98.3 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

100 

86.0 

93.3 

95.5 

96.6 

97.3 

97.3 

97.8 

98.3 

98.8 

99.1 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

GE 

000 

86.0 

93.3 

95.5 

96.6 

97.3 

97.3 

97.8 

98.3 

98.8 

99.1 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUHBBR  OP  OBSBRVATIGRS  930 
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CPBRKriHG  LOCftTIOR  'A* 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  HC 


PEECEHTAOE  FEEgUEHCX  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSSRVAnCHS 

STATION  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  IX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 
GB  GB 

2  1/2  2 

STATUTE 

GB 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

41.5 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

GE 

20000 

52.8 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

GE 

18000 

53.0 

54.1 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

GB 

160CO 

53.0 

54.1 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

GB 

140C0 

53.7 

54.7 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54. B 

54.8 

54.8 

54.8 

G8 

120(0 

54.3 

55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

GB 

lOC^ 

56.9 

58.0 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

GB 

9000 

57.3 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

CS 

3000 

58.5 

59.7 

59.8 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

CS 

7000 

59.9 

61.1 

61.2 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

OF 

6000 

60.1 

61.3 

61.4 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

OS 

5000 

61.9 

63.1 

63.2 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GB 

4500 

62.5 

63.7 

63.8 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GB 

4000 

66.1 

67.3 

67.4 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

OB 

3500 

74-9 

75.6 

76.1 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GB 

3000 

81.7 

83.3 

84.4 

84.6 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GB 

2500 

85.8 

87.7 

89.0 

89.2 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

08 

2000 

87.7 

89.9 

91.3 

91.5 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

08 

1800 

88.3 

90.4 

91.8 

92.0 

92.6 

92.6 

9J.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

1500 

89.9 

92.3 

93.8 

94.0 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

1200 

91.1 

93.8 

95.5 

95.7 

96.2 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

1000 

91.7 

94.7 

96.5 

96.7 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

08 

900 

91.7 

94.7 

96.6 

96.9 

97.4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97-7 

97.7 

97-7 

GB 

800 

91.7 

94.7 

96.7 

97.0 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

GB 

700 

91.7 

94.7 

96.6 

97.2 

98.1 

98.1 

98.4 

9B.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

600 

91.7 

94.7 

96.8 

97.2 

98.2 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

500 

91.8 

94.8 

96.9 

97.3 

98.3 

98.3 

98,7 

98.7 

90-7 

98.0 

98.8 

98.0 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

400 

91.8 

94.8 

97.0 

97.4 

98.6 

98.6 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

300 

91.8 

94.8 

97.0 

97.4 

98.8 

98.8 

99.4 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

200 

91.8 

94.8 

97.0 

97.4 

99.0 

99.0 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

91.8 

94.8 

97.0 

97.4 

99.0 

99.0 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

91.8 

94.8 

97.0 

97.4 

99.0 

99.0 

99.6 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  ROaSR  OP  OBSERVATIONS  930 
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OFERKTIIIG  LOCKTIOR  ’A' 
USAFKIAC,  ASHBVILIJB  RC 


PSKCERIAOE  FREQUERCY  CP  OCCURRBRCE  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OOSBRVXTIORS 

STAnOH  RUMBER:  722576  SXATIOR  HAKE:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  HGHTH:  MAT  SOURS:  15-17 


CBILIRO 

IR 

FKKI 

GS 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

GB  GB  GB  OB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

47.5 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

GE 

20000 

62.5 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GE 

18000 

62.5 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GE 

16000 

62.5 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GE 

14000 

62.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GE 

12000 

63.7 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

OB 

10000 

66.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GB 

9000 

66.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GE 

8000 

69.6 

70.5 

70.5 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GB 

7000 

70.9 

71.8 

71.8 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GB 

6000 

71.8 

72.8 

72.8 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GB 

5000 

73.0 

74.1 

74.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GE 

4500 

74.3 

75.4 

75.5 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

OB 

4000 

77.2 

78.3 

78.4 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GB 

3500 

83.7 

85.1 

85.3 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

OB 

3000 

89.1 

91.0 

91.4 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB 

2500 

90.8 

93.0 

93.4 

94.1 

94.3 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB 

2000 

92.3 

94.7 

95.3 

95.9 

96.2 

96.2 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

1800 

92.4 

94.9 

95.5 

96.1 

96.5 

96.5 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

1500 

93.0 

95.7 

96.2 

96.9 

97.2 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

1200 

93.3 

96.0 

96.6 

97.2 

97.6 

97.6 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

1000 

93.4 

96.1 

96.8 

97.4 

97,8 

97.8 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

900 

93.5 

96.2 

96.9 

97.5 

98.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

800 

93.8 

96.5 

97.1 

97.8 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

700 

93.9 

96.6 

97.2 

98.0 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

600 

94.1 

96.9 

97.5 

98.4 

98.9 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

500 

94.3 

97.1 

97.7 

98.6 

99.2 

99.2 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

94.3 

97.1 

97.8 

98.7 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

94.3 

97.1 

97.8 

98.7 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

94.3 

97.1 

97.8 

98.7 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

94.3 

97.1 

97.8 

98.7 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

94.3 

97.1 

97.8 

98.7 

99.4 

99.4 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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cramiHG  uxamoR  *a* 

USAFEXHC,  ASBBVIIIB  RC 


FBBCEirtAGE  FBEgUBRCT  OP  OCCURRBRCB  OF  CBILIRO  VEBSU8  VISIBILITy 
FROH  BOUSLT  OBSERVATIOHS 

SrariOR  HUMBER:  722576  8IKFI0R  RHMB:  ROBERT  8RAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

1ST  TO  UIC:  +  6  NORTH:  MU  HOURS:  18-20 


CEILIRG 

IH 

FEET 

GS 

7 

GB 

6 

GS 

5 

GB 

4 

visiBiLirr  m  stiueutb 

GB  GB  GB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILBS 

GB 

1  1/4 

GS 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

m 

CBIL 

54.4 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

OB 

20000 

71.1 

71.8 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GE 

18000 

71.3 

72.0 

72.0 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72-3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

16000 

71.6 

72.4 

72.4 

72.4 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

OB 

14000 

72.7 

73.4 

73.4 

73.4 

73.7 

73.7 

73-7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73-7 

OB 

12000 

73.5 

74.3 

74.3 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

CB 

10000 

76.0 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GS 

9000 

76.0 

76.8 

76.8 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

OS 

8000 

78.7 

79.5 

79.5 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE 

7000 

79.7 

80.4 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GE 

6000 

80.1 

80.9 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GE 

5000 

81.3 

82.0 

82.0 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE 

4500 

81.5 

82.3 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

cs 

4000 

84.4 

85.2 

85.2 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

OB 

3500 

88.8 

89.6 

89.7 

89.7 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

3000 

92.0 

92.9 

93.1 

93.2 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

OB 

2500 

92.6 

93.5 

93.8 

93.9 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

GE 

2000 

93.3 

94.7 

95.1 

95.2 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

1800 

93.4 

94.0 

99.2 

95.3 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

99.9 

95.9 

95.9 

99*0 

•5.9 

•5.» 

GE 

1500 

94.2 

95.6 

96.0 

96.1 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

1200 

94.8 

96.3 

96.8 

97.0 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

1000 

95.4 

97.0 

97.6 

97.8 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

QE 

900 

95.5 

97.1 

97.8 

98.1 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08 

800 

95.6 

97.2 

98.0 

98.2 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GE 

700 

95.6 

97.2 

98.1 

98.4 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

600 

95.8 

97.4 

98.3 

98.6 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GS 

500 

95.9 

97.5 

98.4 

98.8 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

95.9 

97.5 

98.4 

98.8 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

95.9 

97.5 

98.4 

98.8 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

95.9 

97.5 

98.4 

98.8 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

95.9 

97.5 

98.4 

98.8 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

95.9 

97.5 

98.4 

98.8 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OFBRATIIfO  LOCKTIOII  'A' 
USAFEXAC,  A8BBVILLB  RC 


PERCEHTAOB  FSBQUSKY  OF  OCCURRBHCR  OF  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  GBSBRVATIORS 

STATIOH  HUMBER:  722576  STATIOH  HBME:  ROBERT  GRAY  AAF/FGRT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECOU):  OCT  61  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOMTH:  MAY  HOURS:  21-23 


CEILIHO 

IH 

FEET 

OB 

7 

6B 

6 

GB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IB  STAIUTB 

OB  OB  OB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO 

CBIL 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

OE 

20000 

73.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OB 

18000 

73.5 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74-7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74-7 

74.7 

OB 

16000 

73.5 

74.5 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

OB 

14000 

74.0 

74.9 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

OB 

12000 

74.6 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

OB 

10000 

77.0 

78.0 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

OB 

9000 

77.0 

78.0 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

OB 

8000 

78.5 

79.5 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

SB 

7000 

79.5 

80.4 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

OB 

6000 

79.5 

80.4 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

OB 

5000 

80.3 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

08 

4500 

80.5 

81.5 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81  8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

OB 

4000 

82.8 

83.8 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

8  1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

OB 

3500 

84.2 

85.5 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

'  a 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

OB 

3000 

87.8 

89.6 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB 

2500 

88.4 

90.3 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OB 

2000 

90.1 

92. 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OB 

1800 

90.4 

92.7 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OB 

1500 

91.9 

94.4 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

1200 

92.8 

95.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OB 

1000 

93.9 

96.5 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

900 

94.1 

96.7 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OB 

800 

94.2 

96.8 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

700 

94.3 

97.0 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

600 

94.4 

97.1 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

500 

94.6 

97.3 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

400 

94.8 

97.5 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

300 

94.8 

97.5 

99.0 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

94.8 

97.5 

99.0 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

94.8 

97.5 

99.0 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

94.8 

97.5 

99.0 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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cnMcriiia  uxxncm  ’a* 

OBAFEXAC,  ASHBVILLB  HC 


PSKXirEKfiB  FlOgUBRCr  OF  OCCUntBICB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILm 
FROM  KXntLT  OBSERVATIORS 

SEKTIOI  BUMBBR:  722S76  SIWIOR  IAMB:  KWERT  ORAT  AAF/FORT  ROOD  SX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  MOmHt  MEX  HOURS:  ALl. 


cBiLna 

n 

FEET 

SB 

7 

SB 

6 

SB 

5 

OB 

4 

V18IBII.ITI  IR  t 

SB  SB  SB 

3  2  1/2  2 

nXTUIE 

08 

1  1/2 

HIUB 

OE 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

6B 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

HO 

CBIL 

46.2 

47.2 

47.5 

47.7 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.8 

47.9 

08 

20000 

56.0 

57.5 

57.9 

58.1 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

G8 

18000 

56.1 

57.6 

58.0 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

08 

16000 

56.2 

57.6 

58.1 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.5 

OB 

14000 

56.8 

56.2 

58.6 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

08 

12000 

57.3 

58.8 

59.2 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

08 

10000 

60.0 

61.5 

62.0 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

OB 

9000 

60.2 

61.7 

62.2 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

OB 

8000 

61.8 

63.4 

63.9 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

08 

7000 

62.7 

64.3 

64.8 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

08 

6000 

63.1 

64.7 

65.2 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

GB 

5000 

64.2 

65.8 

66.3 

66.6 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

08 

4500 

64.6 

66.2 

66.8 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.4 

OE 

4000 

67.1 

68.8 

69.4 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

OB 

3500 

70.7 

72.6 

73.2 

73.6 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

OB 

3000 

74.8 

77.0 

77.8 

78.3 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

OB 

2500 

77.5 

80.0 

81.0 

81.6 

81.8 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.1 

OB 

2000 

80.3 

83.2 

84.4 

85.0 

85.3 

85.3 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.6 

08 

1800 

80.8 

83.8 

85.1 

85.6 

86.0 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

OB 

1500 

83.4 

86.9 

88.3 

88.9 

89.4 

89.4 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

08 

1200 

85.6 

89.4 

90.9 

91.6 

92.1 

92.2 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

08 

1000 

86.8 

91.0 

92.6 

93.4 

94.1 

94.1 

94.3 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

08 

900 

87.4 

91.7 

93.5 

94.3 

95.0 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.5 

OB 

800 

87.8 

92.4 

94.1 

95.0 

95.8 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

08 

700 

88.2 

92.8 

94.7 

95.7 

96.4 

96.5 

96.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

600 

88.4 

93.1 

95.1 

96.1 

96.9 

97.0 

97.3 

97.4 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

08 

500 

88.6 

93.5 

95.6 

96.6 

97.6 

97.6 

98.1 

98.2 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

08 

400 

88.7 

93.7 

95.8 

96.9 

97.8 

97.9 

98.4 

98.6 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

300 

88.7 

93.7 

95.8 

97.0 

98.1 

98.1 

98.7 

98.9 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

08 

200 

88.8 

93.7 

95.9 

97.0 

98.1 

98.2 

98.8 

99.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

08 

100 

88.8 

93.7 

95.9 

97.1 

98.2 

98.3 

98.8 

99.0 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

Ol 

000 

88.8 

93.7 

95.9 

97.1 

98.2 

98.3 

98.8 

99.0 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

TOnL  HUBER  OF  OBSERVATIOIB  7440 
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WBmnno  locuior  *a* 

USkFBIAC,  ASBBVIUB  HC 


PERcmaat  frbqubiict  op  oocurkeiics  of  cbiliro  versus  visiBiLin 

FRCH  BOURLT  GBSERVRTIOBS 


SXKnCR  RUBER:  722576  STRTIOM  RMB:  ROBERT  ORM  AAF/FORT  BCX3D  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LSI 

TO  UIC: 

*  6 

MOms: 

JUH 

BOORS: 

00-02 

CEILIRO 

VISIBILITT  IR 

SSKniTB 

MILB8 

IR 

OE 

GB 

OB 

OE 

OB 

OE 

GB 

OE 

OB 

OB 

OB 

GB 

OS 

OB 

FBR 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

no 

on. 

68.6 

69.2 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

GE 

20000 

73.8 

74.7 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

OE 

18000 

73.8 

74.7 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

OE 

16000 

73.8 

74.7 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

OE 

14000 

74.2 

75.1 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GB 

12000 

74.7 

75.6 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

OE 

10000 

75.7 

76.6 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OE 

9000 

76.0 

76.9 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

6B 

8000 

77.9 

78.8 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

OE 

7000 

78.1 

79.0 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

OB 

6000 

78.2 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OE 

5000 

78.3 

79.2 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

OB 

4500 

78.4 

79.3 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

OE 

4000 

80.7 

81.6 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

OB 

3500 

82.8 

83.7 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

OB 

3000 

86.3 

87.3 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

86.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

2500 

87.2 

88.3 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

OE 

2000 

90.4 

91.6 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

1800 

90.8 

91.9 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92*9 

92.9 

OE 

1500 

93.8 

94.9 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96*0 

96.0 

OE 

1200 

94.3 

95.4 

96.3 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OE 

1000 

95.0 

96.1 

97.1 

97.7 

97.8 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OE 

900 

95.1 

96.2 

97.2 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

800 

95.4 

96.7 

97.7 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

700 

95.8 

97.0 

98.0 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

96.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OE 

600 

96.0 

97.2 

98.2 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OE 

500 

96.7 

97.9 

99.1 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

400 

96.8 

98.0 

99.2 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

96.8 

98.0 

99.2 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

96.8 

98.0 

99.2 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

96.8 

98.0 

99.2 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

96.8 

98.0 

99.2 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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oraiMTiHa  uxatnoH  'a*  PEACBimMa  farqubrct  of  occurrbrcs  op  cbiliho  versus  visiBiLmr 

UBAPEDtC,  ASHEVIUB  HC  FROM  BOURLT  OBSERVATIOHS 


aaaicm 

UMBER: 

722976 

SINTIOH  HAME:  RDBERI  GRAT  AAP/FORT  HOOD 

TX 

PERIOD 

OF  RECORD:  OCT  81  - 

SEP  91 

L8T  TO  UTC: 

*  6 

HOHIB: 

Jim 

B0UR8: 

03-05 

CBiLnia 

VISTBILmr  IH 

STATUm  MILBS 

Dl 

OB 

OB 

OB 

OB 

OE 

OE 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

GB 

FEET 

7 

6 

9 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

■0 

CEIL 

94.0 

94.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

59.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

6B 

20000 

60.7 

61.6 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

«B 

18000 

60.8 

61.7 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

QB 

16000 

60.8 

61.7 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

OB 

14000 

61.0 

61.9 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

eE 

12000 

61.2 

62.1 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

OB 

10000 

62.9 

64.1 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

OB 

9000 

63.2 

64.4 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

OB 

8000 

66.6 

67.9 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

OB 

7000 

67.3 

68.7 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

OB 

6000 

67.4 

68.8 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

OB 

SOOO 

67.6 

68.9 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

OB 

4900 

68.1 

69.4 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

OB 

4000 

70.3 

71.7 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OK 

3900 

72.1 

73.4 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

OB 

3000 

73.4 

79.0 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

m 

2900 

79.9 

77.4 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

OB 

2000 

81.0 

82.7 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

SB 

1800 

81.9 

83.6 

84.1 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

OB 

1900 

86.8 

88.6 

89.1 

89.3 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

* 

1200 

88.8 

90.6 

91.2 

91.4 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.6 

OB 

1000 

90.4 

92.3 

93.0 

93.2 

93.4 

93.4 

93.6 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB 

900 

91.3 

93.3 

94.0 

94.2 

94.4 

94.4 

94.6 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB 

800 

91.8 

93.9 

94.7 

99.0 

99.2 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

700 

92.4 

94.7 

99.4 

99.9 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

« 

600 

93.2 

99.4 

96.2 

96.7 

96.9 

96.9 

97.0 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

900 

93.3 

99.6 

96.6 

97.2 

97.6 

97.6 

97.9 

98.1 

98.2 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

400 

93.7 

96.0 

97.0 

97.7 

98.3 

98.3 

98.7 

98.9 

99.0 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

300 

93.8 

96.1 

97.1 

97.8 

98.4 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

200 

93.8 

96.2 

97.2 

97.9 

98.6 

98.6 

99.0 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

100 

93.8 

96.2 

97.2 

97.9 

98.6 

98.6 

99.0 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

OB 

000 

93.8 

96.2 

97.2 

97.9 

98.6 

98.6 

39.0 

99.2 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 
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omnxim  uxjtrioa  'a* 
usAFinc,  AaaiviLU  rc 


PBRCSmAOK  FSBgUBIICT  OP  CXXnmRBHCB  OP  CBILIIKI  VERSUS  VISIBILITT 
ntOH  BOURLT  OBSRRVmOHS 

SnnOR  RUDER:  722576  81MIOR  RMD:  ROBERT  ORAX  AAP/POBT  BCXX)  IX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  IRC:  *  6  NORTE:  JUR  SOURS:  06-08 


CEILIRO 

IR 

FEET 

08 

7 

OB 

6 

08 

5 

OB 

4 

VISIBILITr  IR  STAIUTB  MILES 
OB  OB  OE  OB  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

G8 

3/4 

OB 

5/8 

OE 

1/2 

OB 

3/8 

QB 

1/4 

GB 

0 

RO 

CEIL 

45.8 

48.6 

49.3 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

OB 

20000 

54.6 

57.7 

58.4 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

OE 

18000 

55.4 

58.6 

59.3 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

SB 

16030 

55.4 

58.6 

59.3 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

8E 

14000 

55.9 

59.0 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

BE 

12000 

56.7 

59.8 

60.6 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.0 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.0 

60.8 

OB 

10000 

60.0 

63.2 

64.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

OE 

9000 

60.8 

64.0 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

OB 

8000 

64.1 

67.6 

68.4 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

66.7 

68.7 

68.7 

60.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

OE 

7000 

64.7 

68.1 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

OE 

6000 

65.0 

68.4 

69.3 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

OE 

5000 

65.7 

69.1 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

OE 

4500 

66.1 

69.6 

70.4 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

OE 

4000 

67.6 

71.0 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OE 

3500 

69.6 

73.1 

74.2 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OE 

3000 

71.4 

75.1 

76.3 

76.6 

76.8 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

OE 

2500 

73.2 

77.0 

78.2 

78.4 

78.7 

78.7 

78.7 

76.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

OB 

2000 

76.8 

80.6 

81.8 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

02.2 

82.2 

82.2 

82.2 

OB 

1800 

77.9 

81.8 

63.0 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

03.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

03.4 

83.4 

83.4 

83.4 

OE 

1500 

81.2 

85.3 

86.6 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

67.0 

87.0 

07.0 

87.0 

87.0 

87.0 

OE 

1200 

83.9 

88.2 

89.4 

89.7 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OE 

1000 

86.3 

90.8 

92.2 

92.6 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

900 

87.1 

91.8 

93.4 

93.8 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OE 

800 

87.9 

92.8 

94.4 

94.8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OE 

700 

88.2 

93.6 

95.2 

95.6 

96.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OS 

88.6 

94.0 

95.9 

96.4 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OE 

500 

88.7 

94.1 

96.0 

96.8 

97.2 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OE 

400 

69.3 

94.8 

96.7 

97.4 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

90.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

OB 

300 

89.3 

94.9 

97.6 

98.3 

98.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

OB 

89.3 

94.9 

96.8 

97.6 

98.3 

98.6 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

OE 

100 

89.3 

94.9 

96.8 

97.7 

98.4 

98.7 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

BE 

000 

89.3 

94.9 

96.8 

97.7 

98.4 

98.7 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

TOTAL  RUDER  OP  OBBERVATICRS  900 
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orawrnio  locrtioh  *a* 
mmac,  Asamus  nc 


FEKBHTAGB  FHBQUBIICT  OT  OCCUIdtnCB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITt 
FRCM  KXIRLT  OBSSRVATIOHS 


SKHnOH  HUIBBR:  722576  SIWIOR  RAHEs  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  OC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UIC 

:  ♦  6 

NCRIB: 

Jim 

BOURS: 

09-11 

CEILIRa 

VISIBILITY  IR 

sraioTE 

NILES 

IR 

SB 

08 

GB 

G8 

OS 

OS 

OB 

SB 

SB 

08 

OB 

OB 

OE 

OB 

OB 

OB 

FEKF 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CBIl. 

47.7 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

OB 

20000 

58.4 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

SB 

18000 

58.6 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

C8 

16000 

58.7 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

OB 

14000 

58.9 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

SB 

12000 

59.9 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

SB 

10000 

61.9 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

SB 

9000 

62.4 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

SB 

8000 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

OB 

7000 

66.7 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

SB 

6000 

66.8 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

67.1 

OB 

5000 

67.2 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

CB 

4500 

67.8 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

m 

4000 

70.3 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

OB 

3500 

73.3 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

OB 

3000 

82.1 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

OB 

2500 

86.3 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.6 

86.8 

OB 

2000 

89.3 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GS 

1800 

90.2 

90.9 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OB 

1500 

92.4 

93.2 

93.2 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OB 

1200 

94.3 

95.1 

95.1 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

1000 

95.4 

96.4 

96.6 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

900 

96.0 

97.1 

97.3 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

800 

96.3 

97.4 

97.7 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

96.3 

98.3 

OB 

700 

96.3 

97.4 

97.8 

98.1 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

* 

600 

96.7 

97.9 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

500 

96.9 

98.2 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

400 

97.1 

98.4 

98.8 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

300 

97.1 

98.4 

98.8 

99.1 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

200 

97.1 

98.4 

98.8 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

100 

97.1 

98.4 

98.8 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

97.1 

98.4 

98.8 

99.2 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

sonu.  mwiR  of  cmsKunaiom  boo 
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oramnna  LocnioH  *a* 

USAFBIAC,  ASBEVILLB  HG 


PBRCBmAOB  FRBQUSIICT  OF  OCCURRKHCB  OF  CEILIRO  VERSUS  VISIBILITT 
FROH  BOURLY  CSSBRVMTIOIIS 

SranOH  HIMBBR:  722576  STRIIOH  lUMB:  ROBERT  (JRAT  AAF/FORT  BOOO  YX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MORTB:  JUR  BOORS:  12-14 


CEILIRB 

IH 

FEET 

GB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OE 

4 

VISIBILITY  IE  SERTUTB  MILBS 

OB  OB  OB  OE  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GS 

1/4 

GB 

0 

HO 

csn. 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

OE 

20000 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

CT 

18000 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

OE 

16000 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60,0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

OE 

14000 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GE 

12000 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

6B 

10000 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

OE 

9000 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

OE 

8000 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

OE 

7000 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

OE 

6000 

67.4 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

OE 

5000 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

38.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

OS 

4500 

69.2 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

OR 

4000 

74.9 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

OB 

3500 

83.0 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

OE 

3000 

92.3 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OS 

2500 

95.2 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

QE 

2000 

96.7 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

1800 

96.8 

97.7 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97a9 

97.9 

OB 

1500 

97.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

OS 

1200 

97.6 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OS 

1000 

97.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

900 

97.8 

98.8 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

800 

98.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

700 

98.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

600 

98.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

500 

98.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

400 

98.0 

99.2 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

98.0 
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oramnra  locatigh  *a’ 

OSAFBIAC,  ASBEVILLB  RC 


FERCBimGS  FRBQUncr  OF  OCCUnOIlCB  OF  CBn.IHO  VERSUS  VISIBILmr 
FR3H  BOURLT  OBSBEVATIOHS 


SiniOR  EWeBR:  722576 


SIATIOH  miS:  mSERT  GRAY  AAF/FORT  BOC»  tK  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
LSI  TO  UIC:  *  6  KXITB:  JUS  HOURS:  15-17 
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opRinxiiK  uxtmcm  'a* 

USAFKXAC,  ASHBVILLB  RC 


PERCBtfCAOB  FREQUElKy  OF  OCCUBKERCS  OF  CBILIRG  VERSUS  YISIBILITT 
FROH  BOURLT  OBSERVATIORS 


SranCH  RUMBER:  722576  STMTIOH  RAMS:  ROBERT  ORAr  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  DTC: 

*  6 
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97.8 

99.0 
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99.4 
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97.8 
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100.0 

100.0 
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oraoKrnra  uxxnoH 

OSWBXK:,  ASBKVIU.B  RC 


FHRUBinaCB  FRBQUBRCr  OF  OCCURRERCB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLT  0B8SBVRTI0RS 

SXKTIOR  RUHBBR:  722S76  SCKTIOR  RMS:  ROBEBT  ORST  AKF/FORT  ROOD  TX.  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  ID  UTC:  *  6  MORTH:  JUR  HOURS:  21-23 
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87.1 

87.1 

08 

5000 

86.8 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

08 

4500 

87.2 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

08 

4000 

88.7 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

08 

3500 

90.2 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

08 

3000 

94.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

08 

2500 

95.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

2000 

96.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

08 

1800 

96.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

08 

1500 

96.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

08 

1200 

96.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OE 

1000 

96.9 

97.9 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

08 

900 

97.0 

98.0 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

08 

800 

97.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

08 

700 

97.3 

98.3 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

08 

600 

97.4 

98.4 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

08 

500 

97.8 

98.9 

99.0 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

■'9.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

400 

98.1 

99.2 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

300 

98.1 

99.2 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

200 

98.1 

99.2 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

98.1 

99.2 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

98.1 

99.2 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOIRL  HUMBER  CT  CBSBRVXIIORS  900 
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OFEKATIIIG  LOCKTIOH  'A* 
USAFBIAC,  ASBEVILLB  MC 


PERCBIfrAOB  FREQUEHCy  OF  OCCUBRBNCB  OF  CBII.ING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/PORT  ROOD  TX  PERICffi  OP  RECCffiO:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MONTH:  JUN  SOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IN  STATUTE 

GB  OB  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILBS 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

OB 

3/8  ■ 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO 

CBIL 

58.6 

59.4 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

6B 

20000 

67.4 

68.2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

6B 

18000 

67.7 

68.6 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68*8 

68.8 

68. 8 

68.8 

68.8 

68.8 

68,8 

OB 

16000 

67.7 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68. B 

68.8 

68.8 

68.8 

OB 

14000 

68.0 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69*0 

69.0 

69.0 

OB 

12000 

68.8 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

GB 

10000 

70.9 

71.8 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OB 

9000 

71.3 

72.2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GB 

8000 

74.0 

75.0 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75-2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

OB 

7000 

74.5 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

6000 

74.7 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

OB 

5000 

75.2 

76.1 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

OB 

4500 

75.7 

76.8 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

OB 

4000 

78.4 

79.5 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GB 

3500 

82.0 

83.1 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

OB 

3000 

86.5 

87.8 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

2500 

88.3 

89.7 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90*2 

90.2 

GE 

2000 

90.6 

92.0 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OB 

1800 

91.0 

92.4 

92.8 

92*9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93*1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

1500 

92.9 

94.4 

94.8 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

1200 

94.0 

95.5 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

1000 

94.8 

96.3 

96.8 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

900 

95.1 

96.7 

97.2 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

800 

95.4 

97.0 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

700 

95.5 

97.3 

97.9 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

600 

95.8 

97.6 

98.2 

98.4 

98.6 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

500 

95.9 

97.8 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

400 

96.2 

98.0 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

300 

96.2 

98.0 

98.7 

99.1 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

200 

96.2 

98.0 

98.7 

99.1 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

100 

96.2 

98.0 

98.7 

99.1 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

000 

96.2 

98.0 

98.7 

99.1 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

TOTAL  HUMBER  GT  OBSBRVATIOHS  7200 
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OPKRKTniQ  UXKnOH  'A* 
USAFEXAC,  ASBBVIU.B  HC 


PBRCENTAGS  FRBQUENCy  OF  OCCURRBRCS  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIOHS 

SXKTIOR  HUMBER:  722576  STKTIOH  HAMB:  ROBERT  ORAY  AAF/FORT  HOOD  7X  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MOHTH:  JUL  BOURS:  00-02 


CBIL1H6 

IH 

FEET 

GE 

7 

08 

6 

6B 

5 

GE 

4 

VISIBILITY  IH  SiaiTUTB 

GE  GE  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

DO 

CEIL 

83.9 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GE 

20000 

88.7 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

G8 

18000 

88.7 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE 

16000 

88.7 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GS 

14000 

88.8 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

G8 

12000 

89.5 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

G8 

10000 

91.1 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GS 

9000 

91.7 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

8000 

92.7 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

7000 

92.8 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

6000 

92.8 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GS 

5000 

93.0 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GS 

4500 

93.1 

93.  S 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

QB 

4000 

93.5 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

3500 

94.5 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

3000 

95.2 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

2500 

95.6 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

2000 

96.5 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GE 

1800 

96.7 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97-5 

97.5 

97.5 

GE 

1500 

97.3 

98.0 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

a 

1200 

97.6 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GS 

1000 

97.8 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

900 

98.0 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

a 

800 

98.0 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

700 

98.3 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

600 

98.3 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

6B 

500 

98.4 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

6B 

400 

98.4 

99.0 

99.1 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

300 

98.4 

99.1 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

200 

98.4 

99.2 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

100 

98.4 

99.2 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

98.4 

99.2 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERMTIIIQ  lOCKnOR  *A* 
UaAFBTKC,  ASBBVILUt  HC 


PERCBRXMB  FREQUBRCY  CP  OCCURKKRCB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FRQH  SOURLY  OBSERVRTIORS 

SranOR  RUMBKR:  722576  STRXIOH  IIMNB:  ROBERT  ORKY  AAF/FURT  BOOO  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  HOHTB:  JUL  SOURS:  03-05 


CBILIIIO 

III 

FSBT 

OB 

7 

6B 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 
OB  OE  OB  OB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILBS 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

08 

3/4 

GE 

5/8 

OB 

1/2 

OE 

3/8 

GB 

1/4 

OB 

0 

HO 

CEIL 

75.7 

76.2 

76.8 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GE 

20000 

80.9 

81.6 

82.2 

82.5 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

6B 

18000 

81.1 

81.8 

82.4 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OE 

16000 

81.1 

81.8 

82.4 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OB 

14000 

81.3 

82.0 

82.6 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

OB 

12000 

81.9 

82.7 

83.2 

83.5 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

OB 

10000 

83.9 

84.6 

85.2 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

OB 

9000 

84.2 

84.9 

85.5 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

OE 

8000 

84.9 

85.7 

86.2 

86.6 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

OB 

7000 

85.2 

86.0 

86.6 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

OB 

6000 

85.2 

86.0 

86.6 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

OB 

5000 

85.2 

86.1 

86.7 

87.0 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OE 

4500 

85.3 

86.2 

86.8 

87.1 

87.3 

87.3 

87. j 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

OE 

4000 

85.8 

86.8 

87.3 

87.6 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OB 

3500 

86.2 

87.2 

87.7 

88.1 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OE 

3000 

87.0 

88.0 

88.5 

88.8 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

2500 

88.0 

88.9 

89.5 

89.8 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

OB 

2000 

89.0 

90.1 

90.6 

91.0 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

OB 

1800 

89.7 

90.8 

91.3 

91.6 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

OB 

1500 

91.2 

92.3 

92.8 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OB 

1200 

92.2 

93.2 

93.9 

94.2 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

OE 

1000 

94.0 

95.3 

96.0 

96.3 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OE 

900 

94.3 

95.7 

96.5 

96.8 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

800 

94.3 

95.8 

96.6 

96.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OE 

700 

94.8 

96.3 

97.1 

97.4 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OE 

600 

95.4 

97.2 

98.0 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OE 

500 

95.7 

97.6 

98.4 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

400 

95.7 

97.6 

98.4 

98.7 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

08 

300 

95.7 

97.6 

98.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

200 

95.7 

97.7 

98.5 

98.9 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

95.7 

97.7 

98.5 

98.9 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

95.7 

97.7 

98.5 

98.9 

99.5 

99.5 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPBRMnHO  lOCKTIOII  'A*  PEBCEirraaS  FESgUEECV  OP  OCCURRERCE  OP  CEILIRO  VERSUS  VISIBILITY 

USAPEXAC,  ASHEVILLE  RC  PROM  HOURLY  OBSBRVATIORS 


BIKTIOH  HUMBER:  722576  SIKTIOR  RBHB:  ROBERT  GRAY  AAP/PORT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

*  6 

HORIB: 

JUL 

BOORS: 

06-08 

CEILIRO 

VISIBILITl  IR 

SIATinB 

MILES 

HI 

GE 

GE 

GB 

08 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

PEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO  CEIL 

66.6 

68.9 

69.2 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

6B 

20000 

73.8 

76.2 

76.6 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GB 

18000 

73.8 

76.2 

76.6 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GE 

16000 

73.8 

76.2 

76.6 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

G8 

14000 

74.1 

76.6 

76.9 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

OB 

12000 

75.5 

78.0 

78.4 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

OB 

10000 

78.1 

80.6 

81.1 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81-7 

GB 

9000 

78.6 

81.4 

81.8 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82*5 

82.5 

82.5 

GB 

8000 

80.6 

83.8 

84.3 

84.6 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

7000 

81.2 

84.3 

84.8 

85.2 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GB 

6000 

81.5 

84.6 

85.2 

85.5 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

flB 

5000 

81.5 

84.6 

85.2 

85.5 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

4500 

81.5 

84.6 

85.2 

85.5 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

4000 

81.7 

84.8 

85.4 

85.7 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

3500 

82.4 

85.8 

86.3 

86.7 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.3 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

OB 

3000 

83.7 

87.2 

87.7 

88.1 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

08 

2500 

84.7 

88.4 

88.9 

89.4 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

2000 

86.2 

90.1 

90.6 

91.1 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

1800 

86.3 

90.2 

90.8 

91.2 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB 

1500 

87.7 

91.7 

92.3 

92.7 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

1200 

88.7 

92.8 

93.3 

93.8 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

08 

1000 

89.7 

93.8 

94.4 

94.9 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

08 

900 

90.1 

94.2 

94.8 

95.4 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

800 

90.5 

94.6 

95.3 

95.8 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

08 

700 

91.3 

95.4 

96.1 

96.7 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GB 

600 

91.4 

95.5 

96.2 

96.9 

97.6 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

08 

500 

91.6 

95.8 

96.6 

97.3 

98.1 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

400 

91.7 

95.9 

96.8 

97.6 

98.5 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

GB 

300 

91.7 

95.9 

96.8 

97.6 

98.6 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

91.7 

95.9 

96.8 

97.6 

98.6 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

91.7 

95.9 

96.8 

97.6 

98.6 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

91.7 

95.9 

96.8 

97.6 

98.6 

98.9 

99.4 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


WBRATIIIO  lOCMnOH  *A* 
USAreXM:,  ASHBVIUX  RC 


PBRCBIIXM3B  FREQUERCT  OF  OOCURRBRCB  OF  CEILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  BOURLT  OBSERVXTIORS 

SXHTIGH  RUMBBR:  722576  SXRTICH  RAMEl  ROBERT  ORRI  AAF/FOST  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  NORTE:  JUL  BOURS:  09-11 

CEILIRQ  VISIBILITT  IR  SDaOIB  MILES 

IR|GSGEaBaS6BaEaS8EGSQECT6E8B0BaBGE 
FEET  I  7  6  5  4  3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4  1  3/4  5/8  1/2  3/8  1/4  0 


CEIL 

71.4 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

20000 

78.1 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

18000 

78.5 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

16000 

78.5 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

14000 

78.6 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

12000 

80.0 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

10000 

84.1 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

9000 

84.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

8000 

85.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

7000 

86.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

6000 

86.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

5000 

86.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

4500 

86.6 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

4000 

87.8 

88.9 

88.9 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

3500 

89.6 

90.9 

90.9 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

3000 

92.5 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

2500 

93.7 

95.1 

95.1 

95.2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

2000 

95.5 

96.9 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

1800 

95.6 

97.1 

97.3 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

1500 

96.0 

97.7 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

1200 

96.1 

97.8 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

1000 

96.3 

98.1 

98.3 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

900 

96.6 

98.3 

98.5 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

800 

96.8 

98.6 

98.8 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

700 

96.9 

98.7 

98.9 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

600 

96.9 

98.7 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

500 

96.9 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

400 

96.9 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

300 

96.9 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

200 

96.9 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100 

96.9 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

000 

96.9 

98.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUMBBR  OF  OBSERVBTIORS  930 
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opBRKmo  uxxncm  'a* 
UBAFSiac.  ASHBVIUB  HC 


PKAonmaK  frequeact  of  occuRiaDicB  of  csmiio  versus  visiBii,iTr 
FKM  BOURLT  CTSERVATIOIS 


SZHnOII  MMBR:  722576  SXRTIOR  RMSl  HUBHHT  QRAT  AAF/FORT  ROOD  TX  PBRICD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

SO  uses 

*  6 

MMIH: 

JUL 

SOURS: 

12-14 

cbilum 

VISIBILlTir  n 

gpmin 

MIliBS 

IR 

OB 

08 

OB 

GB 

OT 

08 

OE 

OB 

OB 

CT 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

ID 

CEIL 

65.6 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

OB 

20000 

75.3 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

08 

18000 

75.8 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

08 

16000 

75.8 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

08 

14000 

75.8 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

08 

12000 

76.3 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

08 

10000 

78.8 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

08 

9000 

79.2 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

68 

8000 

80.3 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

08 

7000 

80.3 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

68 

6000 

80.5 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

08 

5000 

82.4 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

08 

4500 

84.0 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

08 

4000 

87.7 

88.6 

88.7 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

OB 

3500 

92.4 

93.3 

93.4 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OE 

3000 

96.8 

97.7 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08 

2500 

96.9 

97.8 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

08 

2000 

97.3 

98.3 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1800 

97.4 

98.4 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98. e 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

68 

1500 

97.5 

98.5 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

08 

1200 

97.6 

98.6 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

1000 

97.7 

98.8 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

08 

900 

97.7 

98.8 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

QB 

800 

97.7 

98.8 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

700 

97.7 

98.8 

99.1 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

600 

97.7 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

500 

97.7 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

400 

97.7 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

08 

300 

97.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

97.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

97.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

97.8 

99.0 

99.4 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOBkL  mWER  OF  CBSBRVlfflOlB  930 
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omnnin  uicmoH  *a* 

USAFRDU:,  ASBBVILUt  MC 


PBBCBirCKBB  FRBQUBHCT  OP  OCCURRBUCS  OP  CBILIM  VERSUS  VISIBILin 
FROM  BOORLT  OBSBRVKnOHS 


SDkllO*  maOBR:  722576  amncm  lUMBt  ROBERT  ORJUr  JWF/FOBT  ROOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


L8T  TO  tnci 

*■  6 

mns: 

JUL 

HOURS! 

15-17 

CEILIHB 

VISIBILITT  IR 

SXXIDIB  MILBS 

IH 

OB 

OB 

OB 

OE 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

OE 

GB 

OB 

GB 

OE 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

62.4 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

SE  20000 

77.5 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

SE 

18000 

77.6 

78.5 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

OR 

16000 

77.8 

78.7 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

OB 

14000 

78.2 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

OE 

12000 

79.5 

80.3 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

OE 

10000 

82.9 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

OE 

9000 

82.9 

83.8 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

OE 

8000 

84.3 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

OB 

7000 

84.3 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

OB 

6000 

84.7 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

OB 

5000 

85.9 

86.8 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

OE 

4500 

86.9 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OB 

4000 

89.6 

90.4 

90.8 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OB 

3500 

93.0 

93.9 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

3000 

97.0 

98.2 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

2500 

97.4 

98.7 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

2000 

97.5 

98.9 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

1800 

97.6 

99.0 

99.5 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OE 

1500 

97.7 

99.1 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OE 

1200 

98.0 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

1000 

98.0 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

900 

98.0 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

800 

98.0 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

700 

98.0 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

98.0 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

98.0 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

98.0 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

300 

98.0 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

98.0 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

98.0 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

000 

98.0 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

lOCU  HUMBER  OP  OBSERVXIIOIIS  930 
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oraRMnia  uxancii  *a* 

OBAFEXHC,  ASHEVILLB  IK 


PBWCBirtAgB  FHSgUEMCir  OF  OCCURRBICE  OF  CBILnO  VERSUS  VISIBn.ITy 
FKM  BOURLT  (nSBRVATIOHS 
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96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OE 

2000 

94.9 

96.2 

96.5 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

1800 

95.1 

96.3 

96.7 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

1500 

95.6 

96.9 

97.2 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

at 

1200 

96.0 

97.3 

97.6 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

1000 

96.4 

97.7 

98.1 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

900 

96.5 

97.9 

98.3 

98.5 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

at 

800 

96.6 

98.0 

98.4 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

QB 

700 

96.8 

98.2 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

600 

96.9 

98.4 

98.8 

99.0 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

m 

500 

97.0 

98.5 

98.9 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

CB 

400 

97.0 

98.5 

98.9 

99.2 

99.5 

99.6 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

300 

97.0 

98.5 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

200 

97.0 

98.6 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

«B 

100 

97.0 

98.6 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

000 

97.0 

98.6 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOBU.  HUnBR  OP  OBSERVmOHS  7440 
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USAFmC/D8"93/276  ~  Pag*  242 


ORmnno  tocnioH  -a* 
OSAFEXKC,  ASHBVIUJ!  RC 


PBRCSmAOB  FREQUBHCT  OP  OCCURRERCB  OP  CEIUHO  VERSUS  VISIBILITY 
FKM  BOURLT  CBSERVATIOIIS 

SnnOH  RUMBERt  722576  SIHTIOR  RRMEl  ROBERT  GRAY  AAP/PORT  ROOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  HOHTH:  ADO  HOURS:  00-02 


CEILIRO 

IR 

PUT 

GE 

7 

OE 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IR  SmUIB  MILES 

GE  QB  GE  OB  U 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

OE 

0 

RO 

CEIL 

84.4 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

OE 

20000 

89.9 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

18000 

89.9 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OE 

16000 

89.9 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

SB 

14000 

89.9 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

OB 

12000 

90.1 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OT 

10000 

93.5 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

OB 

9000 

94.0 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

OB 

8000 

95.7 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

6B 

7000 

95.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97,0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

6000 

95.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

5000 

95.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

4500 

95.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OE 

4000 

96.0 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97,3 

97.3 

OR 

3500 

96.5 

97.4 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

6B 

3000 

97.0 

98.1 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OE 

2500 

97.1 

98.2 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

2000 

97.2 

98.3 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OE 

1800 

97.2 

98.3 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98. B 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OE 

1500 

97.3 

98.5 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

1200 

97.4 

98.6 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OE 

1000 

97.4 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

900 

97.4 

98.7 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

800 

97.4 

98.9 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

700 

97.4 

98.9 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OR 

600 

97.4 

98.9 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OE 

500 

97.5 

99.0 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

97.5 

99.0 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

97.5 

99.0 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

97.5 

99.0 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

97.5 

99.0 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

97.5 

99.0 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOXM.  RUMBER  OP  OBSERVATIOm  930 
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USKFBTAC/DS~92/276  ~  Paga  243 


OPEMTIHO  lOCATIdl  'A* 
USAFBIAC,  ASBBVIUJI  RC 


PKRCBBTAC8  FRBQUBICr  OF  OCCURRBRCS  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FBOH  aOURLT  OBSKRVAIICHS 

SmiOII  aUHBBR:  722576  STATIOH  RAHB:  ROBERI  ORAT  AAF/FORT  BOOD  XX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

liST  TO  UICi  *  6  HORIH:  AUO  HOURS:  03-05 


CEILIIia 

n 

FEET 

QB 

7 

138 

6 

SB 

5 

08 

4 

VI8IBILITT  n  sraXUTE  MILES 
6E  OB  OB  SB  QE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

OS 

3/8 

GB 

1/4 

G8 

0 

■0  CEIL 

81.7 

81.8 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

08 

20000 

85.6 

85.7 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

CB 

18000 

85.6 

85.7 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

«B 

16000 

85.6 

85.7 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

OB 

14000 

85.8 

85.9 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

« 

12000 

86.0 

86.1 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

CB 

10000 

90.1 

90.3 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

9000 

90.3 

90.5 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

08 

8000 

92.2 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

QE 

7000 

92.3 

93.0 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

08 

6000 

92.3 

93.1 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

OB 

5000 

92.9 

93.8 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

08 

4500 

93.0 

93.9 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

CB 

4000 

93.5 

94.4 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

08 

3500 

93.7 

94.5 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

08 

3000 

94.1 

95.3 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.6 

C8 

2500 

94.5 

95.7 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

08 

2000 

95.2 

96.3 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

08 

1800 

95.2 

96.3 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

08 

1500 

95.8 

97.1 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.0 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.6 

OB 

1200 

96.6 

97.8 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

08 

1000 

97.0 

98.5 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

900 

97.0 

98.5 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

08 

800 

97.0 

98.5 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

08 

700 

97.0 

98.6 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

600 

97.0 

98.6 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

500 

97.0 

98.7 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.6 

99.8 

OB 

400 

97.0 

98.7 

99.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

300 

97.0 

98.8 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

97.0 

98.8 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

* 

100 

97.0 

98.8 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

97.0 

98.8 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOnL  HONBBR  OP  GBSKRV»IOn  930 
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USAFXIAC/DS--92/276  ~  Paga  2«4 


oPBrarmo  locmioh  ’a* 
USAFEXAC,  ASHBVILLB  HC 


FERCBIfCAaB  FBBQUBIICT  OP  OCCUItRBIICB  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  QBSERVXTIOHS 

STATIOH  R1MBER:  722576  STMTIOH  lUMB:  RCSBRT  GRAY  AAF/FORT  BOOO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  +  6  MOUTH:  AUG  HOURS:  06-08 


CEILIHG 

IH 

FEET 

GE 

7 

GE 

6 

OB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GS 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

no 

CBIL 

69.7 

70.9 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OB 

20000 

75.3 

76.8 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GE 

18000 

75.3 

76.8 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GE 

16000 

75.3 

76.8 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

OB 

14000 

75.5 

77.0 

78.2 

78.2 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

GE 

12000 

77.3 

79.1 

80.4 

80.4 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GE 

10000 

81.2 

83.0 

84.4 

84.4 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GE 

9000 

81.6 

83.4 

84.8 

84.8 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GE 

8000 

84.8 

87.1 

88.6 

88.6 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

OB 

7000 

85.7 

88.2 

89.7 

89.7 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

6000 

86.5 

88.9 

90.4 

90.4 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

5000 

86.6 

89.0 

90.5 

90.5 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

4500 

86.8 

89.4 

90.9 

90.9 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GE 

4000 

87.6 

90.2 

91.7 

91.8 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GE 

3500 

88.5 

91.3 

92.9 

93.0 

93.3 

93.3 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

OB 

3000 

89.6 

92.7 

94.3 

94.4 

94.7 

94.7 

94.8 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

2500 

89.7 

92.8 

94.4 

94.5 

94.9 

94.9 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB 

2000 

90.1 

93.2 

94.9 

95.1 

95.6 

95.6 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

1800 

90.2 

93.3 

95.1 

95.3 

95.8 

95.8 

95.9 

96*1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

1500 

91.1 

94.3 

96.0 

96.2 

96.8 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GE 

1200 

91.4 

94.7 

96.7 

96.9 

97.4 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

1000 

91.8 

95.2 

97.2 

97.4 

98.0 

98.0 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

900 

91.9 

95.3 

97.3 

97.5 

98.1 

98.1 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

800 

92.3 

95.6 

97.6 

97.8 

98.4 

98.4 

98.7 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

700 

92.5 

95.8 

98.0 

98.2 

98.7 

98.7 

99.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

600 

92.6 

96.0 

98.2 

98.4 

98.9 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

500 

92.6 

96.0 

98.2 

98.4 

98.9 

98.9 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GE 

400 

92.7 

96.1 

98.3 

98.5 

99.0 

99.0 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

92.7 

96.1 

98.3 

98.5 

99.0 

99.0 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

92.7 

96.1 

98.3 

98.5 

99.0 

99.0 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

92.7 

96.1 

98.3 

98.5 

99.0 

99.0 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

92.7 

96.1 

98.3 

98.5 

99.0 

99.0 

99.6 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSBRVATIORS  930 
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cPEtaama  uxamoR  *a* 

tBAFBXK,  ASBKVlUJt  RC 


PKRCBUTAOB  FRBQUaiCr  of  occukrbiice  op  cbiliro  vbbsus  visibility 

FROH  BOUBLT  OBSERVATICHS 

SXMnOR  HUMBER:  722576  8XMII0H  HHMB:  ROBERT  GRAY  ARF/FORT  BOOD  5X  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  ID  UTC:  *  6  HOKTB:  AUG  HOURS:  09-11 


CSILIHG 

IH 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE  MILES 

GE  GB  GE  SB  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

m 

CEIL 

70.6 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

G8 

20000 

78.2 

78.6 

78-7 

78.7 

78.7 

78.7 

78,7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78-7 

78.7 

78.7 

78.7 

GE 

18000 

78.2 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78-7 

GB 

16000 

78.2 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

GE 

14000 

78.3 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

OB 

12000 

80.3 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

10000 

84.2 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

OS 

9000 

84.9 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GB 

8000 

88.2 

89.1 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GS 

7000 

89.0 

90.0 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GS 

6000 

89.1 

90.1 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GB 

5000 

89.2 

90.2 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

cat 

4500 

89.4 

90.3 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

08 

4000 

90.6 

91.6 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GB 

3500 

91.7 

92.8 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

G8 

3000 

93.4 

94.7 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

2500 

94.4 

95.8 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

2000 

95.1 

96.5 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

1800 

95.1 

96.5 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97-2 

97.2 

97.2 

GE 

1500 

95.3 

96.8 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

08 

1200 

96.2 

97.7 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98  .8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

1000 

96.9 

98.4 

99.0 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

QE 

900 

97.0 

98.5 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

800 

97.0 

98.5 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

700 

97.0 

98.5 

99.1 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

600 

97.0 

98.5 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

ar  9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

97.0 

98.5 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

400 

97.0 

98.5 

99.2 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

300 

97.0 

98.6 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

97.0 

98.6 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

97.0 

98.6 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.0 

98.6 

99.4 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OFSmTIIlQ  UXUaiON  'A' 
UaAFBIAC,  ASHBVIUX  HC 


PBRCB1ITA8B  FRBQUBACT  OP  CXXnnWEHCB  OP  CBILIHO  VERSUS  VISIBIUIT 
PRON  HOURLY  OBSERVATIOHS 

SXimOR  mjHBBR:  722576  STKnOH  HAMB:  ROBERT  GRAY  AAF/PORT  HOOD  IX  PERIOD  Of  RBCXR^D;  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UIC:  +  6  MOmB:  AUa  BOURS:  12-14 


CEILIMG 

IH 

FEET 

GB 

7 

OB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

GB  GB  GE  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

HO 

csn. 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GE  20000 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GE 

18000 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GE 

16000 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

6B 

14000 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78-7 

78-7 

OB 

12000 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GE 

10000 

83.9 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

6B 

9000 

84.2 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

GE 

8000 

87.3 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OB 

7000 

87.8 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

6B 

6000 

88.2 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

5000 

88.8 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

4500 

89.0 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

4000 

91.6 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GB 

3500 

94.7 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

3000 

96.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

2500 

97.3 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98  a7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GE 

2000 

97.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

1800 

97.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

1500 

97.5 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

1200 

98.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

1000 

98.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

900 

98.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

800 

98.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

700 

98.3 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99-7 

99.7 

99.7 

OB 

600 

98.3 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

500 

98.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

98.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

98.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

98.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

98.4 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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oPBiwriiiG  umncN  ’a- 
USAFBXK,  ASHEVIU.B  RC 


FERCBRTAGB  FRBgUBRCT  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FKM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SmiOH  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  13C  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

+  6 

HDNIB: 

AUG 

BCURS: 

15-17 

CSILIMG 

VISIBILITY  IN 

BTKnns 

MILBS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

63.4 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GB 

20000 

79.7 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GS 

18000 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GS 

16000 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

OB 

14000 

80.0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

12000 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GB 

10000 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE 

9000 

86.0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GB 

8000 

88.2 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

GB 

7000 

88.8 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

OB 

6000 

89.2 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

CT 

5000 

89.5 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

4500 

89.8 

90.3 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

4000 

93.9 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

GB 

3500 

96.3 

97.2 

97.3 

97.3 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GB 

3000 

97.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

vs 

2500 

97.7 

99.1 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

2000 

98.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1800 

98.0 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.8 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

1500 

98.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

1200 

98.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

1000 

98.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

98.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

98.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

98.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

600 

98.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

98.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

300 

98.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

98.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.1 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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(WEiwnRa  locKnoH  ’a* 
VSAFEXAC,  A8BBVIUS  RC 


PBRCBirtAaB  FBEQUERCT  OP  OCCURRBHCB  OF  CBILIHO  VERSUS  YISIBIUTY 
FROM  BOURLT  GBSERVATIOHS 

SranOH  HUMBER:  722576  SOTIOH  NAME:  ROBERT  GBAT  UT/FCSTt  ROOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MQHTB:  AUG  BOURS:  18-20 


CBILim 

IR 

FEET 

GB 

7 

OB 

6 

OE 

5 

OB 

4 

VISIBILITT  IB  SEUIUTB 
08  GB  GB  QB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

HILBS 

GB 

1  1/4 

OE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GE 

1/4 

GE 

0 

RO  CEIL 

66.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GR 

20000 

81.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GE 

18000 

81.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB 

16000 

81.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

GB 

14000 

81.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

12000 

83.1 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

OE 

10000 

87.6 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GB 

9000 

88.3 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

8000 

90.9 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

7000 

91.2 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

GB 

6000 

91.5 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

OB 

5000 

91.9 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

GB 

4500 

92.4 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

4000 

95.3 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

3500 

96.0 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

3000 

96.6 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

2500 

96.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

2000 

96.9 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1800 

97.0 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

1500 

97.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OE 

1200 

97.0 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

1000 

97.3 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

900 

97.3 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

800 

97.3 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

700 

97.3 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

600 

97.3 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

500 

97.3 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

97.3 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

97.3 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

97.3 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

97.3 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

97.3 

99.6 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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FBRCBimGS  FSBgUBIICr  OF  OCCURRERCB  OP  CBILIMO  VERSUS  VISIBILIT¥ 
FROM  anURLy  OBSERVXnORS 


opKRKmio  LoamoR  'a* 

USAFBZRC,  ASBEVILLB  RC 

SXIOIOR  RUHBBR:  722576  SXKTIOH  RMS:  ROBERT  ORAT  AAF/FORT  BOOD  TIC  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  +  6  MORIB:  ADO  HOURS:  21-23 


CBILraO 

n 

FEET 

1  SE 

1  7 

68 

6 

SE 

5 

SB 

4 

OB 

3 

VISIBILITy  IB 

SE  SE 

2  1/2  2 

STHmB 

SB 

1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GS 

1 

(JR 

3/4 

SB 

5/8 

OB 

1/2 

SB 

3/8 

6B 

1/4 

GE 

0 

■0 

CEIL 

79.9 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

OB  20000 

89.0 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OB 

18000 

89.1 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OS 

16000 

89.1 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OB 

14000 

89.4 

89.8 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OB 

12000 

90.4 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OB 

10000 

93.3 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

CS 

9000 

93.8 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

QB 

8000 

95.7 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

CB 

7000 

95.7 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

CB 

6000 

95.7 

96.2 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

SB 

5C00 

95.9 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

SB 

4500 

96.0 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

SB 

4000 

97.2 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

CS 

3500 

97.6 

98.2 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

SB 

3000 

98.2 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

SR 

2500 

98.6 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

2000 

98.6 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

68 

1800 

98.6 

99.2 

99.5 

<»'5.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

SB 

1500 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

1200 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

1000 

98.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

900 

98.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

800 

98.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

700 

98.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

600 

98.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99,9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

SB 

500 

98.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

98.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

lUO.O 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

300 

98.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

98.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

98.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

98.8 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOOU.  RUNBBt  OP  OBSBRVATiaiB  930 


D  -  2  -  71 


USAPETAC/DS— 92/1  6  ~  Pag*  250 


msuaina  i<ocKrioH  *a* 

U8AFBIAC,  ASHKVILLS  HC 


PKRCSIlXASR  7RBQUERCT  CF  OCCURRBIICB  CF  CEILIHG  VERSUS  VISIBILin 
FRCM  HOURLT  QBSERVXTIOilS 

STATIGII  mXBBR:  722576  STATiaR  HMtB:  ROBERT  ORAr  AAP/FORT  BOOO  TX  PERIOD  OF  RECOtD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOIITB:  AUQ  BOORS:  AU. 


CEILIHO 

IB 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GB 

5 

OB 

4 

VI8IBILITT  IB  STATUTE 
GS  GB  GB  OE 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GS 

1 

OE 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

OB 

3/8 

OE 

1/4 

OB 

0 

MO  CEIL 

72.9 

73.3 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

CE 

20000 

82.1 

82.7 

82.9 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

63.0 

83.0 

83.0 

8E 

18000 

82.2 

82.7 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

6B 

16000 

82.2 

82.7 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

63.0 

6B 

14000 

82.4 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

63.3 

6E 

12000 

83.7 

84.3 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

OB 

10000 

87.4 

88.1 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

68.5 

as 

9000 

87.9 

88.6 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

8000 

90.4 

91.4 

91,7 

91.7 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

6B 

7000 

90.8 

91.9 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OE 

6000 

91.0 

92.1 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

OB 

5000 

91.3 

92.4 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OB 

4500 

91.5 

92.6 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

4000 

93.2 

94.4 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

3500 

94.4 

95.6 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GE 

3000 

95.4 

96.9 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

2500 

95.8 

97.3 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

2000 

96.0 

97.6 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1800 

96.1 

97.6 

98.1 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

1500 

96.3 

97.9 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OE 

1200 

96.7 

98.3 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

1000 

96.9 

98.6 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GE 

900 

96.9 

98.6 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OE 

800 

97.0 

98.7 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

m 

700 

97.0 

98.8 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

6B 

600 

97.1 

98.8 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GE 

500 

97.1 

98.8 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

400 

97,1 

98.8 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

as 

300 

97.1 

98.9 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

200 

97.1 

98.9 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

97.1 

98.9 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

97.1 

98.9 

99.5 

99.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  mMBER  OF  (»SSRVATIOHS  7440 


D  -  2  -  72 


USAFBTAC/0S~92/276  ~  Paga  251 


CPBItmHO  lOCATIGH  *A' 
OSKFOM:,  JkSHBVIIXB  HC 


PKHCgnaoK  FREQuracr  or  occubrhicb  of  cbildio  versus  visisiLiry 

FKM  BOURLT  OBSBRVATIGHS 


sxmoil  iraiaBR:  722576  SXRTIOM  SMB:  BOTEET  SEAY  AAF/FOET  BOOD  5X  PERIOD  OF  EECOED:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  HORTB:  SEP  BOUES:  00-02 


CZILIEG 

IE 

FEET 

1  GB 

1  ^ 

GB 

6 

SE 

5 

SB 

4 

VISIBILITr  IB  SIMIUTB 

SB  SB  OB  OB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILBS 

SB 

1  1/4 

1 

OB 

3/4 

SB 

5/8 

SB 

1/2 

3/8 

GB 

1/4 

SB 

0 

BO 

CEIL 

73.4 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

SE 

20000 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

SE 

18000 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

SB 

16000 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

OB 

14000 

79.4 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

SB 

12000 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

SB 

10000 

81.3 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GS 

9000 

82.1 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OB 

8000 

83.6 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

SE 

7000 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

OB 

6000 

84.2 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

5000 

84.7 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84  9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

08 

4500 

84.8 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

08 

4000 

85.6 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

08 

3500 

87.4 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

08 

3000 

88.6 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

08 

2500 

89.4 

90.0 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

08 

2000 

91.4 

92.0 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OB 

1800 

91.4 

92.0 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

08 

1500 

93.2 

93.8 

94.0 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

08 

1200 

94.0 

94.7 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

08 

1000 

95.1 

95.8 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

08 

900 

95.7 

96.4 

96.9 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

08 

800 

96.0 

97.0 

97.4 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

08 

700 

96.3 

97.3 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

08 

600 

96.7 

97.8 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

08 

500 

97.0 

98.1 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

08 

400 

97.2 

98.6 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

08 

300 

97.3 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

08 

200 

97.3 

98.8 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

100 

97.3 

98.8 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

97.3 

98.8 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  ROHBER  OF  OBSERVATIOIB  900 
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opBmniK  LocmoR  *a* 
UakFBlAC,  ASBBVILLB  HC 


FBRCBIIIMB  FHSgUKRCT  OP  OCCURHBIICB  OP  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOORLT  CBSBRVKTIOHS 

SranOH  HIMBBR!  722576  SXKnOH  RMS:  ROBERT  (SIAI  AAF/FOBT  ROOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  +  6  NORTH:  SEP  HOURS:  03-05 


CEILIRe 

IR 

PERT 

G8 

7 

OB 

6 

GB 

5 

OB 

4 

08 

3 

VISIBILITT  IR 

OB  GB 

2  1/2  2 

smuiB 

OB 

1  1/2 

MILBS 

OS 

1  1/4 

OB 

1 

G8 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

OB 

3/8 

08 

1/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

66.0 

67.6 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

SB 

20000 

70.1 

71.7 

71.9 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OB 

18000 

70.1 

71.7 

71.9 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OE 

16000 

70.1 

71.7 

71.9 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OB 

14000 

70.1 

71.7 

71.9 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

OB 

12000 

70.9 

72.4 

72.7 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

OB 

10000 

72.4 

74.0 

74.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

74.7 

OB 

9000 

72.7 

74.6 

74.8 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GB 

8000 

74.3 

76.2 

76.4 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OB 

7000 

74.6 

76.4 

76.7 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

OB 

6000 

74.6 

76.4 

76.7 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

OB 

5000 

74.8 

76.7 

76.9 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

OB 

4500 

75.0 

76.9 

77.1 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

OB 

4000 

75.4 

77.3 

77.6 

77.7 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

OB 

3500 

76.3 

78.2 

78.4 

78.6 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

OB 

3000 

78.1 

80.1 

80.3 

80.4 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

OB 

2500 

79.9 

82.0 

82.2 

82.4 

82.8 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

OB 

2000 

82.6 

84.7 

84.9 

85.1 

85.4 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OB 

1800 

82.9 

85.0 

85.2 

85.4 

85.8 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

OB 

1500 

86.2 

88.7 

88.9 

89.1 

89.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OB 

1200 

88.3 

91.0 

91.2 

91.4 

91.9 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

OB 

1000 

89.6 

92.4 

92.7 

92.9 

93.3 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB 

900 

90.3 

93.2 

93.4 

93.7 

94.1 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB 

800 

91.0 

94.1 

94.4 

94.7 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

700 

91.8 

94.9 

95.2 

95.9 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

OB 

600 

92.2 

95.4 

95.8 

96.4 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

500 

92.3 

95.7 

96.0 

96.7 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

OB 

400 

92.9 

96.2 

96.7 

97.3 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

300 

93.2 

96.9 

97.3 

98.1 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

200 

93.2 

96.9 

97.3 

98.1 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.3 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

100 

93.2 

96.9 

97.3 

98.1 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

000 

93.2 

96.9 

97.3 

98.1 

98.9 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

THIRL  RUBER  OP  OBSRRVRIIOHS  900 
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cramnis  uxxaoK  'a* 

OBAFBXMC,  ASBIVIIU  RC 


PBRCBIITA08  FRBgUBICT  OF  OCCUR8BRCB  OP  CBILIIIO  VERSUS  VTSIBILrrT 
fhoh  boorli  (nsBRVATiais 

SmnOR  RIMUR:  722576  SXniOH  RA«:  ROBERT  ORAY  AAF/PORI  BOOO  Tfl  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 

liST  TO  UTC:  *  6  MOHIB:  SEP  HOURS:  06-08 


CEILim 

n 

FEET 

OB 

7 

OB 

6 

OE 

5 

08 

4 

VISIBILITY  n  snauiB  miles 

OB  OB  OB  OE  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

CB 

1 

OE 

3/4 

GB 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

OE 

1/4 

OB 

0 

■0  CEIL 

54.4 

56.6 

57.8 

58.7 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

OB  20000 

58.8 

61.6 

62.9 

63.8 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

01 

18000 

58.8 

61.6 

62.9 

63.8 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

16000 

58.9 

61.7 

63.0 

63.9 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

OB 

14000 

59.3 

62.1 

63.4 

64.3 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

12000 

60.7 

63.4 

64.8 

65.7 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

OB 

10000 

62.1 

64.9 

66.2 

67.1 

67.8 

67.8 

67.8 

67.0 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

OB 

9000 

62.4 

65.6 

66.9 

67.8 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

OB 

8000 

65.0 

68.2 

69.7 

70.7 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

Oi 

7000 

65.3 

68.6 

70.2 

71.2 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

* 

6000 

65.9 

69.3 

71.0 

72.0 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

SB 

5000 

66.4 

69.9 

71.6 

72.6 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

OB 

4500 

66.6 

70.0 

71.7 

72.7 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.6 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

OB 

4000 

66.9 

70.6 

72.2 

73.2 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

OB 

3500 

67.3 

71.0 

72.7 

73.7 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

«B 

3000 

69.4 

73.3 

75.1 

76.1 

76.9 

76.9 

77.0 

77.0 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

OB 

2500 

71.2 

75.2 

77.1 

78.1 

78.9 

78.9 

79.0 

79.1 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

01 

2000 

73.8 

78.0 

80.0 

81.0 

82.0 

82.0 

82.1 

82.3 

82.4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

CB 

1800 

74.1 

78.3 

80.3 

81.3 

82.3 

82.3 

82.4 

S2.7 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OB 

1500 

77.2 

81.6 

83.6 

84.6 

85.7 

85.7 

65.8 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

OB 

1200 

78.3 

82.9 

85.1 

86.1 

87.2 

87.2 

07.3 

87.6 

67.7 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

OB 

1000 

79.9 

84.7 

87.2 

88.2 

89.7 

89.7 

89.8 

90.0 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB 

900 

80.6 

85.4 

88.0 

89.0 

90.4 

90.4 

90.6 

90.8 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

01 

800 

81.8 

86.7 

89.3 

90.4 

91.9 

91.9 

92.0 

92.2 

92.3 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

OB 

700 

82.6 

87.7 

90.3 

91.6 

93.0 

93.0 

93.1 

93.3 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

600 

83.0 

88.3 

91.4 

93.0 

94.0 

94.8 

94.9 

95.1 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

500 

83.1 

88.9 

92.1 

93.7 

95.7 

95.7 

95.9 

96.1 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

OB 

400 

83.2 

89.2 

92.8 

94.3 

96.6 

96.6 

96.8 

97.2 

97.3 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

300 

83.2 

89.3 

92.9 

94.6 

97.1 

97.1 

97.7 

98.2 

98.4 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

01 

200 

83.2 

89.3 

92.9 

94.7 

97.4 

97.4 

98.0 

98.8 

99.0 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

• 

100 

83.2 

89.3 

92.9 

94.7 

97.4 

97.4 

98.0 

98.9 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

OB 

000 

83.2 

89.3 

92.9 

94.7 

97.4 

97.4 

98.0 

98.9 

99.1 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.9 

100.0 

TOOU.  nMBR  CP  rWRVMnOHB  900 
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OPKHKFIIIQ  LOCKnON  *A- 
OSAFBnC.  MHKVIUJB  RC 


PERCBHinaB  FHEgUBRCY  OF  OCCURRBRCB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FRQH  HOURLY  OBSBRVKTIOHS 

SinXIOR  HUMBER:  722576  SIRTIOH  lUMB:  ROBERT  ORXY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TD  UIC:  *  6  MOMIB:  SEP  HOURS:  09-11 


CEILIHO 

IH 

FEET 

08 

7 

SB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  IR  SIAIUIB 

OB  OB  OB  OB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

QB 

1  1/4 

OB 

1 

SB 

3/4 

OB 

5/8 

GS 

1/2 

OB 

3/8 

GS 

1/4 

OB 

0 

HO 

CBIL 

51.0 

51.6 

52.0 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

OB 

20000 

59.8 

60.3 

60.8 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

SB 

18000 

59.8 

60.3 

60.8 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

6E 

16000 

59.8 

60.3 

60.8 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

SB 

14000 

60.4 

61.0 

61.4 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

SB 

12000 

62.0 

62.6 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

6E 

10000 

63.9 

64.4 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

OB 

9000 

64.0 

64.6 

65.0 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

SB 

8000 

67.3 

68.0 

68.4 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

SB 

7000 

68.2 

69.0 

69.4 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

SB 

6000 

68.8 

69.6 

70.0 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

SB 

5000 

69.7 

70.4 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

SB 

4500 

70.2 

71.0 

71.4 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

SB 

4000 

70.8 

71.6 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

SB 

3500 

72.7 

73.7 

74.1 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

SB 

3000 

78.6 

79.6 

80.0 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

SB 

2500 

81.8 

82.9 

83.3 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

SB 

2000 

84.3 

85.7 

86.1 

86.6 

86.8 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

SB 

1800 

85.3 

86.7 

87.1 

87.6 

87.8 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OB 

1500 

87.6 

89.0 

89.4 

89.9 

90.1 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

SB 

1200 

90.3 

92.1 

92.7 

93.1 

93.3 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

SB 

1000 

91.8 

94.0 

94.6 

95.0 

95.2 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

OB 

900 

92.6 

95.0 

95.6 

96.1 

96.3 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

SB 

800 

93.0 

95.6 

96.1 

96.7 

96.9 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

SB 

700 

93.6 

96.3 

96.9 

97.4 

97.7 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

600 

93.8 

96.6 

97.2 

98.0 

98.2 

98.4 

98.4 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

SB 

500 

94.0 

96.9 

97.6 

98.3 

98.6 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

SB 

400 

94.0 

96.9 

97.6 

98.3 

98.8 

99.0 

99.1 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

SB 

300 

94.1 

97.0 

97.7 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

SB 

200 

94.1 

97.0 

97.7 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

SB 

100 

94.1 

97.0 

97.7 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

000 

94.1 

97.0 

97.7 

98.4 

98.9 

99.1 

99.2 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOCKL  HUMBER  OP  OBBERVRTIOin  900 
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amuTOQ  uxxncm  *«■ 

OSKFRUC,  MHBVIU.B  K 


FBHCsnsuB  ntBguBRcr  cr  occinotracs  op  cezlimo  versus  visisiLirr 

FROM  BOURLT  OBSSRVRTIOIIS 


SXniOR  RUMRBR:  722576  SEKTIOR  IDUIEl  HUBERT  ORRT  ARF/FORT  BOOO  XX  PERIOD  OF  REOQRDt  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

*  6 

HONIH: 

SEP 

BOUBS: 

12-14 

CEILIRa 

VISIBILITr  IR 

SZftIUTB 

MILES 

IH 

OB 

8B 

88 

GB 

GB 

88 

OB 

GB 

OE 

GB 

OB 

OS 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

BO 

CEIL 

53.8 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

CB 

20000 

64.7 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

OB 

18000 

64.7 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

OB 

16000 

64.7 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

OB 

14000 

64.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

OB 

12000 

66.3 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

OB 

10000 

68.9 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

OB 

9000 

69.0 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

OB 

8000 

71.7 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

OB 

7000 

72.6 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

OB 

6000 

72.9 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73,2 

OB 

5000 

74.7 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75,0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

OB 

4500 

76.1 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

OB 

4000 

79.0 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OB 

3500 

85.2 

85.6 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

OB 

3000 

93.0 

93.4 

93.8 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

SB 

2500 

94.3 

94.8 

95.1 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

2000 

95.0 

95.6 

95.9 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB 

1800 

95.1 

95.7 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

QB 

1500 

95.2 

95.8 

96.1 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OB 

1200 

95.4 

96.0 

96.3 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

1000 

96.1 

96.7 

97.2 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

OB 

900 

96.4 

97.1 

97.7 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

800 

96.4 

97.1 

97.7 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

700 

96.8 

97.4 

98.0 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

600 

96.9 

97.6 

98.1 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

500 

97.1 

97.8 

98.4 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

400 

97.1 

97.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

97.1 

97.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

97.1 

97.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

* 

100 

97.1 

97.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

000 

97.1 

97.8 

98.4 

99.4 

99.6 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

XOIM  HUMBER  OP  CB8BRVMII0R8  900 
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OPEmnHO  KOCHTIOII  'A’ 
USAFinC,  A8BBVILL8  AC 


PERCBiaAeB  ntsguBnnr  cf  oocurrdkx  op  cbilihg  versus  visibilitt 

FlOf  BOURLT  GBSRRVKTIORS 


SranOH  mMBBRt  722576  OXHTIGR  HAMB:  ROBERT  GRAT  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 


L8T  TO  OTC: 

*  6 

MORTB: 

SEP 

BOORS: 

15-17 

CEILIRO 

VISIBILITT  IR 

STATUTE  MILBS 

111 

OB 

GB 

GB 

GB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

OB 

GB 

GB 

GB 

FBBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CBIL 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

OB 

20000 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

OB 

18000 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GE 

16000 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

OB 

14000 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GB 

12000 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

OB 

10000 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GB 

9000 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GB 

8000 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GB 

7000 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

OB 

6000 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

OB 

5000 

84.3 

84.3 

64.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

OB 

4500 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GB 

4000 

86.1 

86.1 

66.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

OB 

3500 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

3000 

95.6 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

2500 

95.7 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

OB 

2000 

96.2 

96.7 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

1800 

96.2 

96.7 

96.7 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

1500 

96.4 

96.9 

96.9 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

1200 

96.8 

97.2 

97.3 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97-7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

1000 

97.4 

98.1 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

900 

97.4 

98.1 

98.2 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

800 

97.8 

98.4 

98.6 

98.9 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

700 

97.9 

98.6 

98.7 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

a 

600 

98.1 

98.8 

98.9 

99.2 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

a 

500 

9B.2 

98.9 

99.0 

99.3 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

98.2 

98.9 

99.0 

99.3 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

98.2 

98.9 

99.0 

99.3 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

98.2 

98.9 

99.0 

99.3 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

98.2 

98.9 

99.0 

99.3 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

98.2 

98.9 

99.0 

99.3 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  miMBBR  OF  OBSBRVATIORS  900 
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oramrnie  uxxncm  -a* 

aSAFEXAC,  ASHBVILLK  RC 


PBRCBITAGS  FRBOUBHCT  OF  OCCURRBICB  OP  CBILIHO  VERSUS 
FROM  BOURAy  OBSERVATIOHS 


visiBiLiry 


SXniOR  HUBER:  722576 


SXMTIOH  RMB:  ROBERT  ORAT  AAF/FORT  HOOD  n  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  SI  -  SEP  91 
L8T  TO  UIC:  +  6  MORTB:  SEP  HOURS:  18-20 


CBILIHO 

IH 

FBBT 

OB 

7 

08 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISniLITr  IH  STATUTB  MILES 

SB  CT  QB  08  GE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

SB 

5/8 

SE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

K>  CEIL 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

08 

20000 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77-0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

SB 

18000 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

SB 

16000 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

SB 

14000 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77-6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

OB 

12000 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

10000 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

SB 

9000 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

GB 

8000 

85.3 

85.4 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

08 

7000 

86.4 

86.5 

86.6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

08 

6000 

87.1 

87.2 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OB 

5000 

88.1 

88.2 

88.3 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

OB 

4500 

88.6 

88.7 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

es 

4000 

90.0 

90.1 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

08 

3500 

92.4 

92.5 

92.6 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

OS 

3000 

94.2 

94.3 

94.6 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

08 

2500 

95.2 

95.4 

95.8 

96.0 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

08 

2000 

95.2 

95.4 

95.8 

96.0 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

1800 

95.2 

95.4 

95.8 

96.0 

96.3 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

08 

1500 

96.1 

96.4 

96.8 

97.0 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

08 

1200 

96.2 

96.5 

96.9 

97.1 

97.4 

97.5 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

08 

1000 

96.8 

97.1 

97.4 

97.7 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

08 

900 

97.2 

97.5 

97.9 

98.1 

98.4 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

08 

800 

97.5 

97.9 

98.2 

98.4 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

08 

700 

97.7 

98.0 

98.3 

98.6 

98.9 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

08 

600 

97.9 

98.2 

98.6 

98.8 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

08 

500 

97.9 

98.3 

98.8 

99.0 

99.3 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

400 

98.0 

98.4 

98.9 

99.1 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

98.0 

98.4 

98.9 

99.1 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

200 

98.0 

98.4 

98.9 

99.1 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

98.0 

98.4 

98.9 

99.1 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

98.0 

98.4 

98.9 

99.1 

99.4 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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WBIATim  LOCmOR  ’A' 
U8AFKIAC,  ASHEVILLB  AC 


FBRCBATAaS  FKEQUBACY  OF  OCCURRBACB  OF  CEIUAO  VERSUS  VISIBILITX 
FRCH  BOURLT  OBSSRVXFIOAS 

SIAIIOII  ROOBR:  722576  STKnOR  HRMB:  ROBERT  GRAY  AAF/P08T  BOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  +  6  MOHTB:  SEP  BOURS:  21-23 


CBILIBB 

IR 

PEET 

OB 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBIUTY  IR  STUIUTB  MILES 

OB  OB  OB  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GS 

1/4 

GB 

0 

BO 

CBIL 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76,9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

OB 

20000 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

64.7 

64.7 

64.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

OB 

18000 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

64.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

6B 

16000 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

tat 

14000 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

es 

12000 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

6B 

10000 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

OE 

9000 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

6B 

8000 

90.1 

90.1 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OE 

7000 

90.9 

90.9 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

SB 

6000 

91.2 

91.2 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

OB 

5000 

91.3 

91.3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OB 

4500 

91.4 

91.4 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

4000 

92.2 

92.2 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

OE 

3500 

93.3 

93.3 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OB 

3000 

94.9 

94.9 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OE 

2500 

95.4 

95.4 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

2000 

95.8 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OE 

1800 

95.8 

95.9 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

1500 

96.8 

96.9 

97.1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

1200 

96.9 

97.0 

97.2 

97.4 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OB 

1000 

97.4 

97.5 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

m 

900 

97.8 

98.2 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OE 

800 

97.8 

98.2 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

700 

98.0 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

600 

98.0 

98.4 

98.8 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

500 

98.2 

98.8 

99.1 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

400 

98.3 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

300 

98.3 

98.9 

99.2 

99.4 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

200 

98.3 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

98.3 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

98.3 

99.0 

99.3 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OraMTIHO  lOCKnOH  *A* 
USAFBEKC,  ASBRVIU.K  RC 


FERCBRIAGB  FBRgUBiar  OF  OCCUHRBRCB  OF  CRILIHa  VERSUS  VISIBIl.ITy 
FROM  BOURLT  OB8BRVATIOHS 

SXKTIOII  HUMBER:  722576  SXKTIOR  HMC:  ROmBT  ORAY  AAF/FORT  HOOD  IX  PERIOD  OF  RECORD:  OCI  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  +  6  MOHTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CBILIHa 

IH 

PEBT 

08 

7 

08 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISIBILITT  IH  BJXWIS 

08  GS  08  08 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OE 

1  1/4 

GB 

1 

OE 

3/4 

GB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

MO 

CEIL 

62.5 

63.1 

63.3 

63.5 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

08 

20000 

70.6 

71.3 

71.5 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

08 

18000 

70.6 

71.3 

71.5 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71-8 

08 

16000 

70.6 

71.3 

71.5 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

08 

14000 

70.9 

71.6 

71.9 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

08 

12000 

72.0 

72.7 

73.0 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

08 

10000 

74.2 

74.9 

75.1 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

OB 

9000 

74.7 

75.5 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

08 

8000 

77.4 

78.2 

78.5 

78.7 

78.8 

78.8 

78.6 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

08 

7000 

78.1 

78.9 

79.2 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

08 

6000 

78.5 

79.3 

79.6 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

60.0 

80.0 

08 

5000 

79.2 

80.1 

80.4 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.8 

80.8 

60.8 

80.8 

80.8 

80.6 

60.8 

08 

4500 

79.7 

80.6 

80.9 

81.1 

81.2 

81.2 

61.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

61.3 

QB 

4000 

80.7 

81.6 

81.9 

82.1 

82.2 

82.3 

62.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

OB 

3500 

83.2 

84.2 

84.5 

84.8 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

64.9 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

65.0 

85.0 

85.0 

08 

3000 

86.5 

87.6 

88.0 

88.3 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

88.5 

68.5 

88.5 

68.5 

08 

2500 

87.9 

89.0 

89.4 

89.7 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

08 

2000 

89.3 

90.5 

91.0 

91.3 

91.5 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

08 

1800 

89.5 

90.7 

91.2 

91.5 

91.8 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

92*0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

08 

1500 

91.1 

92.4 

92.8 

93.2 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

“ 

1200 

92.0 

93.4 

94.0 

94.3 

94.6 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

08 

1000 

93.0 

94.5 

95.1 

95.5 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

900 

93.5 

95.1 

95.8 

96.2 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

08 

800 

93.9 

95.6 

96.3 

96.7 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

08 

700 

94.3 

96.1 

96.7 

97.2 

97.7 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

08 

600 

94.6 

96.4 

97.1 

97.7 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

08 

500 

94.7 

96.7 

97.5 

98.0 

98.5 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

08 

400 

94.9 

96.9 

97.7 

98.3 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

08 

300 

94.9 

97.0 

97.8 

98.5 

99.1 

99.2 

99.3 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

08 

200 

94.9 

97.0 

97.9 

98.5 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

100 

94.9 

97.0 

97.9 

98.5 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

94.9 

97.0 

97.9 

98.5 

99.2 

99.3 

99.4 

99.6 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TODU.  HUMBER  OF  OBBERVIfflOHS  7194 
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OFEiwnm  Lociaioti  *a* 
USWEXAC,  ASHEVIUS  RC 


PERCSIlZKSB  FRB&UBRCT  CP  OCCURREIICB  OF  CBILIMG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSBRVXTIORS 

STATIGH  HIMBBR:  722576  STKnOH  lUHB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  nc:  +  6  MOHTB:  OCT  HOURS:  00-02 


CBILIRO 

IR 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTE 

GB  SB  GE  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO  GBIL 

64.2 

64.9 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GE 

20000 

67.1 

68.0 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GB 

18000 

67.1 

68.0 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

08.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GE 

16000 

67.1 

68.0 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

OB 

14000 

67.2 

68.1 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

GB 

12000 

67.3 

68.2 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

6(  6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GB 

10000 

68.4 

69.2 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

9000 

68.4 

69.2 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

8000 

68.8 

69.8 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GB 

7000 

69.6 

70.5 

70.9 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

GB 

6000 

69.9 

70.9 

71.2 

71.4 

71.5 

71.5 

71.5 

71.6 

71. f 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GB 

5000 

71.0 

71.9 

72.3 

72.5 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

OB 

4500 

71.2 

72.2 

72.5 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

OB 

4000 

71.6 

72.6 

72.9 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

GE 

3500 

72.4 

73.5 

73.9 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

3000 

74.2 

75.6 

75.9 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GB 

2500 

75.8 

77.2 

77.8 

78.1 

78.3 

78.3 

70.3 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GB 

2000 

79.5 

81.0 

81.7 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

OB 

1800 

80.1 

81.6 

82.4 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

OB 

1500 

82.2 

83.7 

84.4 

84.8 

85.1 

85.1 

85.1 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GB 

1200 

84.7 

86.2 

87.0 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

OB 

1000 

85.3 

86.9 

87.6 

88.1 

68.4 

88.5 

88.5 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OB 

900 

86.5 

88.1 

88.8 

89.2 

89.6 

89.7 

89.8 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

800 

87.0 

88.6 

89.4 

89.9 

90.2 

90.3 

90.4 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

700 

88.0 

89.7 

90.4 

91.2 

91.5 

91.6 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

600 

88.7 

90.5 

91.3 

92.2 

92.5 

92.7 

92.8 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

OB 

500 

89.6 

91.9 

92.7 

93.9 

94.6 

94.8 

95.2 

95.5 

95.5 

95.6 

95.7 

95.7 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

CT 

400 

89.6 

92.2 

93.1 

94.4 

95.4 

95.6 

96.0 

96.3 

96.3 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

GB 

300 

89.6 

92.2 

93.1 

94.7 

95.8 

96.0 

96.8 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

97.8 

98.1 

98.1 

98.2 

98.2 

GB 

200 

89.6 

92.2 

93.1 

94.7 

95.8 

96.0 

96.8 

97.4 

97.4 

97.6 

98.3 

98.3 

98.9 

98.9 

99.0 

99.2 

GB 

100 

89.6 

92.2 

93.1 

94.7 

95.8 

96.0 

96.8 

97.4 

97.4 

97.6 

98.3 

98.3 

98.9 

98.9 

99.4 

100.0 

GB 

000 

89.6 

92.2 

93.1 

94.7 

95.8 

96.0 

96.8 

97.4 

97.4 

97.6 

98.3 

98.3 

98.9 

98.9 

99.4 

100.0 

TOTAL  RUMBBR  OF  CnSBRVATIGRS  930 
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OPBIWrillO  UXATIOH  'A* 
USAFBXAC,  ASHBVILU!  IIC 


PERCEHTACB  FRBQUERCir  OF  OCCURRBXCB  OP  CEILING  VEHSUS  VISIBILITY 
FROM  BOUELY  OBSERVATICII8 

SIKTIOH  HUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX.  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 

LST  ID  UTC:  *  6  MOUTH:  OCT  HOURS:  03-05 


CBILINa 

IN 

FEET 

GE 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

GB 

3 

VISIBILITY  IN 
GB  GB 

2  1/2  2 

Sn^fTB 

GB 

1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

6B 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO  CEIL 

57.7 

58.9 

59.8 

59.9 

60.1 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

GB 

20000 

59.8 

61.0 

62.0 

62.2 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

OB 

18000 

59.8 

61.0 

62.0 

62.2 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GB 

16000 

59.8 

61.0 

62.0 

62.2 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.^5 

62.5 

GB 

14000 

60.0 

61.2 

62.3 

62.4 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

GB 

12000 

60.0 

61.2 

62.3 

62.4 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

GB 

10000 

61.4 

62.6 

63.7 

63.8 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GB 

9000 

61.4 

62.6 

63.7 

63.8 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GB 

8000 

61.6 

63.1 

64.2 

64.3 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GB 

7000 

61.8 

63.3 

64.4 

64.5 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

6000 

62.0 

63.5 

64.6 

64.7 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB 

5000 

62.2 

63.8 

64.8 

64.9 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GB 

4500 

62.4 

64.0 

65.1 

65.2 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

08 

4000 

63.9 

65.5 

66.7 

66.8 

67.0 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GB 

3500 

64.7 

66.3 

67.5 

67.6 

67.8 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GB 

3000 

65  1 

67.5 

68.7 

68.8 

69.0 

69.2 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GB 

2500 

69.4 

71.1 

72.3 

72.5 

72.7 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GB 

2000 

72.8 

74.7 

75.9 

76.1 

76.3 

76.6 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GB 

1800 

73.7 

75.6 

76.8 

77.0 

77.2 

77.4 

77.6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

GB 

1500 

75.3 

77.3 

78.5 

78.7 

78.9 

79.1 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GB 

1200 

77.4 

79.7 

81.2 

81.4 

81.6 

81.8 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GB 

1000 

79.2 

81.5 

83.1 

83.4 

83.7 

83.9 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

GB 

900 

80.5 

82.8 

84.9 

85.4 

85.6 

85.8 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

08 

800 

81.1 

83.5 

85.9 

86.3 

86.6 

86.8 

87.2 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

GB 

700 

82.3 

84.8 

87.3 

87.8 

88.4 

88.6 

89.0 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

GB 

600 

83.0 

85.6 

88.4 

89.1 

89.7 

89.9 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

500 

84.0 

86.7 

89.7 

90.6 

91.9 

92.3 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.5 

93.5 

GB 

400 

84.6 

87.4 

90.8 

91.8 

93.7 

94.1 

94.9 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.8 

95.9 

96.0 

96.0 

GB 

300 

84.6 

87.5 

91.2 

92.4 

94.3 

94.7 

95.9 

96.8 

96.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.4 

97.5 

97.8 

98.2 

GB 

200 

84.6 

87.5 

91.2 

92.4 

94.3 

94.7 

95.9 

96.8 

96.9 

97.2 

97.5 

97.6 

98.2 

98.3 

98.9 

99.4 

08 

100 

84.6 

87.5 

91.2 

92.4 

94.3 

94.7 

95.9 

96.8 

96.9 

97.2 

97.6 

97.7 

98.4 

98.6 

99.2 

100.0 

GB 

000 

84.6 

87.5 

91.2 

92.4 

94.3 

94.7 

95.9 

96.8 

96.9 

97.2 

97.6 

97.7 

98.4 

98.6 

99.2 

100.0 
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OFERATIIIO  UICKFIOR  *A*  PERCBHTASE  FREgUSIKY  CP  OCCUIUIBIICB  OP  CBILINO  VERSUS  VISIBIUTT 

USAFEXAC,  ABHBVIUB  EC  FRCM  BOURLT  OBSERVXTIOIIS 

SranOH  HUMBER:  722576  STHTIOH  HMfB:  ROBERT  GRAY  AAF/FGRF  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECXJRD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  -f  6  MORIH:  OCT  HOURS:  06-08 


CEILIHO 

IH 

FEKF 

GB 

7 

OE 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 
GB  GB  GB  GB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

GS 

2/4 

OE 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

HO  CEIL 

47.2 

49.9 

50.3 

50.4 

50.6 

50.6 

50.8 

50.8 

50.8 

50.9 

51.4 

51.4 

51.5 

51.6 

51.6 

51.7 

SB  20000 

49.9 

53.0 

53.8 

54.0 

54.2 

54.2 

54.4 

54.4 

54.4 

54.5 

55.1 

55.1 

55.2 

55.3 

55.3 

55.4 

OE  18000 

49.9 

53.0 

53.8 

54.0 

54.2 

54.2 

54.4 

54.4 

54.4 

54.5 

55.1 

55.1 

55.2 

55.3 

55.3 

55.4 

OE 

16000 

49.9 

53.0 

53.8 

54.0 

54.2 

54.2 

54.4 

54.4 

54.4 

54.5 

55.1 

55.1 

55.2 

55.3 

55.3 

55.4 

GB 

14000 

50.0 

53.1 

53.9 

54.1 

54.3 

54.3 

54.5 

54.5 

54.5 

54.6 

55.2 

55.2 

55.3 

55.4 

55.4 

55.5 

OB 

12000 

50.4 

53.5 

54.3 

54.5 

54.7 

54.7 

54.9 

54.9 

54.9 

55.1 

55.6 

55.6 

55.7 

55.8 

55.8 

55.9 

OB 

10000 

52.9 

56.2 

57.0 

57.2 

57.5 

57.5 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

58.4 

58.4 

58.5 

58.6 

58.6 

58.9 

OB 

9000 

52.9 

56.2 

57.0 

57.2 

57.5 

57.5 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

58.4 

58.4 

58.5 

58.6 

58.6 

58.9 

OE 

8000 

55.9 

59.4 

60.1 

60.3 

60.6 

60.6 

60.9 

60.9 

60. 9 

61.0 

61.5 

61.5 

61.6 

61.7 

61.7 

62.0 

OE 

7000 

56.2 

59.7 

60.4 

60.6 

61.0 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.8 

61.8 

61.9 

62.0 

62.0 

62.4 

OB 

6000 

56.2 

59.7 

60.4 

60.6 

61.0 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.8 

61.8 

61.9 

62.0 

62.0 

62.4 

OE 

5000 

56.5 

59.9 

60.6 

60.9 

61.2 

61.2 

61.4 

61.4 

61.4 

61.5 

62.0 

62.0 

62.2 

62.3 

62.3 

62.6 

OE 

4500 

56.7 

60.1 

60.9 

61.1 

61.4 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

62.3 

62.3 

62.4 

62.5 

62.5 

62.8 

OE 

4000 

57.7 

61.2 

61.9 

62.2 

62.5 

62.5 

62.7 

62.8 

62.8 

62.9 

63.4 

63.4 

63.5 

63.7 

63.7 

64.0 

OB 

3500 

59.1 

62.8 

63.5 

63.8 

64.1 

64.2 

64.4 

64.5 

64.5 

64.6 

65.2 

65.2 

65.3 

65.4 

65.4 

65.7 

GB 

3000 

60.8 

64.8 

65.6 

65.8 

66.2 

66.3 

66.6 

66.7 

66.7 

66.8 

67.3 

67.3 

67.4 

67.5 

67.5 

67.8 

OB 

2500 

62.4 

66.6 

67.3 

67.5 

68.0 

68.1 

68.3 

68.4 

68.4 

68.5 

69.0 

69.0 

69.1 

69.2 

69.2 

69.6 

OB 

2000 

64.8 

69.2 

70.1 

70.3 

70.9 

71.0 

71.2 

71.3 

71.3 

71.4 

71.9 

71.9 

72.0 

72.2 

72.2 

72.5 

OB 

1800 

65.3 

69.8 

70.9 

71.1 

71.6 

71.7 

71.9 

72.0 

72.0 

72.2 

72.7 

72.7 

72.8 

72.9 

72.9 

73.2 

OE 

1500 

67.0 

71.6 

72.7 

72.9 

73.5 

73.8 

74.0 

74.1 

74.1 

74.2 

74.7 

74.7 

74.8 

74.9 

74.9 

75.3 

OE 

1200 

68.7 

74.1 

75.5 

75.8 

77.1 

77.3 

77.5 

77.6 

77.6 

77.7 

78.3 

78.3 

78.4 

78.5 

78.5 

78.8 

OE 

1000 

70.6 

76.0 

77.6 

78.0 

79.4 

79.6 

79.8 

80.0 

80  0 

80.1 

80.6 

80.6 

80.8 

80.9 

80.9 

81.2 

OE 

900 

71.8 

77.4 

79.5 

79.9 

81.4 

81.6 

82.2 

82.6 

82. f 

82.7 

83.3 

83.3 

83.4 

83.5 

83.5 

83.9 

OE 

800 

72.8 

78.6 

80.8 

81.4 

83.0 

83.2 

83.9 

84.3 

84.3 

84.4 

85.1 

85.1 

85.2 

85.3 

85.3 

85.6 

OE 

700 

73.4 

79.4 

81.6 

82.5 

84.3 

84.5 

85.3 

85.7 

85.7 

85.9 

86.6 

86.6 

86.8 

86.9 

86.9 

87.2 

OE 

600 

74.1 

80.1 

82.5 

83.3 

85.3 

85.5 

86.2 

86.7 

86.7 

86.9 

87.5 

87.5 

87.8 

88.0 

88.0 

88.3 

OE 

500 

75.3 

81.4 

84.3 

85.3 

88.0 

88.3 

89.4 

89.8 

89.8 

90.6 

91.5 

91.6 

91.9 

92.0 

92.0 

92.4 

OB 

400 

75.5 

81.6 

84.6 

85.6 

88.8 

89.1 

90.5 

91.1 

91.2 

92.6 

93.7 

93.8 

94.3 

94.4 

94.6 

94.9 

OB 

300 

75.5 

81.7 

84.8 

85.8 

89.0 

89.5 

90.9 

91.6 

91.9 

93.4 

94.7 

94.8 

95.4 

95.5 

95.8 

96.2 

OB 

200 

75.5 

81.7 

84.8 

85.8 

89.1 

89.6 

91.2 

92.0 

92.5 

94.1 

95.6 

95.7 

96.8 

97.0 

97.8 

98.8 

OB 

100 

75.5 

81.7 

84.8 

85.8 

89.1 

89.6 

91.2 

92.0 

92.5 

94.1 

95.6 

95.7 

96.9 

97.2 

98.2 

99.7 

OE 

000 

75.5 

81.7 

84.8 

85.8 

89.1 

89.6 

91.2 

92.0 

92.5 

94.1 

95.7 

95.8 

97.0 

97.3 

98.4 

100.0 
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OPEMTIKO  UXatnOH  ‘A* 
USAFEXAC,  ASIIBVIU:.K  IK 


FERCBirCMS  FBEQUracr  OF  OCCURRBIICB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBn.ITy 
FBCH  BOURLT  OBSBRVAnCHS 

SranOH  mnSBR:  722576  SWIOII  HANB:  ROBERT  ORAT  AAF/FORT  ROOD  SX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UIC:  *  6  MORIB:  OCT  HOURS:  09-11 


CBILmO 

IR 

FBBT 

OB 

7 

68 

6 

OB 

5 

GB 

4 

visiBiLiTy  IH  sraruiE  miles 

GE  GB  OE  08  OE 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

08 

1 

OE 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

OE 

1/4 

08 

0 

HO 

CEIL 

49.7 

50.0 

50.1 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

8B 

20000 

54.4 

55.1 

55.2 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

G8 

18000 

54.4 

55.1 

55.2 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

68 

16000 

54.6 

55.3 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

GB 

14000 

54.9 

55.6 

55.7 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

OB 

12000 

55.8 

56.5 

56.6 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

CE 

10000 

57.7 

58.7 

58.8 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

OE 

9000 

58.1 

59.0 

59.1 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

68 

8000 

61.1 

62.2 

62.3 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

68 

7000 

61.9 

63.0 

63.1 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

68 

6000 

62.4 

63.4 

63.5 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

68 

5000 

63.0 

64.2 

64.3 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

68 

4500 

63.4 

64.6 

64.7 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

69.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

68 

4000 

64.7 

66.2 

66.3 

66.6 

66.6 

66.8 

66.8 

66.6 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

68 

3500 

65.7 

67.2 

67.3 

67.5 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

68 

3000 

70.4 

72.4 

72.6 

72.8 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

68 

2500 

73.3 

75.4 

75.6 

75.8 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

68 

2000 

77.1 

79.1 

79.6 

79.8 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

68 

1800 

77.5 

79.7 

80.3 

80.5 

80.6 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

68 

1500 

80.1 

82.5 

83.1 

83.3 

83.4 

83.8 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

68 

1200 

82.5 

85.2 

85.8 

86.1 

86.2 

86.6 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

68 

1000 

83.1 

86.0 

86.7 

87.0 

87.1 

87.4 

87.7 

87.7 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

68 

900 

84.7 

87.6 

88.4 

88.8 

89.0 

89.5 

89.8 

89.8 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

GS 

800 

84.9 

88.3 

89.1 

89.7 

89.9 

90.3 

90.8 

90.6 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

68 

700 

85.7 

89.5 

90.5 

91.2 

91.7 

92.2 

92.8 

92.8 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GB 

600 

86.0 

89.8 

90.9 

91.7 

92.8 

93.2 

93.9 

93.9 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

68 

500 

86.3 

90.3 

91.4 

92.4 

93.5 

94.1 

95.1 

95.1 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

68 

400 

86.6 

90.6 

91.8 

92.8 

94.1 

94.6 

95.7 

95.8 

96.1 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

300 

86.6 

90.6 

91.8 

92.9 

94.3 

94.9 

96.1 

96.3 

96.8 

97.3 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.3 

98.3 

68 

200 

86.6 

90.6 

91.8 

92.9 

94.3 

95.1 

96.2 

96.5 

96.9 

97.6 

98.1 

98.1 

98.4 

98.5 

99.1 

99.4 

68 

100 

86.6 

90.6 

91.8 

92.9 

94.3 

95.1 

96.3 

96.6 

97.0 

97.8 

98.3 

98.3 

98.7 

98.9 

99.7 

99.9 

000 

86.6 

90.6 

91.8 

92.9 

94.3 

95.1 

96.3 

96.6 

97.0 

97.8 

98.3 

98.3 

98.7 

98.9 

99.7 

100.0 
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OPBmnira  UXHnOH  ’A*  PBRCBmAOK  fbbqubiict  gf  occurrbrcb  of  ckiliho  vhrsus  visibilitt 

USAFBXAC,  ABHBVILLg  RC  FRCM  BOURLT  0BSBRVATI0II8 

8TATI0H  HUMBER:  722576  sraTIGR  HAMS:  ROBBR  ORAT  AAP/FORT  BOOO  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  inC:  +  6  MCHIB:  OCT  BOURS:  12-14 


CEILIRO 

IR 

FEET 

OB 

7 

SB 

6 

QE 

5 

SB 

4 

VISlBILirr  IR  STATUTE  MILES 
SB  SB  SB  SB  GB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

OS 

1/2 

SB 

3/8 

OB 

1/4 

OE 

0 

RO 

CEIL 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

OE 

20000 

58.9 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

OB 

18000 

59.4 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

OE 

16000 

59.4 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

OE 

14000 

59.8 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

OB 

12000 

61.0 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

OB 

10000 

62.5 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

OE 

9000 

63.0 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

OB 

8000 

65.6 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

6E 

7000 

65.8 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

OB 

6000 

65.8 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

OE 

5000 

66.1 

66.8 

66.6 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

OE 

4500 

67.2 

67.8 

67.8 

68.0 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

OE 

4000 

69.8 

70.4 

70.4 

70.5 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

OE 

3500 

72.6 

73.2 

73.2 

73.3 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.7 

OE 

3000 

80.8 

81.4 

81.4 

81.5 

81.8 

81.0 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

OE 

2500 

85.5 

86.1 

86.1 

86.2 

86.7 

86.7 

06.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

OB 

2000 

87.5 

88.4 

88.5 

88.6 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

OE 

1800 

87.7 

88.6 

88.7 

88.8 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

OE 

1500 

89.4 

90.2 

90.3 

90.4 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

OB 

1200 

90.4 

91.3 

91.5 

91.6 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OR 

1000 

91.4 

92.4 

92.8 

92.9 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

□ 

900 

92.0 

93.1 

93.5 

93.8 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

OE 

800 

92.4 

93.4 

93.9 

94.1 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

OB 

700 

92.9 

94.2 

94.9 

95.2 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

OE 

600 

93.1 

94.5 

95.4 

95.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

OE 

500 

93.3 

94.8 

96.0 

96.3 

97.7 

97.7 

97.8 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

98.4 

OE 

400 

93.4 

95.2 

96.6 

96.9 

98.3 

98.3 

98.6 

98.8 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

OE 

300 

93.4 

95.2 

96.6 

96.9 

98.4 

98.4 

98.7 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

200 

93.4 

95.2 

96.6 

96.9 

98.4 

98.4 

98.7 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

OE 

100 

93.4 

95.2 

96.6 

96.9 

98.4 

98.4 

98.7 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

m 

000 

93.4 

95.2 

96.6 

96.9 

98.4 

98.4 

98.7 

99.0 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 
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CPERMIRO  LOCKnOH  *A* 
OSAFBM:,  ASBBVIIJ.B  MC 


PKBCBinaOK  FRBgUBMCy  OP  OCCURRERCB  OP  CBILIMS  VBBSUS  VISIBILITI 
FBCM  BOURLX  OBSBRVXTiaiS 

axmOH  MMBBR:  722576  SIHTIOR  HMB:  K)BERt  ORAX  AAF/P»)T  BOGO  IX  FBRICD  OF  RSCOPDt  OCT  81  -  SEP  91 

liST  TO  OIC:  *  6  MORH:  OCT  BOUBS:  15-17 


csnim 

HI  I 

FBR  1 

08 

7 

GB 

6 

GB 

5 

08 

4 

VI8IBILITX  IB  SmUIB  MllBS 
08  GB  08  08  OB 

3  2  1/2  2  1  1/2  1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

■0 

CBIL 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

OB 

20000 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

OB 

18000 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

08 

16000 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

OB 

14000 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

GB 

12000 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

OB 

10000 

75.2 

75.6 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

C8 

9000 

76.1 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

OB 

8000 

78.1 

78.5 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

«B 

7000 

78.6 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

OB 

6000 

78.6 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

CB 

5000 

79.7 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

OB 

4500 

80.5 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

01.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

08 

4000 

82.7 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

03.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

OB 

3500 

84.9 

85.5 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GB 

3000 

89.1 

89.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

08 

2500 

89.8 

90.4 

90.5 

90.5 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.0 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

OB 

2000 

90.2 

91.0 

91.2 

91.3 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

08 

1800 

90.3 

91.1 

91.3 

91.4 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91-7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OB 

1500 

91.7 

92.6 

92.8 

92.9 

93.1 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GB 

1200 

92.9 

93.9 

94.1 

94.3 

94.8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

OB 

1000 

93.5 

94.6 

94.8 

95.1 

95.6 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

08 

900 

93.8 

94.8 

95.3 

95.5 

96.0 

96.2 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

08 

800 

93.9 

95.2 

95.6 

95.8 

96.3 

96.6 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

08 

700 

94.1 

95.4 

95.9 

96.1 

96.9 

97.1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

600 

94.2 

95.6 

96.3 

96.6 

97.4 

97.6 

97.8 

98.0 

90.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

GB 

500 

94.3 

95.7 

97.0 

97.2 

98.3 

98.5 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

400 

94.3 

95.8 

97.1 

97.3 

98.4 

98.7 

98.9 

99.1 

99.2 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

08 

300 

94.3 

95.8 

97.1 

97.3 

98.6 

98.9 

99.1 

99.4 

99.5 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

08 

200 

94.3 

95.8 

97.1 

97.3 

98.6 

98.9 

99.1 

99.4 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

94.3 

95.8 

97.1 

97.3 

98.6 

98.9 

99.1 

99.4 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

94.3 

95.8 

97.1 

97.3 

98.6 

98.9 

99.1 

99.4 

99.5 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OFEinTIIlG  lACKTIOH  ’A’ 
USAIETRC,  A8BEVILU  RC 


PBRCBHTASB  FREQUESCT  CP  OCCURRORB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILm 
FB«  BOURLT  OBSBRVATIOHS 


SXRTIOII  HUMBER:  722576  SlKnOH  RRMB:  ROBERT  GENT  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECCED:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

*  6 

HUMTH: 

OCT 

HOURS: 

18-20 

CBILim 

VISIBILITT  IR 

SEHIOTB 

MILBS 

IH 

OB 

OB 

OE 

GB 

OB 

OB 

GB 

OB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

Ro  csn. 

67.3 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

QE 

20000 

75.7 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

OB 

18000 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GB 

16000 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GB 

14000 

76.3 

76.5 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

SB 

12000 

76.5 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

OB 

10000 

78.8 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

SB 

9000 

80.0 

80.2 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

60.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

OB 

8000 

81.3 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

OE 

7000 

81.9 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

OE 

6000 

81.9 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GB 

5000 

82.4 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.6 

82.8 

82.8 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

62.8 

82.6 

OE 

4500 

83.1 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.S 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

63.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

OB 

4000 

84.5 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

65.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

OE 

3500 

86.8 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

67.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OE 

3000 

88.8 

89.6 

89.8 

89.8 

89.9 

69.9 

89.9 

89.9 

69.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

2500 

89.4 

90.2 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

OB 

2000 

89.8 

90.6 

91.0 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OE 

1800 

90.1 

91.0 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

9:. 5 

91.5 

91.5 

GB 

1500 

91.3 

92.3 

92.6 

92.6 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

1200 

92.0 

93.2 

93.5 

93.5 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

1000 

93.2 

94.4 

94.7 

94.7 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

900 

93.4 

94.8 

95.2 

95.2 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OE 

800 

93.7 

95.1 

95.5 

95.5 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OE 

700 

93.6 

95.3 

95.7 

95.7 

96.5 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OE 

600 

93.9 

95.4 

95.8 

95.9 

96.7 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

500 

93.9 

95.5 

96.0 

96.1 

97.1 

97.2 

97.5 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OE 

400 

93.9 

95.5 

96.1 

96.3 

97.4 

97.5 

97.8 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

300 

93.9 

95.6 

96.2 

96.5 

97.5 

97.6 

98.2 

98.7 

98.8 

98.8 

96.8 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

200 

93.9 

95.6 

96.3 

96.6 

97.6 

97.7 

98.3 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

100 

93.9 

95.6 

96.3 

96.6 

97.6 

97.7 

98.3 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

93.9 

95.6 

96.3 

96.6 

97.6 

97.7 

98.3 

98.8 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TODU.  RUMBER  OF  OB8ERVAT10R8  930 
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ornwrnia  Lootxiai  'A' 


PERCMrnWl  FREQUBRCr  at  OCCURRBRCS  or  CSILIHC  VERSUS  VISIBILITT 
USAFEZSC,  ASBBVIU.B  IR  FKM  BOURLT  (»8EIIVATI0HS 

SXnKW  mmn:  722576  SXniOH  mia:  kmert  orat  arf/fort  booo  k  prricd  of  record:  OCT  B1  -  SEP  91 

liST  TO  UTC:  *  6  MOHIHt  OCT  BOURS:  21-23 


csiLnra 

n 

FEET 

a 

7 

a 

6 

a 

5 

a 

4 

VISIBILm  IB  SOOUIB  MILES 

a  a  a  a  a 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

a 

1 

OB 

3/4 

a 

5/8 

a 

1/2 

a 

3/8 

6B 

1/4 

GS 

0 

HO  CEIL 

69.5 

69.9 

70.1 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

at 

20000 

73.0 

73.4 

73.7 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OB 

18000 

73.0 

73.4 

73.7 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

C8 

16000 

73.0 

73.4 

73.7 

73.7 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

OB 

14000 

73.2 

73.7 

73.9 

73.9 

74.1 

74.1 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

a 

12000 

73.7 

74.1 

74.3 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

a 

10000 

74.9 

75.4 

75.6 

75.6 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

cs 

9000 

75.3 

75.7 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

a 

8000 

76.9 

77.3 

77.5 

77.5 

77.7 

77.7 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

a 

7000 

77.7 

78.2 

78.4 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

* 

6000 

77.7 

78.2 

78.4 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

a 

5000 

78.6 

79.0 

79.2 

79.2 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

V 

4500 

79.4 

79.8 

m.o 

m.o 

m.2 

80.2 

m.2 

80.3 

m.3 

80.3 

m.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

OB 

4000 

m.6 

81.2 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

a 

3500 

83.1 

84.0 

84.2 

84.2 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

a 

3000 

84.2 

85.3 

85.7 

85.7 

m.i 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

a 

25m 

84.8 

85.9 

86.5 

86.5 

87.0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

OB 

2om 

86.5 

87.! 

88.2 

88.2 

M.7 

88.7 

m.7 

88.8 

ra.8 

88.8 

88.8 

88.8 

m.8 

88.8 

m.8 

88.8 

BB 

18m 

86.8 

87*8 

88.5 

88.5 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

08 

15m 

87.7 

88.9 

89.6 

89.6 

m.i 

90.1 

m.i 

m.2 

m.2 

90.2 

m.2 

90.2 

m.2 

90.2 

m.2 

90.2 

a 

um 

89.6 

90.9 

91.6 

91.7 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

a 

lom 

m.o 

91.3 

92.0 

92.3 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

a 

9m 

91.0 

92.4 

93.1 

93.3 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

44.0 

94.0 

a 

8m 

91.6 

93.0 

93.8 

94.0 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

a 

7m 

92.0 

93.4 

94.3 

94.6 

95.2 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

a 

6m 

92.2 

93.7 

94.5 

94.8 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

a 

5m 

92.3 

93.8 

94.6 

95.4 

96.0 

96.1 

96.7 

96.9 

m.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

a 

4m 

92.5 

94. 

95.1 

95.9 

96.9 

97.0 

97.5 

97.7 

97.7 

98.0 

m.o 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

a 

3m 

92.5 

94.2 

95.2 

96.1 

97.1 

97.2 

97.7 

m.o 

m.o 

98.2 

m.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

a 

2m 

92.5 

94.7 

95.2 

96.2 

97.2 

97.3 

98.0 

98.3 

m.3 

98.6 

98.6 

98.6 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

* 

im 

92.5 

94.2 

95.2 

96.2 

97.2 

97.3 

m.o 

98.3 

m.3 

98.6 

98.6 

98.6 

99.6 

99.6 

m.8 

99.9 

a 

om 

92.5 

94.2 

95.2 

96.2 

97.2 

97.3 

m.o 

98.3 

m.3 

98.6 

98.6 

98.6 

99.6 

99.6 

m.8 

100.0 

mnL  EDHUR  or  oBaatamcm  930 
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onmnin  iocktiom  *a* 
uawmc.  nsBrnauM  hc 


mcgnata  nasamcr  or  occurrbrcx  or  ckiliim  vehsus  visibilitx 
not  BOURLT  OBSBRVXnOIIS 

mnOB  mMBBRl  732576  SnTIOH  lUHBt  ROBKHT  ORAT  AAF/FORI  BOOD  TX  PERIOD  OT  RBCORD:  OCT  81  -  SXP  91 

LOT  TO  IRC:  «  6  HCRIH:  OCT  BOURS:  ALL 


CnUBB 

IB 

PER 

a 

7 

OB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITt  IB  OTAXtITB  MILES 
OB  OB  C8  OB  OB 

3  21/2  2  1  1/2  1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

1/4 

GB 

0 

BO 

CBIL 

58.7 

59.4 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

OB 

20000 

63.6 

64.4 

64.7 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

OB 

18000 

63.7 

64.5 

64.8 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

8B 

16000 

63.7 

64.5 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

6B 

14000 

64.0 

64.8 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

6'  .5 

OB 

12000 

64.5 

65.3 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

OB 

10000 

66.5 

67.5 

67.8 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

OB 

9000 

66.9 

67.9 

68.2 

68.3 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GB 

8000 

68.7 

69.8 

70.1 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

OB 

7000 

69.2 

70.3 

70.6 

70.7 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

OB 

6000 

69.3 

70.4 

70.8 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

OB 

5000 

69.9 

71.0 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

OB 

4500 

70.5 

71.6 

71.9 

72.1 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

OB 

4000 

71.9 

73.3 

73.5 

73.6 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.1 

OB 

3500 

73.7 

75.0 

75.3 

75.4 

75.6 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

76.0 

OB 

3000 

76.8 

78.3 

78.7 

78.8 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

OB 

2500 

78.8 

80.4 

80.8 

80.9 

81.2 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.6 

GB 

2000 

81.0 

82.7 

83.3 

83.4 

83.7 

83.8 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

OB 

1800 

81.4 

83.1 

83.8 

83.9 

84.2 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

GB 

1500 

83.1 

84.9 

85.5 

85.7 

86.0 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.4 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

OB 

1300 

84.8 

86.8 

87.5 

87.7 

88.2 

88.4 

88.5 

88.6 

88.6 

88.6 

88*7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

1000 

85.8 

87.9 

88.7 

88.9 

89.4 

89.6 

89.7 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

OB 

900 

86.7 

88.9 

89.8 

90.1 

90.7 

90.8 

91.0 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

OB 

800 

87.2 

89.5 

90.5 

90.8 

91.4 

91.6 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

OB 

700 

87.8 

90.2 

91.3 

91.8 

92.6 

92.7 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

y 

600 

88.1 

90.6 

91.9 

92.4 

93.3 

93.5 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

OB 

500 

88.6 

91.3 

92.7 

93.4 

94.7 

94.9 

95.4 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

OB 

400 

88.8 

91.6 

93.1 

93.9 

95.4 

95.6 

96.3 

96.6 

96.7 

97.0 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

OB 

300 

88.8 

91.6 

93.3 

94.1 

95.6 

95.9 

96.7 

97.2 

97.3 

97.7 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

OB 

200 

88.8 

91.6 

93.3 

94.1 

95.7 

96.0 

96.8 

97.3 

97.5 

98.0 

98.3 

98.4 

98.9 

99.0 

99.3 

99.5 

OB 

100 

88.8 

91.6 

93.3 

94.1 

95.7 

96.0 

96.8 

97.3 

97.5 

98.0 

98.4 

98.4 

99.0 

99.1 

99.5 

99.9 

OB 

000 

88.8 

91.6 

93.3 

94.1 

95.7 

96.0 

96.8 

97.3 

97.5 

98.0 

98.4 

98.4 

99.1 

99.2 

99.6 

100.0 

TOTAL  RUMBn  OT  OBSERVATIOBS  7440 
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opbwtuk  uxxacm  *a' 


ymmomcB  nogMERcr  of  occukrbhcx  of  cxiliho  versus  visiBn.m 

OSSFEIIIC,  Asasviiu  K  FRQN  BOUKLT  OBSBEVKnOIS 

BBOlCm  WamBR:  722576  SmiOR  RMSt  HOBERT  CIOtT  ASF/FOBT  BOOD  n  FERICO  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UlCt  *  6  MOHIB:  ROV  BOURS:  00-02 


(xilhio 

ZB 

FEET 

08 

7 

GB 

6 

6B 

5 

GB 

4 

vismiiiTr  n  statute 

OE  08  OE  OB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GS 

1 

OB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

OS 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

BO  CEIl. 

56.9 

57.6 

57.7 

57.9 

57.9 

58.0 

58.1 

58.2 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

GB 

20000 

59.2 

59.9 

60.0 

60.2 

60.2 

60.3 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GB 

18000 

59.2 

59.9 

60.0 

60.2 

60.2 

60.3 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GB 

16000 

59.2 

59.9 

60.0 

60.2 

60.2 

60.3 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GB 

14000 

59.2 

59.9 

60.0 

60.2 

60.2 

60.3 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GB 

12000 

59.4 

60.1 

60.2 

60.4 

60.4 

60.6 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

GB 

10000 

60.4 

61.1 

61.2 

61.4 

61.4 

61.6 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

GB 

9000 

60.8 

61.4 

61.6 

61.8 

61.8 

61.9 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GB 

8000 

62.1 

62.8 

62.9 

63.1 

63.1 

63.2 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GB 

7000 

63.0 

63.8 

63.9 

64.2 

64.2 

64.3 

64.4 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GB 

6000 

63.1 

63.9 

64.0 

64.3 

64.3 

64.4 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

GB 

5000 

64.2 

65.0 

65.1 

65.4 

65.4 

65.6 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

GB 

4500 

64.9 

65.7 

65.8 

66.1 

66.1 

66.2 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GB 

4000 

67.4 

68.2 

68.3 

68.7 

68.7 

68.8 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GB 

3500 

68.6 

69.6 

69.8 

70.1 

70.1 

70.2 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GB 

3000 

70.0 

71.1 

71.3 

71.7 

71.7 

71.8 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GB 

2500 

72.4 

73.7 

73.9 

74.2 

74.3 

74.4 

74.7 

74.8 

74.8 

74.8 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GB 

2000 

75.4 

76.9 

77.1 

77.4 

77.6 

77.7 

77.9 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

1800 

76.2 

77-7 

77.9 

78.2 

78.3 

78.4 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GB 

1500 

79.7 

81.4 

81.8 

82.1 

82.2 

82.3 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

OB 

1200 

84.1 

86.0 

86.4 

86.8 

86.9 

87.0 

87.2 

87.3 

87.3 

87.4 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GB 

1000 

86.4 

88.3 

89.0 

89.3 

89.4 

89.6 

89.8 

90.0 

90.0 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

900 

87.3 

89.4 

90.2 

90.6 

90.7 

90.8 

91.0 

91.2 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

GB 

800 

88.0 

90.1 

91.2 

91.6 

91.8 

91.9 

92.1 

92.3 

92.3 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

OB 

700 

88.6 

91.0 

92.2 

92.7 

93.1 

93.2 

93.4 

93.7 

93.7 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

600 

88.6 

91.0 

92.3 

92.8 

93.2 

93.3 

93.6 

93.8 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

500 

89.4 

92.1 

93.8 

94.4 

99.0 

95.1 

95.6 

95.8 

95.8 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

400 

89.4 

92.2 

93.9 

94.8 

95.4 

95.6 

96.0 

96.2 

96.2 

96.6 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

08 

300 

89.6 

92.4 

94.1 

95.0 

95.7 

96.0 

96.6 

96.8 

96.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

08 

200 

89.6 

92.4 

94.1 

95.0 

99.7 

96.0 

96.7 

97.0 

97.0 

97.3 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

97.9 

98.1 

GB 

100 

89.6 

92.4 

94.1 

95.0 

99.7 

96.0 

96.7 

97.0 

97.0 

97.3 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

98.1 

98.8 

GB 

000 

89.6 

92.4 

94.1 

95.0 

99.7 

96.0 

96.7 

97.0 

97.0 

97.3 

97.6 

97.6 

97.7 

97.8 

98.3 

100.0 
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OB 
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OB 
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GE 

0 

RO 

CEIL 

49.3 

50.8 

51.0 
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51.6 
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51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

BE 

20000 

52.1 

53.7 

53.9 

54.4 

54.4 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GE 

18000 

52.1 

53.7 

53.9 

54.4 

54.4 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

OE 

16000 

52.1 

53.7 

53.9 

54.4 

54.4 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

6E 

14000 

52.1 

53.7 

53.9 

54.4 

54.4 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

OB 

12000 

52.1 

53.7 

53.9 

54.4 

54.4 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

OB 

10000 

52.9 

54.4 

54.7 

55.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

OE 

9000 

53.1 

54.7 

54.9 

55.4 

55.4 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

GK 

8000 

54.3 

55.9 

56.1 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

OE 

7000 

55.0 

56.6 

56.8 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

GB 

6000 

55.3 

56.9 

57.1 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

OB 

5000 

56.0 

57.6 

57.8 

58.3 

58.3 

58.3 

58.4 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

OB 

4500 

56.7 

58.6 

58.8 

59.3 

59.3 

59.3 

59.4 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

OB 

4000 

59.6 

61.4 

61.7 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

OB 

3500 

60.9 

62.8 

63.0 

63.6 

63.6 

63.6 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

OB 

3000 

63.3 

65.3 

65.6 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

OE 

2500 

64.8 

66.9 

67.3 

67.9 

67.9 

67.9 

68.0 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

OB 

2000 

69.4 

71.7 

72.3 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

OB 

1800 

70.4 

72.7 

73.3 

73,9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

OE 

1500 

74.2 

76.7 

77.7 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.6 

78.6 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

OB 

1200 

77.7 

80.7 

81.7 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.7 

82.7 

82.8 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

OE 

1000 

79.7 

82.9 

84.0 

84.9 

85.0 

85.0 

85.2 

85.4 

85.4 

85.6 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

OE 

900 

81.1 

84.6 

85.9 

86.8 

86.9 

86.9 

87.1 

87.3 

87.3 

87.4 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OB 

800 

81.7 

85.1 

86.6 

87.8 

87.9 

87.9 

88.1 

88.3 

88.3 

88.4 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

OB 

700 

82.6 

86.2 

87.8 

89.2 

89.7 

89.7 

89.9 

90.1 

90.1 

90.2 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OE 

600 

82.7 

86.4 

88.1 

89.7 

90.3 

90.3 

90.7 

90.9 

90.9 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

GB 

500 

83.7 

87.6 

89.9 

91.8 

92.8 

92.8 

93.2 

93.4 

93.4 

93.7 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

OB 

400 

83.8 

87.8 

90.2 

92.2 

93.3 

93.3 

93.9 

94.1 

94.3 

94.6 

94.8 

94.9 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

OB 

300 

83.8 

87.8 

90.3 

92.3 

93.6 

93.7 

94.2 

94.4 

94.7 

94.9 

95.1 

95.2 

95.4 

95.4 

95.7 

95.7 

OB 

200 

83.8 

87.8 

90.3 

92.3 

93.6 

93.7 

94.3 

94.8 

95.0 

95.4 

95.7 

95.8 

96.0 

96.0 

96.2 

96.2 

OB 

100 

83.8 

87.8 

90.3 

92.3 

93.6 

93.7 

94.3 

94.8 

95.0 

95.6 

95.9 

96.1 

96.6 

96.6 

97.4 

97.9 

OB 

000 

83.8 

87.8 

90.3 

92.3 

93.6 

93.7 

94.3 

94.8 

95.0 

95.6 

95.9 

96.1 

96.7 

96.7 

98.1 

100.0 
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45.7 

47.4 
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48.0 

48.1 

48.1 

48.3 

48.6 

48.6 

40.6 

40.6 

48.6 

48.9 

48.9 

49.0 

49.2 

CB 

20000 

48.8 

50.6 

51.2 

51.3 

51.4 

51.4 

51.7 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

52.2 

52.2 

52.3 

52.6 

08 

18000 

48.9 

50.7 

51.3 

51.4 

51.6 

51.6 

51.8 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.3 

52.3 

52.4 

52.7 

OS 

16000 

48.9 

50.7 

51.3 

51.4 

51.6 

51.6 

51.8 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.3 

52.3 

52.4 

52.7 

OB 

14000 

48.9 

50.7 

51.4 

51.6 

51.7 

51.7 

51.9 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.4 

52.4 

52.6 

52.8 

OB 

12000 

48.9 

50.7 

51.4 

51.6 

51.7 

51.7 

51.9 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.1 

52.4 

52.4 

52.6 

52.8 

OB 

10000 

50.0 

51.8 

52.6 

52.7 

52.8 

52.8 

53.0 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.7 

53.7 

53.8 

54.0 

CB 

9000 

50.2 

52.0 

52.8 

52.9 

53.0 

53.0 

53.2 

53.4 

53.4 

53.6 

53.6 

53.6 

53.9 

53.9 

54.0 

54.2 

OB 

8000 

51.9 

53.7 

54.4 

54.6 

54.7 

54.7 

54.9 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.6 

55.6 

55.7 

55.9 

OB 

7000 

52.4 

54.2 

55.0 

55.1 

55.2 

55.2 

55.4 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

56.1 

56.1 

56.2 

56.4 

OB 

6000 

53.0 

54.8 

55.6 

55.7 

55.8 

55.8 

56.0 

56.2 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.7 

56.7 

56.8 

57.0 

CB 

5000 

53.9 

55.7 

56.4 

56.6 

56.7 

56.7 

56.9 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.6 

57.6 

57.7 

57.9 

4500 

54.8 

56.7 

57.4 

57.6 

57.8 

57.8 

58.0 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

50.3 

58.7 

58.7 

58.8 

59.0 
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4000 

57.2 

59.3 

60.1 

60.3 

60.6 

60.6 

60.8 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.4 

61.4 

61.6 

61.8 

CB 

3500 

58.6 

60.7 

61.4 

61.7 

62.0 

62.0 

62.2 

62.4 

62.4 

62.6 

62.6 

62.6 

62.9 

62.9 

63.0 

63.2 

OB 

3000 

59.6 

61.9 

62.9 

63.1 

63.4 

63.4 

63.8 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.4 

64.4 

64.6 

64.8 

OB 

2500 

62.3 

64.8 

65.8 

66.0 

66.6 

66.6 

66.9 

67.1 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.6 

67.6 

67.7 

67.9 

OB 

2000 

66.1 

68.9 

69.9 

70.1 

70.7 

70.7 

71.1 

71.3 

71.3 

71.4 

71.4 

71.4 

71.8 

71.8 

71.9 

72.1 

OB 

1800 

67.6 

70.4 

71.4 

71.7 

72.2 

72.2 

72.7 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.3 

73.3 

73.4 

73.7 

08 

1500 

71.6 

74.7 

75.7 

75.9 

76.4 

76.6 

77.0 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.9 

77.9 

78.0 

78.2 

OB 

1200 

73.8 

77.0 

78.2 

78.6 

79.1 

79.2 

79.8 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

60.2 

80.7 

80.7 

80.8 

81.0 

OB 

1000 

75.6 

79.6 

81.2 

81.6 

82.2 

82.3 

82.9 

83.2 

83.2 

03.3 

83.3 

83.3 

03.8 

03.8 

83.9 

84.1 

OB 

900 

76.2 

80.3 

82.0 

82.3 

83.1 

83.2 

83.8 

84.1 

84.1 

84.3 

04.3 

84.3 

04.8 

84.8 

84.9 

85.1 

OB 

800 

76.6 

80.7 

82.8 

83.2 

84.0 

84.1 

84.8 

85.1 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

85.8 

05.8 

05.9 

86.1 

OB 

700 

77.2 

81.3 

83.6 

84.3 

85.3 

85.4 

86.3 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

87.3 

07.3 

87.4 

87.7 

OB 

600 

77.6 

82.2 

84.4 

85.4 

86.6 

86.7 

87.6 

88.0 

88.0 

08.2 

88.2 

88.2 

00.7 

88.7 

88.8 

89.0 

OB 

500 

78.0 

82.8 

85.3 

86.4 

87.7 

87.9 

89.2 

89.9 

89.9 

90.2 

90.2 

90.3 

90.0 

90.8 

90.9 

91.1 

OB 

400 

78.1 

82.9 

85.4 

86.8 

88.2 

88.4 

90.1 

90.8 

90.8 

91.1 

91.1 

91.2 

91.0 

91.8 

92.0 

92.3 

OB 

300 

78.1 

82.9 

85.6 

86.9 

88.4 

88.8 

90.7 

91.6 

91.6 

92.2 

92.4 

92.6 

93.4 

93.4 

93.7 

94.1 

OB 

200 

78.1 

82.9 

85.6 

86.9 

88.4 

88.8 

90.9 

91.9 

92.0 

93.0 

93.2 

93.4 

94.4 

94.7 

95.2 

95.9 

OB 

100 

78.1 

82.9 

85.6 

86.9 

88.4 

88.8 

91.0 

92.1 

92.2 

93.3 

93.6 

93.9 

94.9 

95.4 

96.8 

98.8 

OB 

000 

76.1 

82.9 

85.6 

86.9 

88.4 

88.8 

91.0 

92.1 

92.2 

93.3 

93.6 

93.9 

94.9 

95.4 

97.2 

100.0 
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(WBRiunin  locmoH  *a* 

DSWBraC,  ASBBVIUB  RC 


PBRCERCASB  FRBQUEKT  OP  OCCURKBRCB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITT 
FBCM  KXIRLT  OBSERVATIORS 

SnnOH  HUMBER:  722576  STETIOH  lOME:  ROBERT  (B»T  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  REOffiO:  OCT  Bl  -  SEP  91 

LST  TO  OTC:  *  6  MOHTB:  HOV  SOURS:  09-11 


CBILIRO 

IR 

FEET 

OB 

7 

6B 

6 

OB 

5 

GB 

4 

VISIBILITT  IR  SIKtUTE 

GB  OB  GE  OB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

GE 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

no 

CBIL 

47.9 

48.2 

48.4 

48.4 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

OB 

20000 

53.7 

54.0 

54.2 

54.2 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

OB 

18000 

53.8 

54.1 

54.3 

54.3 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

OB 

16000 

53.8 

54.1 

54.3 

54.3 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

OB 

14000 

54.3 

54.7 

54.9 

54.9 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

OB 

12000 

54.9 

55.2 

55.4 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

OB 

10000 

56.1 

56.6 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

GE 

9000 

56.1 

56.6 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

OB 

8000 

58.1 

58.9 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

OB 

7000 

59.3 

60.2 

60.4 

60.4 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

OB 

6000 

59.8 

60.7 

60.9 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

OH 

5000 

60.8 

61.8 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

OB 

4500 

61.6 

62.7 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

OB 

4000 

64.1 

65.2 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

OB 

3500 

65.8 

67.0 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

OB 

3000 

69.1 

70.6 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

OB 

2500 

72.9 

74.4 

74.9 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

OB 

2000 

76.8 

78.6 

79.1 

79.3 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

OB 

1800 

77.7 

79.4 

80.1 

80.3 

80.4 

80.4 

80.8 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80-7 

80.7 

80.7 

OB 

1500 

80.8 

83.0 

83.7 

83.9 

84.2 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OB 

1200 

83.1 

85.4 

86.1 

86.4 

86.8 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

87.0 

OB 

1000 

84.2 

86.7 

87.6 

88.1 

88.4 

88.4 

88.6 

88.6 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

OB 

900 

84.9 

87.7 

88.7 

89.2 

89.6 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

800 

85.7 

88.4 

89.6 

90.2 

90.7 

90.8 

91.0 

91.0 

91.0 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OB 

700 

85.9 

88.8 

89.9 

91.0 

91.4 

91.6 

91.9 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB 

600 

86.0 

89.0 

90.2 

91.3 

92.0 

92.1 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

500 

86.4 

89.7 

91.1 

92.3 

93.3 

93.4 

94.1 

94.1 

94.1 

94.3 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB 

400 

86.4 

89.9 

91.4 

92.7 

93.8 

93.9 

94.7 

94.9 

94.9 

95.4 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

300 

86.4 

89.9 

91.4 

92.9 

94.1 

94.2 

95.1 

95.3 

95.4 

96.1 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OB 

200 

86.6 

90.0 

91.6 

93.0 

94.3 

94.4 

95.3 

95.6 

95.7 

96.6 

97.3 

97.6 

97.9 

98.0 

98.3 

98.4 

i 

100 

86.6 

90.0 

91.6 

93.0 

94.3 

94.4 

95.3 

95.6 

95.7 

96.7 

97.6 

98.0 

98.3 

98.4 

99.1 

100.0 

B 

000 

86.6 

90.0 

91.6 

93.0 

94.3 

94.4 

95.3 

95.6 

95.7 

96.7 

97.6 

98.0 

98.3 

98.4 

99.1 

100.0 
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aemtama  uxtaitm  'a* 
dsafbxm:,  ashbviu,b  hc 


FERCAHTAOB  FKBQUEIiar  OF  OCCURRBMCS  OF  CBUHIO  VBHSUS  VISIBniTy 
FICH  BOURLY  OBSBRVATIOHS 


atniOR  IMBBR:  722576  SmiOH  RMCt  ROBERT  GRAY  AAF/FDRF  ROOD  -DC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LET 

TO  UIC: 

*  6 

KXITH: 

mv 

HOURS: 

12-14 

CXILIHO 

VISIBILITY  n 

8TKIUTB 

MILES 

IR 

OE 

OB 

OB 

OE 

OE 

OB 

OB 

GB 

GB 

OB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

■0 

CEIL 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

es 

20000 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

CE 

18000 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

OE 

16000 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

OB 

14000 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

C8 

12000 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

«B 

10000 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

OB 

9000 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

GB 

8000 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

OB 

7000 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

OB 

6000 

65.1 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

OB 

5000 

65.8 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

OS 

4500 

66.0 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

08 

4000 

69.9 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

08 

3500 

73.7 

74.0 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

08 

3000 

79.2 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

08 

2500 

83.4 

84.2 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.3 

CB 

2000 

86.1 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

OB 

1800 

86.7 

87.9 

86.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

08 

1500 

89.9 

91.2 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

08 

1200 

91.9 

93.2 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

1000 

92.4 

94.2 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

08 

900 

92.9 

94.8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GB 

800 

93.0 

94.9 

95.4 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

08 

700 

93.2 

95.3 

95.9 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OB 

600 

93.4 

95.7 

96.2 

96.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

500 

93.6 

95.8 

96.4 

96.9 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

08 

400 

93.6 

95.8 

96.4 

97.0 

97.6 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.4 

98:4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

300 

93.6 

95.8 

96.4 

97.0 

97.6 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

200 

93.6 

95.8 

96.4 

97.0 

97.6 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

100 

93.6 

95.8 

96.4 

97.0 

97.6 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.8 

08 

000 

93.6 

95.8 

96.4 

97.0 

97.6 

97.6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.4 

100.0 

TOnL  HDHBER  W  OBESRinfflOm  900 
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OPEBATIIIO  UXariOR  'A' 
USAFBTAC,  ASBKVILLS  RC 


PERCBRIAOB  FRBQUERCY  OF  OCCURRBHCB  OF  CEILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  GBSERVAXIORS 


SIATICH  HUHBER:  722576  SXRTIOR  HAHE:  ROBERT  GRAY  AAP/FORT  BOCO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UIC: 

♦  6 

MORTH: 

NOV 

BOURS: 

15-17 

CEILIHG 

VISIBILITY  IR 

STATUTE 

MILES 

IR 

1  ™ 

GB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

FEET 

1  7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

RO 

CEIL 

52.6 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.0 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

52.8 

GB 

20000 

62.9 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

6E 

18000 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

6E 

16000 

63.2 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

SE 

14000 

63.8 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

6B 

12000 

64.8 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

OB 

10000 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

6S.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GE 

9000 

68.3 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

60.6 

68.6 

68.6 

68.6 

OB 

8000 

70.3 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

OB 

7000 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

OB 

6000 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.0 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

OB 

5000 

73.7 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

OB 

4500 

74.8 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

OB 

4000 

78.8 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GB 

3500 

82.3 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GB 

3000 

85.7 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OB 

2500 

89.1 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

OB 

2000 

91.2 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

GB 

1800 

91.4 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92e6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

1500 

92.9 

93.9 

94.0 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

1200 

93.7 

94.7 

94.8 

94.9 

95.0 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

1000 

93.9 

94.9 

95.0 

95.1 

95.2 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95-7 

95.7 

95.7 

OB 

900 

94.1 

95.1 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.6 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

800 

94.6 

95.6 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OB 

700 

94.7 

95.7 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.4 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

OB 

600 

94.7 

95.7 

96.1 

96.2 

96.3 

96.3 

96.4 

96.6 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.0 

96.8 

96.8 

OB 

500 

94.8 

95.8 

96.2 

96.3 

96.7 

96.7 

96.8 

97.2 

97.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

400 

94.8 

95.8 

96.2 

96.7 

97.4 

97.4 

97.6 

98.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GE 

300 

94.8 

95.8 

96.2 

96.7 

97.4 

97.4 

97.6 

98.0 

98.1 

98.7 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

200 

94.8 

95.8 

96.2 

96.7 

97.4 

97.4 

97.6 

98.0 

98.1 

98.9 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

100 

94.8 

95.8 

96.2 

96.7 

97.4 

97.4 

97.6 

98.0 

98.1 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

99.8 

GE 

000 

94.8 

95.8 

96.2 

96.7 

97.4 

97.4 

97.6 

98.0 

98.1 

98.9 

99.1 

99.2 

99.4 

99.4 

99.6 

100.0 

TOEAL  HUNBER  CP  0B8BRVATI0IU  900 
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OPERKTina  lOCKTIGH  ’A* 
DSAFKEAC,  ASBEVILLB  RC 


PERCSHXAOB  PREgUERCT  OF  OCCUERBRCB  OF  CBILINQ  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BOURLy  OBSERVATIONS 


8XKCI0H  HUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  CRAY  AAF/FORT  BOOO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST 

TO  UTC: 

*  6 

MXfTB: 

NOV 

HOURS: 

18-20 

CBILmG 

VISIBILITY  m 

STATUTE 

MILBS 

IH 

SB 

GB 

GB 

GB 

SB 

SB 

GB 

SB 

SB 

GB 

OB 

SB 

SB 

SB 

SB 

GB 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO 

CBH. 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

SB 

20000 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

6B 

18000 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

G8 

16000 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GS 

14000 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GS 

12000 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

SB 

10000 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

cs 

9000 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GS 

8000 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

SB 

7000 

77.4 

77.6 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

GB 

6000 

78.0 

78.2 

78.4 

78.4 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

CB 

5000 

78.5 

78.8 

79.0 

70.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

SB 

4500 

79.6 

79.9 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

SB 

4000 

82.3 

82.5 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

SB 

3500 

84.8 

85.0 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GB 

3000 

86.7 

87.0 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

SB 

2500 

88.2 

89.0 

89.4 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GB 

2000 

89.8 

90.5 

91.0 

91.1 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91.4 

91,^ 

SB 

1800 

89.9 

90.7 

91.1 

91.2 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

SB 

1500 

91.1 

92.0 

92.5 

92,7 

92.9 

92.9 

93.1 

93.1 

93.1 

93,1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

SB 

1200 

91.7 

92.5 

93.5 

93,7 

94,0 

94,0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB 

1000 

91.7 

92.7 

93.8 

93.9 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

SB 

900 

92.1 

93.1 

94.2 

94.3 

94.8 

94.8 

95.0 

95.0 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GB 

800 

92.3 

93.3 

94.4 

94.8 

95.3 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

700 

92.4 

93.4 

94.7 

95.0 

95.6 

95.6 

95.8 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

600 

92.4 

93.5 

94.9 

95.6 

96.1 

96.1 

96.3 

96.4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

08 

500 

92.9 

94.2 

95.6 

96.2 

97.1 

97.1 

97.3 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

SB 

400 

93.0 

94.3 

95.7 

96.6 

97.4 

97.4 

97.7 

98.0 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

08 

300 

93.0 

94.3 

95.7 

96.6 

97.4 

97.4 

97.7 

98.1 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

200 

93.0 

94.3 

95.7 

96. S 

97.4 

97.4 

97.7 

98.1 

98.1 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

OB 

100 

93.0 

94.3 

95.7 

96.6 

97.4 

97.4 

97.7 

98.1 

98.1 

98.8 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

99.7 

OB 

000 

93.0 

94.3 

95.7 

96.6 

97.4 

97.4 

97.7 

98.1 

98.1 

98.6 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.4 

100.0 

TOTRL  NUMBER  OF  OBSBRVXriONS  899 
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OPBmnHO  LOCHTIOH  'A' 
USAFBTAC,  Mmnrrr.TJi  Rc 


PBRCEinniaR  fasquercy  op  occurrbhcb  op  cbilihg  versus  visibility 

FROH  HOURLY  CBSERVKTIORS 


SXRTIOH  HOOER:  722576  SIATIOM  lUKE:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

*  6 

NCmB: 

ROV 

HOURS: 

21-23 

CEILIRQ 

VISIBILITY  IR 

8TBTUTB 

MILBS 

IR 

08 

GB 

OB 

OB 

GS 

GB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GS 

GE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CBIL 

63.0 

63.3 

63.6 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

6B 

20000 

66.8 

67.1 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

OE 

18000 

66.8 

67.1 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

6B 

16000 

66.8 

67.1 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

6B 

14000 

66.8 

67.1 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GB 

12000 

66.8 

67.1 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

6B 

10000 

68.2 

68.6 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GB 

9000 

68.7 

69.0 

69.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

OB 

8000 

69.9 

70.2 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GB 

7000 

71.4 

71.8 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

OB 

6000 

72.2 

72.6 

72.9 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

73.3 

73.3 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

os 

5000 

73.2 

73.6 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

OB 

4500 

73.8 

74.1 

74.6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

OB 

4000 

76.1 

76.4 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

OB 

3500 

77.7 

78.0 

78.4 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.9 

78.9 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

OB 

3000 

80.1 

80.4 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.3 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

OB 

2500 

82.3 

82.9 

83.4 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

64.1 

OB 

2000 

84.8 

85.6 

86.4 

86.8 

87.1 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

67.4 

87.4 

GB 

1800 

84.9 

85.8 

86.7 

87.0 

87.3 

87.3 

87.3 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OB 

1500 

86.3 

87.4 

88.4 

88.8 

89.1 

89.1 

89.3 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OB 

1200 

87.7 

88.8 

89.8 

90.1 

90.4 

90.4 

90.7 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OB 

1000 

89.0 

90.1 

91.2 

91.8 

92.1 

92.1 

92.4 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

900 

89.7 

90.9 

92.0 

92.6 

92.9 

92.9 

93.2 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OB 

800 

89.9 

91.3 

92.4 

93.0 

93.6 

93.6 

93.9 

94.1 

94.1 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

700 

90.1 

91.6 

92.7 

93.2 

93.8 

93.8 

94.1 

94.3 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

600 

90.8 

92.4 

93.6 

94.1 

94.8 

94.8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

500 

91.2 

93.0 

94.2 

95.2 

96.1 

96.1 

96.4 

96.7 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.6 

96.8 

96.8 

96.8 

OB 

400 

91.4 

93.2 

94.4 

95.6 

96.6 

96.7 

97.1 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

OB 

300 

91.4 

93.2 

94.4 

95.6 

96.7 

96.9 

97.6 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

200 

91.4 

93.2 

94.4 

95.6 

96.7 

96.9 

97.7 

97.9 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

96.3 

98.3 

98.7 

H 

100 

91.4 

93.2 

94.4 

95.6 

96.7 

96.9 

97.7 

97.9 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.7 

99.1 

GB 

000 

91.4 

93.2 

94.4 

95.6 

96.7 

96.9 

97.7 

97.9 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.6 

98.6 

98.9 

100.0 

TOUL  HtMBER  OP  OBSERVATIORS  900 


D  -  2  -  98 


USAFETAC/DS— 92/276  —  Pagp  277 


OFBRKTIRO  LOCKnOH  'A* 

ubafbxm:,  abbeyille  rc 


PBRCERXAQB  PREgUBRCT  OF  OCCURRERCE  OF  CBH-IRO  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 

SmiOH  mmSER:  722575  STATIOR  RAHB:  ROBERT  SRAY  AAF/FORT  ROOD  ZE  PBRICO  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  HORIH:  ROV  HOURS:  ALL 


CEILIRC 

IR 

FEET 

GB 

7 

GE 

6 

GE 

5 

GB 

4 

VISXBILrrT  IR  SraiUTB 

GB  GB  GE  GE 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

6B 

3/4 

<3E 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GB 

1/4 

GE 

0 

BO 

CEIL 

53.5 

54.1 

54.3 

54.4 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.7 

CB 

20000 

58.7 

59.3 

59.5 

59.6 

59.6 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

es 

18000 

58.7 

59.3 

59.5 

59.7 

59.7 

59-7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

CB 

16000 

58.8 

59.4 

59.6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

60.0 

6B 

14000 

59.0 

59.6 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

GB 

12000 

59.5 

60.2 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.8 

QB 

10000 

61.0 

61.6 

61.9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

GB 

9000 

61.4 

62.0 

62.2 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

08 

8000 

63.1 

63.8 

64.0 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

08 

7000 

64.4 

65.2 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.9 

OS 

6000 

64.9 

65.6 

65.9 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

66.4 

OS 

5000 

65.8 

66.6 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

OB 

4500 

66.5 

67.4 

67.6 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.2 

GB 

4000 

69.4 

70.3 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

08 

3500 

71.5 

72.5 

72.8 

72.9 

73.0 

73.0 

73-1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

3000 

74.2 

75.3 

75.6 

75.8 

75.9 

75.9 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

OE 

2500 

76.9 

78.2 

78.6 

78.8 

78.9 

78.9 

79.0 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

QE 

2000 

80.0 

81.4 

81.9 

82.2 

82.3 

82.3 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

CB 

1800 

80.6 

82.1 

82.6 

82.8 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

OB 

1500 

83.3 

85.0 

85.7 

85.9 

86.1 

86.1 

86.3 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

1200 

85.4 

87.3 

88.0 

88.3 

88.5 

88.6 

88.7 

88.9 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

08 

1000 

86.6 

88.7 

89.5 

89.9 

90.2 

90.2 

90.4 

90.6 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

08 

900 

87.3 

89.5 

90.4 

90.8 

91.1 

91.1 

91.3 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OB 

800 

87-7 

89.9 

91.0 

91.5 

91.9 

91.9 

92.2 

92.3 

92.3 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6 

GB 

700 

88.1 

90.4 

91.6 

92.2 

92.7 

92.7 

93.0 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

OB 

600 

88.3 

90.7 

92.0 

92.7 

93.3 

93.3 

93.7 

93.8 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

500 

88.7 

91.4 

92.8 

93.7 

94.5 

94.5 

95.0 

95.3 

95.3 

95.4 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

400 

88.8 

91.5 

93.0 

94.0 

95.0 

95.0 

95.6 

95.9 

96.0 

96.3 

96.4 

96.4 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

OB 

300 

88.8 

91.5 

93.0 

94.1 

95.1 

95.2 

95.9 

96.3 

96.3 

96.7 

96.9 

97.0 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

08 

200 

88.8 

91.5 

93.0 

94.1 

95.1 

95.3 

96.0 

96.4 

96.5 

97.1 

97.4 

97.5 

97.7 

97.8 

97.9 

98.1 

08 

100 

88.8 

91.5 

93.0 

94.1 

95.1 

95.3 

96.0 

96.5 

96.5 

97.2 

97.5 

97.7 

98.0 

98.1 

98.6 

99.2 

08 

000 

88.8 

91.5 

93.0 

94.1 

95.1 

95.3 

96.0 

96.5 

96.5 

97.2 

97.5 

97.7 

98.0 

98.1 

98.8 

100.0 

TOnL  RUHBER  OP  GBSERVlISIOia  7199 
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oPBinTiin  locKrioR  ’a* 
USAFEnC,  ASHBVILLB  HC 


PERGEHTAOE  FSEQUEIICY  op  OCCUMtEnCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOORLX  ceSERVAXIOHS 

STAnOH  RUIBER:  722576  STATION  NAME:  RCBEBT  GRAY  AAF/FORT  BOCO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  HOHTH:  DEC  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GE 

5 

GB 

4 

GS 

3 

VISIBILITY  IN 

GB  GE 

2  1/2  2 

STATUTE 

GE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GE 

1 

GB 

3/4 

GE 

5/8 

GB 

1/2 

GE 

3/8 

GE 

1/4 

GB 

0 

NO 

CBIL 

51.7 

52.3 

52.6 

52.7 

52.8 

52.8 

52.8 

53.1 

53.1 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

GE 

20000 

55.3 

55.8 

56.1 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

OE 

18000 

55.3 

55.8 

56.1 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

GE 

16000 

55.3 

55.8 

56.1 

56.2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

GE 

14000 

55.5 

56.0 

56.3 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

GE 

12000 

55.9 

56.5 

56.8 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

GE 

10000 

58.3 

58.8 

59.1 

59.4 

59.7 

59.7 

59.7 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60,1 

GE 

9000 

58.7 

59.2 

59.6 

59.8 

60.1 

60.1 

60.1 

60.4 

60.4 

60.4 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

6B 

8000 

59.4 

60.4 

60.8 

61.0 

61.3 

61.3 

61.3 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GE 

7000 

60.1 

61.2 

61.5 

61.7 

62.0 

62.0 

62.0 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GB 

6000 

60.1 

61.2 

61.5 

61.7 

62.0 

62.0 

62.0 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GE 

5000 

60.6 

61.7 

62.0 

62.3 

62.6 

62.6 

62.6 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

GB 

4500 

61.8 

62.9 

63.2 

63.4 

63.8 

63.8 

63.8 

64.1 

64.1 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

OB 

4000 

64.1 

65.4 

65.7 

65.9 

66.2 

66.2 

66.2 

66.6 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

GB 

3500 

64.9 

66.2 

66.6 

66.8 

67.1 

67.1 

67.1 

67.4 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GB 

3000 

66.1 

67.4 

67.7 

68.0 

68.3 

68.3 

68.3 

68.6 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GB 

2500 

68.2 

69.5 

69.8 

70.0 

70.3 

70.3 

70.3 

70.6 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GB 

2000 

70.4 

71.7 

72.0 

72.3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.9 

73.0 

73.0 

73.1 

73.1 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

GB 

1800 

71.2 

72.5 

72.8 

73.0 

73.3 

73.3 

73.3 

73.8 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GE 

1500 

74.2 

75.5 

75.8 

76.0 

76.3 

76.3 

76.5 

76.9 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77-3 

77.3 

GB 

1200 

76.5 

77.8 

78.6 

78.8 

79.1 

79.1 

79.2 

79.7 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

GB 

1000 

77.6 

79.0 

79.8 

80.1 

80.4 

80.4 

80.5 

81.0 

81.1 

81.1 

81.2 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

900 

78.1 

79.6 

80.3 

80.6 

81.0 

81.0 

81.1 

81.5 

81.6 

81.6 

81.7 

81.7 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

GE 

800 

78.9 

80.4 

81.4 

81.9 

82.3 

82.3 

82.4 

82.8 

82.9 

83.1 

83.2 

83.2 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

GB 

700 

79.7 

81.2 

82.5 

83.2 

83.7 

83.8 

83.9 

84.5 

84.6 

84.8 

84.9 

84.9 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GB 

600 

80.2 

81.8 

83.1 

84.2 

85.2 

85.4 

85.5 

86.1 

86.3 

86.6 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GB 

500 

80.5 

82.3 

84.0 

85.5 

86.8 

87.1 

87.3 

88.0 

88.2 

88.4 

88.5 

88.5 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

GB 

400 

81.1 

83.1 

85.1 

86.7 

88.2 

88.6 

89.0 

89.8 

90.1 

90.5 

90.8 

90.8 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

GB 

300 

81.2 

83.3 

85.5 

87.1 

88.8 

89.2 

89.9 

91.1 

91.5 

92.2 

93.0 

93.3 

94.2 

94.3 

94.4 

94.5 

GE 

200 

81.3 

83.4 

85.6 

87.3 

89.1 

89.6 

90.8 

92.2 

92.7 

93.8 

94.6 

95.1 

96.7 

96.9 

97.1 

97.7 

OB 

100 

81.3 

83.4 

85.6 

87.3 

89.1 

89.6 

90.9 

92.3 

92.8 

94.1 

94.9 

95.4 

97.3 

97.5 

98.1 

99.5 

OB 

000 

81.3 

83.4 

85.6 

87.3 

89.1 

89.6 

90.9 

92.3 

92.8 

94.1 

94.9 

95.4 

97.4 

97.7 

98.3 

100.0 

TOTAL  RUHBBR  OF  OBSERVATIOHS  930 
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cpbmuiio  ux»tigh  *a* 

OSAFBKK,  KraKVIU.B  HC 


PKaCEWTAGB  FKBQUEIICr  OF  OCCURREHCB  OF  CSILIRO  VERSUS 
FRQH  BtXIRLY  CTSERVATIOHS 


VISIBILm 


Simon  RUBER:  722576 


STKTIOH  RMB:  ROBEBI  ORAy  AAF/FORT  ROOD  OC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
LSI  ID  UIC:  +  6  MORTB:  DEC  SOURS:  03-05 


CE 1 1*  1  HO 

IR 

FEET 

GB 

7 

68 

6 

68 

5 

68 

4 

6E 

3 

VISIBILITy  IR 
GE  OE 

2  1/2  2 

STATinS 

SE 

1  1/2 

MILES 

GB 

1  1/4 

GB 

1 

GB 

3/4 

GB 

5/8 

GB 

1/2 

GB 

3/8 

GB 

1/4 

GS 

0 

RO 

CEU. 

50.3 

50.8 

51.1 

51.2 

51.3 

51.3 

51.4 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

6E 

20000 

53.1 

53.5 

53.9 

54.0 

54.1 

54.1 

54.2 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

GB 

18000 

53.1 

53.5 

53.9 

54aO 

54.1 

54.1 

54.2 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

G8 

16000 

53.1 

53.5 

53.9 

54.0 

54.1 

54.1 

54.2 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

68 

14000 

53.4 

53.9 

54.2 

54.3 

54.4 

54.4 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

6E 

12000 

54.0 

54.4 

54.7 

54.8 

54.9 

54.9 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

68 

10000 

55.2 

55.8 

56.1 

56.2 

56.3 

56.3 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

GB 

9000 

55.4 

56.1 

56.6 

56.7 

56.8 

56.8 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

GB 

8000 

56.1 

57.1 

57.5 

57.8 

58.0 

58.1 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

68 

7000 

56.6 

57.5 

58.0 

58.3 

58.4 

58.5 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GB 

6000 

57.0 

58.0 

58.4 

58.7 

58.8 

58.9 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

SB 

5000 

58.1 

59.0 

59.5 

59.8 

59.9 

60.0 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

68 

4500 

59.0 

60.0 

60.4 

60.8 

60.9 

61.0 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

68 

4000 

61.2 

62.2 

62.6 

62.9 

63.0 

63.1 

63.2 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

68 

3500 

62.5 

63.4 

63.9 

64.2 

64.3 

64.4 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

SB 

3000 

63.5 

64.5 

64.9 

65.3 

65.4 

65.5 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

6B 

2500 

65.4 

66.3 

66.8 

67.1 

67.2 

67.3 

67.4 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

68 

2000 

67.8 

68.8 

69.4 

69.7 

69.9 

70.0 

70.1 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

GB 

1800 

68.9 

69.9 

70.4 

70.8 

71.0 

71.1 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GB 

1500 

71.6 

72.8 

73.7 

74.0 

74.2 

74.3 

74.4 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

SB 

1200 

73.3 

74.7 

75.8 

76.1 

76.6 

76.7 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

SB 

1000 

75.6 

77.1 

78.2 

78.6 

79.0 

79.1 

79.2 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

SB 

900 

76.0 

77.7 

79.0 

79.6 

80.0 

80.1 

80.3 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.5 

80.6 

80.6 

80.8 

80.8 

68 

800 

77.2 

78.9 

80.2 

81.2 

81.7 

81.8 

82.0 

82.2 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

GB 

700 

77.7 

79.7 

81.0 

82.2 

82.9 

83.1 

83.4 

83.5 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.9 

83.9 

SB 

600 

78.2 

80.2 

81.7 

83.0 

84.5 

84.8 

85.4 

85.5 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

SB 

500 

78.7 

81.1 

83.1 

84.6 

86.5 

87.0 

87.5 

87.7 

87.8 

88.2 

88.3 

88.3 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

GB 

400 

78.8 

81.3 

83.7 

85.6 

87.6 

88.5 

89.1 

89.5 

89.7 

90.0 

90.4 

90.6 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

68 

300 

78.8 

81.4 

84.0 

86.1 

88.4 

89.2 

90.3 

90.6 

91.0 

91.4 

92.6 

92.9 

93.9 

93.9 

94.2 

94.2 

68 

200 

79.1 

81.7 

84.4 

86.6 

89.1 

90.0 

91.2 

91.7 

92.2 

92.7 

93.9 

94.3 

95.8 

96.0 

96.7 

97.4 

68 

100 

79.1 

81.7 

84.4 

86.6 

89.1 

90.0 

91.2 

91.7 

92.2 

93.2 

94.4 

94.8 

96.6 

97.2 

98.5 

99.6 

SB 

000 

79.1 

81.7 

84.4 

86.6 

89.1 

90.0 

91.2 

91.7 

92.2 

93.2 

94.4 

94.8 

96.6 

97.2 

98.6 

100.0 

IDIAL  SOMBER  OP  OBSERVmOHS  930 


D  -  2  -  101 


UBAFimC/D8— 92/276  ~  Faga  280 


ggges  ggggg  ggggs  ggggg  ggggg 


oFimniia  ujcmoii  *a’ 

USAFRAC,  ASHBVILU  RC 


PRRCEinAaB  FMQUBRCI  CP  OCCUSRBUCS  of  CEILIHO  versus  VISIBILITr 
FKM  BOORLT  OBSERVATIORS 

SranOM  EWBER:  722576  SOkTIOR  lUHB:  RGBBRI  G8AI  AAF/PORT  BOGO  IX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  HCRIH:  DEC  SOURS:  06-08 


CEILIRO  VISIBILITT  IR  SIMOIB  MIIBS 


IR 

PER 

7 

OB 

6 

OB 

5 

OB 

4 

as 

3 

OB 

2  1/2 

CB 

2 

OB 

1  1/2 

as 

1  1/4 

OB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

OE 

3/8 

OB 

1/4 

6B 

0 

RO  CEIL 

46.0 

47.0 

47.2 

47.5 

47.5 

47.5 

47.6 

47.6 

47.6 

47.7 

47.8 

47.8 

48.0 

48.0 

48.0 

48.0 

6E  20000 

50.1 

51.1 

51.4 

51.7 

51.7 

51.7 

51.8 

51.8 

51.8 

51.9 

52.0 

52.0 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

6E  18000 

50.2 

51.2 

51.5 

51.8 

51.8 

51.8 

51.9 

51.9 

51.9 

52.0 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

8E  16000 

50.2 

51.2 

51.5 

51.8 

51.8 

51.8 

51.9 

51.9 

51.9 

52.0 

52.2 

52.2 

52.3 

52.3 

52.3 

52.3 

OE  14000 

50.4 

51.4 

51.7 

52.0 

52.0 

52.0 

52.2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.4 

52.4 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

OE  12000 

51.1 

52.0 

52.4 

52.7 

52.7 

52.7 

52.8 

52.8 

52.8 

52.9 

53.0 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GE  10000 

52.9 

53.9 

54.2 

54.5 

54.5 

54.5 

54.6 

54.6 

54.6 

54.7 

54.8 

54.8 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

<3E  9000 

53.4 

54.6 

55.1 

55.4 

55.4 

55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

55.6 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

QB  8000 

54.8 

56.2 

56.7 

57.0 

57.0 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

GE  7000 

56.0 

57.4 

57.8 

58.2 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.4 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

GE  6000 

56.8 

58.3 

58.7 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.4 

59.4 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

OB  5000 

57.5 

59.0 

59.5 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

60.0 

60.1 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

m  4500 

58.0 

59.5 

59.9 

60.2 

60.2 

60.2 

60.3 

60.3 

60.3 

60.4 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

SB  4000 

59.8 

61.3 

61.7 

62.0 

62.0 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

OB  3500 

61.3 

62.8 

63.2 

63.5 

63.7 

63.7 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

64.0 

64.0 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

OE  3000 

62.4 

64.0 

64.4 

64.7 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

gs  2500 

64.5 

66.3 

66.8 

67.1 

67.3 

67.3 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

OE  2000 

67.2 

69.2 

69.7 

70.0 

70.2 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.5 

70.5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

OE  1800 

67.8 

69.9 

70.3 

70.6 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

OB  1500 

70.5 

72.8 

73.3 

73.7 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

74.1 

74.2 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

OE  1200 

72.2 

74.6 

75.3 

75.7 

75.9 

75.9 

76.0 

76.0 

76.1 

76.2 

76.3 

76.3 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

OB  1000 

72.8 

75.3 

75.9 

76.3 

76.6 

76.6 

76.7 

76.7 

76.8 

76.9 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

OB  900 

74.4 

77.2 

78.1 

78.6 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OB  BOO 

75.1 

78.2 

79.1 

79.8 

80.4 

80.4 

80.5 

80.5 

80.6 

80.8 

80.9 

80.9 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

OE  700 

75.9 

79.4 

80.4 

81.2 

81.8 

81.8 

82.0 

82.2 

82.3 

82.4 

82.5 

82.5 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

OE  600 

76.5 

80.1 

81.6 

82.5 

84.1 

84.1 

84.4 

84.5 

84.6 

84.8 

84.9 

64.9 

85.1 

85.3 

85.3 

85.3 

OE  500 

77.8 

81.6 

83.1 

84.2 

86.3 

86.3 

87.0 

87.2 

87.3 

87.6 

87.7 

87.7 

88.0 

88.2 

88.2 

88.3 

OB  400 

78.3 

82.2 

83.8 

85.1 

87.3 

87.4 

88.3 

88.5 

88.9 

89.6 

90.1 

90.2 

90.4 

90.6 

90.8 

90.9 

OB  300 

78.5 

82.5 

84.2 

85.6 

88.0 

88.2 

89.2 

89.7 

90.2 

91.3 

92.2 

92.5 

92.7 

92.9 

93.0 

93.1 

OB  200 

78.5 

82.5 

84.2 

85.6 

88.3 

88.5 

89.6 

90.1 

90.6 

92.3 

93.3 

93.9 

94.9 

95.4 

95.9 

96.7 

OB  100 

78.5 

82.5 

84.2 

85.6 

88.3 

88.5 

89.6 

90.3 

90.9 

92.9 

94.1 

94.9 

96.1 

96.6 

97.8 

99.8 

OB  000 

78.5 

82.5 

84.2 

85.6 

88.3 

88.5 

89.6 

90.3 

90.9 

92.9 

94.1 

94.9 

96.1 

96.6 

97.8 

100.0 

TOTAL  RUOra  OF  OHlRnnKIIOm  930 
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L 


oPKRmm  uxxcioii  -a* 
usafbzm;.  asbbvillb  hc 


PBRCBnraOB  rSEgfJBKI  of  occurrsmcb  of  cbilias  vbrsus  yisibility 

FKM  BOORLI  OBSERVATIOHS 


SXKTIOII  HUMBER:  722576  SXKriOH  HRHB:  ROBERT  GRAY  HAF/FOta  ROOD  IX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC: 

+  6 

HOHIB: 

DEC 

HOURS: 

09-11 

CBHilllG 

VI8IBILITI  IH 

STRIUTB 

MILES 

IH 

6B 

GS 

OB 

OB 

GB 

08 

GB 

as 

OB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

FEBT 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

HO  CEIL 

44.4 

45.4 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

at  20000 

51.9 

53.0 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

G8 

18000 

52.4 

53.4 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

G8 

16000 

52.5 

53.5 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

GB 

14000 

52.8 

53.9 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.1 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

es 

12000 

53.8 

54.8 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

GE 

10000 

55.1 

56.2 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

GB 

9000 

55.4 

56.6 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

8000 

57.6 

59.0 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

GS 

7000 

58.7 

60.2 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

GS 

6000 

59.7 

61.2 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GB 

5000 

60.3 

61.8 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

GB 

4500 

60.9 

62.4 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GB 

4000 

62.4 

64.2 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

GB 

3500 

64.1 

65.9 

66.2 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GB 

3000 

64.9 

67.1 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GS 

2500 

66.7 

69.0 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

2000 

68.8 

71.3 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

1800 

69.7 

72.2 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

1500 

72.4 

75.3 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

GB 

1200 

73.9 

76.9 

77.6 

78.0 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GB 

1000 

75.1 

78.5 

79.2 

79.7 

79.8 

79.8 

80.0 

80.0 

80.0 

80.1 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GB 

900 

75.8 

79.6 

80.5 

81.0 

81.4 

81.4 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

82.0 

82.0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GB 

800 

76.7 

80.9 

81.9 

82.5 

83.0 

83.0 

83.3 

83.3 

83.4 

83.5 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GB 

700 

77.6 

82.0 

83.2 

83.9 

84.4 

84.4 

84.8 

84.8 

84.9 

85.1 

85.2 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

OB 

600 

77.8 

82.7 

83.9 

84.6 

85.8 

85.8 

86.3 

86.7 

86.8 

86.9 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

GB 

500 

78.8 

83.8 

85.2 

86.0 

87.5 

87.5 

88.3 

89.4 

89.5 

89.8 

90.0 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

400 

79.1 

84.4 

86.0 

87.0 

88.7 

88.8 

89.7 

91.3 

91.6 

92.6 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.4 

93.4 

GB 

300 

79.1 

84.4 

86.0 

87.4 

89.6 

89.7 

90.9 

93.1 

93.5 

94.7 

95.5 

95.5 

96.0 

96.0 

96.3 

96.5 

GS 

200 

79.1 

84.4 

86.0 

87.4 

89.6 

89.7 

90.9 

93.1 

93.8 

95.3 

96.1 

96.1 

97.1 

97.1 

97.7 

98.2 

GB 

100 

79.2 

84.5 

86.1 

87.5 

89.7 

89.8 

91.0 

93.2 

93.9 

95.4 

96.2 

96.2 

97.2 

97.3 

98.3 

100.0 

GB 

000 

79.2 

84.5 

86.1 

87.5 

89.7 

89.8 

91.0 

93.2 

93.9 

95.4 

96.2 

96.2 

97.2 

97.3 

98.3 

100.0 

lonir  HOMBIR  or  OUERVianOlB  930 
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opsmxiiio  locKrioH  -a* 

USAraXAC,  ASflBVILLB  RC 


PKRCBIIEA0B  FREQUBUCY  CP  OCCURRBIICK  OF  CEILIHO  VERSUS  VISIBILITr 
roCH  BOURLT  OBSERVATIORS 

SIATIOH  miMBERl  722576  SIKnOR  lUMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MORIB:  DEC  HOURS:  12-14 


CEILIHO 

IR 

YEXI 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IR  STKIUTB 

CS  OB  (3  OB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

OB 

1 

GB 

1/4 

6B 

5/8 

OB 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

RO  CEIL 

48.0 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

OB 

20000 

57.1 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

OB 

18000 

57.1 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

CB 

16000 

57.1 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

GE 

14000 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

OB 

12000 

58.7 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

OE 

10000 

61.1 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GE 

9000 

61.8 

62.5 

62.5 

S2.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GE 

8000 

64.6 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

OB 

7000 

65.9 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

GE 

6000 

66.7 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

OB 

5000 

67.2 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

OE 

4500 

68.0 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

OB 

4000 

69.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

OB 

3500 

71.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

OB 

3000 

72.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

OB 

2500 

74.4 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

OE 

2000 

76.2 

77.5 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

OB 

1800 

77.1 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

OB 

1500 

79.7 

81.3 

81.7 

81.7 

81.8 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

OB 

1200 

82.2 

84.0 

84.4 

84.4 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

OB 

1000 

83.3 

85.4 

85.8 

85.8 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

OB 

900 

84.2 

86.2 

86.8 

87.0 

87.7 

87.8 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OB 

800 

85.2 

87.6 

88.2 

88.4 

89.2 

89.4 

89.4 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

OB 

700 

85.6 

88.1 

88.6 

88.9 

89.9 

90.0 

90.0 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB 

600 

85.9 

88.9 

89.7 

90.2 

91.7 

91.8 

92.2 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

OB 

500 

86.3 

89.5 

90.5 

91.3 

93.1 

93.2 

93.5 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

400 

86.5 

88.8 

91.1 

91.8 

93.8 

94.1 

94.9 

95.7 

96.1 

96.6 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB 

300 

86.7 

90.0 

91.3 

92.0 

94.0 

94.3 

95.2 

96.0 

96.6 

97.0 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

200 

86.7 

90.0 

91.3 

92.0 

94.1 

94.4 

95.3 

96.1 

96.8 

97.5 

98.2 

98.2 

99.0 

99.2 

99.5 

99.5 

OB 

100 

86.7 

90.0 

91.3 

92.0 

94.1 

94.4 

95.3 

96.1 

96.8 

97.6 

98.3 

98.3 

99.1 

99.4 

99.7 

100.0 

OB 

000 

86.7 

90.0 

91.3 

92.0 

94.1 

94.4 

95.3 

96.1 

96.8 

97.6 

98.3 

98.3 

99.1 

99.4 

99.7 

100.0 

TOrai.  RUMBBR  OF  OBSERVATIORS  930 
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omutmo  uxATicH  -a* 
vatmuc,  ASHBvzixB  ac 


PBRCBHTAOS  FRBgMBICr  OP  OCCURDBICB  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITy 
PROM  BOURLT  OBSSItVATICRS 

smioit  mnOBR:  722576  SIATIOR  RAHB:  ROBERT  GRAY  AAP/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  +  6  NOHIB:  DEC  HOURS:  15-17 


CBILIRG 

IR 

FEET 

OB 

7 

08 

6 

OB 

5 

OB 

4 

VISIBILITY  n  8XRSUTB 

OB  OB  OB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OE 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

GS 

5/8 

GB 

1/2 

OB 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO 

CEIL 

51.8 

51.8 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

OB 

20000 

62.4 

62.4 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

at 

18000 

62.5 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

08 

16000 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

08 

14000 

63.4 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

08 

12000 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

GS 

10000 

66.0 

66.0 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

CB 

9000 

66.7 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

SB 

8000 

68.6 

68.8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

08 

7000 

69.6 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

08 

6000 

70.2 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

GB 

5000 

71.4 

71.6 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GB 

4500 

72.6 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

08 

4000 

73.3 

73.5 

73.8 

73.8 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

08 

3500 

74.7 

74.9 

75.2 

75.2 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

08 

3000 

76.6 

76.8 

77.0 

77.0 

77.2 

77.2 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

08 

2500 

78.5 

78.7 

79.0 

79.0 

79.2 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OB 

2000 

80.3 

80.6 

81.1 

81.1 

81.3 

81.3 

81.5 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

OB 

1800 

81.2 

81.7 

82.2 

82.2 

82.6 

82.6 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OB 

1500 

83.5 

84.5 

85.1 

85,1 

85.6 

85.6 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

08 

1200 

85.6 

86.9 

87.6 

87.6 

88.5 

88.5 

88.8 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

08 

1000 

85.9 

87.2 

88.0 

88.0 

88.9 

88.9 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

08 

900 

86.3 

87.8 

88.6 

88.7 

89.7 

89.7 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

08 

800 

86.8 

88.6 

89.4 

89.5 

90.4 

90.4 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GB 

700 

87.1 

88.9 

89.8 

90.0 

91.3 

91.3 

91.8 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

600 

87.2 

89.1 

90.3 

90.8 

92.0 

92.0 

92.6 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

gi 

500 

87.2 

89.2 

90.8 

91.3 

92.8 

92.8 

93.5 

94.0 

94.0 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

«B 

400 

87.2 

•9.4 

91.0 

91.7 

93.3 

93.3 

94.8 

99.4 

99.4 

99.8 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

08 

300 

87.2 

89.5 

91.1 

91.8 

93.5 

93.9 

95.1 

95.9 

95.9 

97.0 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

98.1 

98.1 

GB 

200 

87.2 

89.5 

91.1 

91.8 

93.8 

93.8 

99.3 

96.3 

96.3 

97.4 

97.8 

98.0 

98.1 

98.1 

98.9 

99.1 

100 

87.2 

89.5 

91.1 

91.8 

93.8 

93.8 

95.3 

96.3 

96.3 

97.4 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

99.4 

100.0 

OB 

000 

87.2 

89.5 

91.1 

91.8 

93.8 

93.8 

99.3 

96.3 

96.3 

97.4 

98.0 

98.1 

98.2 

98.2 

99.4 

100.0 
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OPERMTIRO  lOCKTIOR  'A* 
USAFBXAC.  ASBEVILIB  IK: 


PBRCBHXAGB  FHBQUBUCT  OF  OCCURKBHCB  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  BOURLY  GBSERVATIORS 


SXRTIOH  ROOKR:  722576  SIRTIOR  MANE:  ROBERT  QRAT  AAF/FORT  BOOD  TX  PERIOD  OF  RECCEU):  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UIC: 

*  6 

MONTH: 

DEC 

BOORS: 

18-20 

CBILIHG 

VISIBILITY  IR 

STATUTB 

MILES 

IR 

OB 

OB 

08 

GE 

8B 

OB 

OB 

OB 

GE 

OB 

OB 

OB 

OB 

OE 

GB 

OE 

FEET 

7 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

3/8 

1/4 

0 

■0 

CEIL 

57.6 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

GB 

20000 

62.4 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

CE 

18000 

62.7 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

OE 

16000 

63.0 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

OE 

14000 

63.4 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

OE 

12000 

64.1 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

QE 

10000 

67.0 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

flE 

9000 

67.2 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

OB 

8000 

68.2 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

OE 

7000 

68.9 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

OE 

6000 

69.0 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

OB 

5000 

70.4 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

OB 

4500 

71.2 

72.4 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

OB 

4000 

72.7 

74.0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

OB 

3500 

74.5 

75.9 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.2 

OB 

3000 

76.2 

77.8 

78.2 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

OB 

2500 

78.3 

79.9 

80.2 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

OB 

2000 

79.8 

81.9 

82.3 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

OB 

1800 

79.9 

82.0 

82.4 

82.7 

82.7 

82.7 

62.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

62.7 

82.7 

OB 

1500 

82.2 

84.5 

84.8 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

OE 

1200 

84.0 

86.6 

87.2 

87.5 

87.7 

87.7 

87.8 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

GE 

1000 

84.9 

87.5 

88.2 

88.5 

88.8 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

900 

85.2 

87.8 

88.7 

89.0 

89.4 

89.5 

89.6 

89.7 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OE 

800 

85.4 

88.1 

89.0 

89.4 

89.8 

89.9 

90.2 

90.3 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OB 

700 

85.6 

88.4 

89.6 

90.2 

90.9 

91.0 

91.3 

91.4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

OE 

600 

85.6 

88.4 

89.6 

90.2 

91  0 

91.2 

91.5 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

OB 

500 

86.2 

89.4 

90.5 

91.3 

92.0 

92.3 

92.9 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

400 

86.3 

89.6 

91.2 

91.9 

92.9 

93.1 

93.8 

94.1 

94.1 

94.3 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

OE 

300 

86.3 

89.6 

91.3 

92.0 

93.2 

93.4 

94.2 

94.5 

94.5 

94.7 

95.6 

95.6 

95.9 

96.2 

96.9 

97.2 

OB 

200 

86.3 

89.6 

91.3 

92.0 

93.5 

93.8 

94.6 

95.1 

95.1 

95.6 

96.5 

96.6 

97.1 

97.4 

98.2 

99.4 

OB 

100 

86.3 

89.6 

91.3 

92.0 

93.5 

93.8 

94.6 

95.1 

95.1 

95.6 

96.5 

96.6 

97.2 

97.5 

98.4 

99.8 

OB 

000 

86.3 

89.6 

91.3 

92.0 

93.5 

93.8 

94.6 

95.1 

95.1 

95.6 

96.5 

96.6 

97.2 

97.5 

98.4 

100.0 

TOTAL  maon  cr  oBsnnMncRS  930 
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orawmo  locKnoR  *a' 


PKRCBRXAQS  FRBQUBICV  OP  OCCURRENCE  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITy 
USEPBEEC,  ASBEVILLE  K  FRCH  BOURLT  OBSERVATIOHS 

SXAnOH  NUMBER:  722576  SXKFIOR  RMQ:  ROBERI  ORAT  AAF/FORT  BOOD  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  MCRITB:  DEC  BOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITr  IN  STATUTE 

GB  GB  GE  OB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

OB 

1  1/4 

GS 

1 

GB 

3/4 

GS 

5/8 

GB 

1/2 

GS 

3/8 

GB 

1/4 

GB 

0 

HO 

CBIL 

55.2 

55.5 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GB 

20000 

58.4 

58.7 

58.8 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GB 

18000 

58.4 

58.7 

58.8 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GS 

16000 

58.4 

58.7 

58.8 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

os 

14000 

58.7 

59.0 

59.1 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

GB 

12000 

59.4 

59.7 

59.8 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

60.1 

GB 

10000 

62.0 

62.4 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

OS 

9000 

62.3 

62.6 

62.8 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

GB 

8000 

63.1 

64.0 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

OB 

7000 

63.7 

64.5 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

OB 

6000 

63.7 

64.5 

64.7 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GS 

SOUO 

64.3 

65.2 

65.4 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GB 

4500 

65.5 

66.5 

66.7 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

OB 

4000 

67.2 

68.2 

68.4 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GB 

3500 

68.6 

69.7 

69.9 

70.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

GB 

3000 

70.5 

72.0 

72.3 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GB 

2500 

73.1 

74.7 

74.9 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

75.5 

GB 

2000 

74.8 

76.6 

76.9 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

OB 

1800 

75.4 

77.2 

77.5 

77.8 

78.0 

78.0 

78.0 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

78.1 

GB 

1500 

78.2 

80.0 

80.3 

80.6 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

08 

1200 

80.2 

82.3 

82.9 

83.3 

83.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GB 

1000 

81.8 

83.9 

84.6 

85.1 

85.2 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

OB 

900 

82.5 

84.7 

85.8 

86.2 

86.5 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

08 

800 

82.7 

85.2 

86.3 

87.0 

87.3 

87.5 

87.7 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GB 

700 

83.0 

85.7 

87.4 

88.3 

88.7 

88.9 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

600 

83.4 

86.2 

88.0 

88.8 

89.2 

89.6 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

500 

83.7 

86.5 

88.4 

89.4 

90.1 

90.4 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OB 

400 

83.9 

86.7 

88.7 

89.9 

91.4 

91.7 

92.8 

93.3 

93.3 

93.8 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

08 

300 

83.9 

86.8 

88.8 

90.2 

91.7 

92.0 

93.4 

94.3 

94.3 

94.9 

95.6 

95.6 

95.7 

95.9 

96.7 

96.8 

GB 

200 

83.9 

86.8 

88.8 

90.2 

91.7 

92.0 

93.8 

94.6 

94.6 

95.5 

96.1 

96.6 

97.0 

97.2 

98.1 

98.6 

a 

100 

83.9 

86.8 

88.8 

90.2 

91.8 

92.2 

94.1 

94.9 

94.9 

95.8 

96.5 

97.1 

97.6 

97.8 

98.7 

99.4 

08 

000 

83.9 

86.8 

88.8 

90.2 

91.8 

92.2 

94.1 

94.9 

94.9 

95.8 

96.5 

97.1 

97.6 

98.0 

98.8 

100.0 

nraL  miMBiR  of  cmsamaiaia  930 


D  -  2  -  107 


USAFBTAC/DS~92/276  ~  Pag*  286 


OPBmTIRS  LOCKnOR  ’A* 
USAFKIAC,  ASHRVILLB  RC 


PBRCBNTA6B  FREQUBRCY  OP  OCCUSRBRCB  OF  CSILIRQ  VERSUS  VISIBILITIT 
FROH  HOURLY  OBSBRVATIOHS 

SXRTIOH  RUDER:  722576  STASnOM  RAMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  NORTH:  DEC  HOURS:  ALL 


CBILIRO 

IR 

FEET 

SB 

7 

SB 

6 

OS 

5 

6B 

4 

VISIBILITY  IR  STATUTB 
SB  SB  OB  SB 

3  2  1/2  2  1  1/2 

MILES 

08 

1  1/4 

SB 

1 

GS 

3/4 

SB 

5/8 

SB 

1/2 

6E 

3/8 

GS 

1/4 

OE 

0 

RO  CBn. 

50.6 

51.1 

51.3 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

6E  20000 

56.3 

56.8 

57.0 

57.1 

57.1 

57-1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

6B 

18000 

56.5 

57.0 

57.1 

57.2 

57.3 

57-3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

OB 

16000 

56.5 

57.0 

57.2 

57.3 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

SB 

14000 

56.9 

57.4 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

SB 

12000 

57.7 

58.2 

58.3 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

SE 

10000 

59.7 

60.3 

60.5 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

OB 

9000 

60.1 

60.8 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

OB 

8000 

61.6 

62.5 

62.7 

62.8 

62.9 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

SB 

7000 

62.4 

63.4 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

SB 

6000 

62.9 

63.9 

64.1 

64.2 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.5 

OB 

5000 

63.7 

64.7 

65.0 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

SB 

4500 

64.6 

65.6 

65.9 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.3 

66.3 

OB 

4000 

66.2 

67.4 

67.6 

67.6 

67.9 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

66.1 

68.1 

68.1 

68.1 

SB 

3500 

67.7 

68.9 

69.2 

69.3 

69.4 

69.5 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

OB 

3000 

69.1 

70.4 

70.7 

70.9 

71.0 

71.1 

71.1 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

OE 

2500 

71.1 

72.5 

72.8 

73.0 

73.1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

OB 

2000 

73.2 

74.7 

75.1 

75.3 

75.4 

75.4 

75.5 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.7 

75-7 

75.7 

75.7 

OB 

1800 

73.9 

75.5 

75.8 

76.0 

76.2 

76.2 

76.3 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

SB 

1500 

76.5 

78.3 

78.8 

79.0 

79.2 

79.2 

79.3 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79-5 

79.5 

79.5 

OB 

1200 

78.5 

80.5 

81.2 

81.4 

81.8 

81.8 

81.9 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

SB 

1000 

79.6 

81.7 

82.5 

82.8 

83.1 

83.2 

83.3 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

OB 

900 

80.3 

82.6 

83.5 

83.8 

84.3 

84.4 

84.5 

84.6 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

SB 

800 

81.0 

83.5 

84.4 

84.9 

85.5 

85.6 

85.8 

85.9 

86.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

OB 

700 

81.5 

84.2 

85.3 

86.0 

86.7 

86.8 

87.1 

87.2 

87.3 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

OB 

600 

81.9 

84.7 

86.0 

86.8 

87.9 

88.1 

88.5 

88.7 

88.8 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.1 

89.1 

SE 

500 

82.4 

85.4 

86.9 

87.9 

89.4 

89.6 

90.1 

90.5 

90.6 

90.8 

90.9 

90.9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

OB 

400 

82.6 

85.8 

87.6 

88.7 

90.4 

90.7 

91.6 

92.2 

92.4 

92.9 

93.3 

93.3 

93.5 

93.6 

93.6 

93.7 

OE 

300 

82.7 

85.9 

87.8 

89.0 

90.9 

91.2 

92.3 

93.2 

93.4 

94.2 

94.9 

95.1 

95.5 

95.6 

95.9 

96.0 

OB 

200 

82.8 

86.0 

87.8 

89.1 

91.2 

91.5 

92.7 

93.7 

94.0 

95.0 

95.8 

96.1 

97.0 

97.2 

97.8 

98.3 

SB 

100 

82.8 

86.0 

87.8 

89.1 

91.2 

91.5 

92.7 

93.8 

94.1 

95.3 

96.1 

96.4 

97.4 

97.7 

98.6 

99.7 

SB 

000 

82.8 

86.0 

87.8 

89.1 

91.2 

91.5 

92.7 

93.8 

94.1 

95.3 

96.1 

96.4 

97.4 

97.7 

98.7 

100.0 

TOTAL  RUDER  OF  OB8BRVATIORS  7440 
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0PBIUTIII6  LOCATIOH  ’A* 
USAPBXAC,  ASHBVIU.B  RC 


PEBCEirEAGE  FRKgUBHCY  OF  OCCURRERCS  OF  CEUIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIOHS 

SSKTIOR  RUMBER:  722576  STKTIOR  RARE:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MORTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CBILIRO 

IR 

FEET 

GB 

7 

GB 

6 

GB 

5 

GB 

4 

VISIBILITY  IH  STATUTE 

GB  GB  OB  GB 

3  21/2  2  1  1/2 

MILES 

GE 

1  1/4 

GB 

1 

OB 

3/4 

OB 

5/8 

OB 

1/2 

GE 

3/8 

OB 

1/4 

OB 

0 

HO  CEIL 

56.6 

57.1 

57.4 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

G8 

20000 

63.7 

64.3 

64.6 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

GB 

18000 

63.8 

64.5 

64.7 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

GB 

16000 

63.8 

64.5 

64.7 

64.8 

64.9 

64.9 

64.9 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

GB 

14000 

64.1 

64.8 

65.0 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GB 

12000 

65.0 

65.7 

65.9 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

BE 

10000 

67.2 

67.9 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

GS 

9000 

67.5 

68.3 

68.5 

68.6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

GB 

8000 

69.5 

70.3 

70.6 

70.7 

70.8 

70.8 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

GB 

7000 

70.2 

71.1 

71.3 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GB 

6000 

70.6 

71.5 

71.8 

71.9 

72.0 

72.0 

72.0 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GB 

5000 

71.4 

72.3 

72.6 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

GE 

4500 

72.0 

72.9 

73.3 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GB 

4000 

74.2 

75.2 

75.5 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GB 

3500 

76.4 

77.4 

77.8 

78.0 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.3 

78.3 

GB 

3000 

78.9 

80.1 

80.6 

80.8 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

2500 

80.9 

82.2 

82.7 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

2000 

83.0 

84.5 

85.0 

85.2 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GB 

1800 

83.5 

85.0 

85.6 

85.8 

86.1 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GB 

1500 

85.6 

87.3 

87.9 

88.2 

88.5 

88.5 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

CB 

1200 

87.3 

89.1 

89.9 

90.2 

90.5 

90.6 

90.7 

90.7 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

GB 

1000 

88.3 

90.3 

91.2 

91.6 

92.0 

92.0 

92.1 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.4 

GB 

900 

88.8 

91.0 

91.9 

92.4 

92.8 

92.8 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GB 

800 

89.2 

91.5 

92.5 

93.0 

93.5 

93.6 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

700 

89.6 

92.0 

93.1 

93.7 

94.2 

94.3 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.8 

94.8 

GB 

600 

89.8 

92.3 

93.5 

94.2 

94.9 

95.0 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

500 

90.1 

92.7 

94.0 

94.8 

95.6 

95.7 

96.1 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.6 

96.6 

96.6 

GB 

400 

90.2 

92.9 

94.3 

95.1 

96.1 

96.3 

96.7 

97.0 

97.1 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

GB 

300 

90.2 

93.0 

94.4 

95.3 

96.4 

96.5 

97.1 

97.4 

97.6 

97.9 

98.1 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.5 

GB 

200 

90.2 

93.0 

94.4 

95.3 

96.5 

96.6 

97.2 

97.6 

97.8 

98.2 

98.5 

98.6 

98.9 

98.9 

99.1 

99.3 

GB 

100 

90.2 

93.0 

94.4 

95.3 

96.5 

96.7 

97.3 

97.6 

97.8 

98.3 

98.7 

98.8 

99.1 

99.2 

99.5 

99.9 

GB 

000 

90.2 

93.0 

94.4 

95.3 

96.5 

96.7 

97.3 

97.6 

97.8 

98.3 

98.7 

98.8 

99.1 

99.2 

99.5 

100.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVmOHS:  87641 
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OFBRKnilG  LOCATIOn  *A’ 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  EC 


PBECEHTAOE  FBEgUENCY  OP  OCCUEBEHCE  OF  SKI  COVER 
FROM  BOURLT  OBSERVAXIORS 


STAnOH  HUMBER:  722576  STATIOH  HAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FOtT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 
LST  TO  UIC:  +  6  MONTH:  JAR  BOURS:ALL 


BOURS 

(LST) 

CLEAR 

SCA:nSRED 

BROKEN 

AIRHAI  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURAnOR 

GT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OTS 

00-02 

31.0 

18.5 

17.1 

28.2 

5.3 

SO. 5 

3.5 

930 

03-05 

28.3 

17.8 

16.7 

31.2 

6.0 

53.9 

3.2 

930 

06-08 

17.7 

24.2 

21.9 

30.3 

5.8 

58.1 

5.9 

930 

09-11 

14.0 

24.3 

24.4 

34.6 

2.7 

61.7 

6.6 

930 

12-14 

13.9 

28.1 

26.2 

30.2 

1.6 

58.1 

2.8 

930 

15-17 

11.8 

33.0 

27.0 

26.6 

1.6 

55.2 

1.9 

930 

18-20 

18.5 

30.6 

21.2 

27.5 

2.2 

50.9 

2.4 

930 

21-23 

27.3 

24.9 

16.1 

29.0 

2.6 

47.7 

3.7 

930 

ALL 

BOURS 

20.3 

25.2 

21.3 

29.7 

3.5 

54.5 

3.8 

7440 

MOHTHt  FEB  BOURS! 

ALL 

00-02 

27.3 

21.6 

15.6 

32.2 

3.3 

51.1 

1.4 

846 

03-05 

26.1 

20.3 

15.2 

35.3 

3.0 

53.5 

4.0 

846 

06-08 

15.2 

24.9 

21.5 

34.S 

3.4 

59.8 

4.8 

846 

09-11 

9.7 

28.3 

22.8 

37.1 

2.1 

62.1 

4.0 

846 

12-14 

9.9 

29.6 

26.7 

33.1 

.7 

60.5 

2.4 

846 

15-17 

11.2 

30.3 

27.7 

30.1 

.7 

58.5 

3.0 

846 

18-20 

15.1 

30.0 

25.9 

27.7 

1.3 

54.8 

2.0 

846 

21-23 

29.2 

24.0 

18.1 

25.5 

3.2 

46.8 

.8 

846 

ALL 

BOURS 

18.0 

26.1 

21.7 

32.0 

2.2 

55.9 

2.8 

6768 
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cnRnnia  locKnoH  ’a* 

OSAFEXAC,  ABBBVIllS  RC 


PBRCBIXAGB  FRBQUEIICX  OF  OCCUmEKB  OF  BKt  COVER 
FROM  BOURLY  OBSERVATIORS 


SIATIOH  mnOBR:  722576  STAIIOH  HMC:  ROBERT  GRAY  ARF/FORT  3X  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  HOHTH:  MAR  HOURS:ALL 


BOURS 

(LOT) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKER 

AIRNAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATIOR 

OT 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATIGIf 

TOTAL 

OBS 

00-02 

29.9 

21.6 

15.1 

32.8 

.5 

48.4 

1.9 

929 

03-05 

28.8 

15.7 

18.5 

36.2 

.8 

55.5 

2.4 

930 

06-08 

14.5 

25.2 

21.2 

37.3 

1.8 

60.3 

3.4 

930 

09-H 

13.4 

24.6 

26.6 

34.2 

1.2 

61.9 

2.4 

930 

12-14 

10.4 

29.9 

28.8 

30.5 

.3 

59.7 

2.0 

930 

15-17 

10.7 

35.0 

29.0 

25.1 

.3 

54.4 

2.8 

929 

18-20 

18.0 

32.2 

27.1 

22.8 

49.9 

1.2 

930 

21-23 

28.9 

24.2 

19.1 

27.6 

.1 

46.9 

1.2 

930 

AU 

B0IIR8 

19.3 

26.0 

23.2 

30.8 

.6 

54.6 

2.2 

7438 

NORTH:  APR  BOURS: 

ALL 

00-02 

30.0 

22.7 

17.4 

28.8 

1.1 

47.3 

1.6 

900 

03-05 

26.6 

21.7 

18.3 

32.6 

.9 

51.8 

2.8 

900 

06-08 

10.1 

30.5 

27.3 

30.5 

1.7 

59.4 

4.6 

899 

09-11 

13.0 

29.4 

26.2 

30.9 

.4 

57.6 

2.7 

900 

12-14 

14.6 

30.5 

28.6 

26.4 

54.9 

1.3 

899 

15-17 

11.6 

36.3 

30.9 

21.2 

52.1 

.8 

900 

18-20 

16.2 

36.7 

28.4 

18.7 

47.1 

.4 

900 

21-23 

31.4 

25.3 

18.8 

24.0 

.4 

43.2 

.6 

900 

ALL 

BOURS 

19.2 

29.1 

24.5 

26.6 

.6 

51.7 

1.8 

7198 
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(VRRMniia  UCUIOH  'A* 
USAFBIAC,  ASHBVILLB  RC 


FKRCEIITACT  FREQUBHCI  OT  OCCURRERCB  OF  SKI  COWER 
FROM  BOURLT  OBSSRVATIOHS 


SXMnOR  1 

lUMBBR:  722576 

STRTIOH 

LST  TO 

RAHB: 

UTCs  ♦ 

ROBERT  SRAI  AAF/FCRT  ROOD  TX  PERIOD 

6  HGMTH: 

CP  RECORD: 

MAT  HOURS: 

OCT  81 

ALL 

aouRs 

(LST) 

CLE8R  SCATIBRED 

AIRHAT  CLASSES 

BROKER  OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATICR 

GT  PARTIAL 

1/2  OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

21.4 

25.2 

26.6 

26.9 

53.4 

1.1 

930 

03-05 

15.3 

24.2 

28.9 

31.2 

.4 

60.5 

2.0 

930 

06-08 

5.9 

25.5 

33.7 

34.3 

.6 

68.6 

3.0 

930 

09-11 

7.1 

25.8 

38.2 

28.6 

.3 

67.1 

1.6 

930 

12-14 

5.9 

30.6 

42.4 

21.1 

63.4 

1.2 

930 

15-17 

6.0 

36.5 

40.0 

17.5 

57.5 

.4 

930 

18-20 

8.6 

39.9 

35.2 

16.3 

51.5 

.3 

930 

21-23 

21.6 

34.1 

24.2 

20.1 

44.3 

.1 

930 

ALL 

HOURS 

11.5 

30.2 

33.6 

24.5 

.2 

58.3 

1.2 

7440 

HoriHs 

JUN  hours: 

ALL 

00-02 

31.1 

32.8 

18.8 

17.3 

36.1 

900 

03-05 

19.5 

31.6 

29.0 

19.6 

.3 

48.9 

.1 

899 

06-08 

7.2 

35.7 

36.3 

20.6 

.2 

57.1 

.8 

900 

09-11 

3.9 

37.3 

43.1 

15.7 

58.8 

.2 

900 

12-14 

3.0 

39.8 

46.2 

11.0 

57.2 

900 

15-17 

2.6 

50.4 

38.8 

8.2 

47.0 

900 

18-20 

6.0 

55.4 

27.4 

11.1 

38.6 

.2 

900 

21-23 

26.0 

41.6 

18.3 

13.9 

.2 

32.4 

900 

ALL 

BOURB 

12.4 

40.6 

32.3 

14.7 

.1 

47.0 

.2 

7199 
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oraumo  locKnoH  ‘a* 

DSAFSTAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCEHXAGE  FRBQUBMCT  OP  OCCURRBHCE  CP  SET  COVER 
FBOH  HOURLY  OBSERVATIOBS 


SmiOR  HUmER:  722576  SXmOH  RAMB:  ROmRT  ORAT  AAF/FORX  HOOD  TX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UIC:  *  e  MCXITB:  JUL  BOORS:ALL 


KXIRS 

(LST) 

CLEAR 

SCATTERED 

BROKER 

AIRNAT  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATIOR 

or 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATIOR 

TOTAL 

OBS 

00-02 

40.5 

38.6 

13.1 

7.7 

20.9 

.2 

930 

03-05 

28.9 

42.8 

19.5 

8.8 

28.3 

.5 

930 

06-08 

9.9 

52.0 

28.9 

9.1 

38.1 

1.1 

930 

09-11 

8.7 

55.6 

26.6 

9.1 

35.7 

.3 

930 

12-14 

3.3 

56.7 

32.8 

7.2 

40.0 

.3 

930 

15-17 

2.8 

55.4 

33.0 

8.8 

41.8 

.6 

930 

18-20 

7.3 

56.7 

26.7 

9.4 

36.0 

.3 

930 

21-23 

28.3 

49.6 

16.6 

5.6 

22.2 

930 

AIX 

HOURS 

16.2 

50.9 

24.6 

8.2 

32.9 

.4 

7440 

MORTHS  AUO  HOURSt 

ALL 

00-02 

40.6 

38.8 

14.2 

6.3 

20.5 

1.0 

930 

03-05 

34.3 

43.0 

16.6 

6.1 

22.7 

1.3 

930 

06-08 

7.4 

55.7 

29.6 

7.3 

36.9 

1.6 

930 

09-11 

7.8 

54.7 

29.1 

8.3 

37.4 

.9 

930 

12-14 

1.8 

57.7 

32.2 

8.3 

40.4 

.5 

930 

15-17 

1.1 

55.9 

35.1 

8.0 

43.0 

1.0 

930 

M-20 

5.1 

55.5 

30.4 

9.0 

39.5 

.9 

930 

21-23 

29.2 

45.7 

17.4 

7.6 

25.1 

.6 

930 

ALL 

BOORS 

15.9 

50.9 

25.6 

7.6 

33.2 

1.0 

7440 
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onroniK  LocmoH  'a* 

USKFSIAC,  ASBEmLB  RC 


PKRCBRTAGE  FHBQUBICy  Ot  OCCURREHCR  OP  SKY  COVER 
FROM  EDURI.T  OBSBRVATIOHS 


Bjxnm  RVMBER:  722576  SOmOK  HM(B:  ROBERT  GRAX  AAF/FOBT  ROOD  TX  PERIC»  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UIC:  *  6  MORIB:  SEP  BOURS:ALL 


BOURS 

(LST) 

CLBRR 

SCKITKREO 

BROKER 

AIRMAT  CLASSES 

OWERCAST  TOTAL 

OBSCURATIOB 

or 

1/2 

PARTIAL 

GBSCURATIOR 

TOTAL 

CBS 

00-02 

35.4 

33.4 

18.4 

12.3 

.3 

31.1 

.6 

900 

03-05 

31.8 

33.1 

20.4 

14.3 

.3 

35.1 

1.0 

900 

06-08 

14.7 

37.7 

30.3 

17.1 

.2 

47.7 

2.3 

900 

09-11 

12.9 

33.2 

38.6 

15.2 

.1 

53.9 

1.4 

900 

12-14 

7.8 

41.6 

38.6 

12.1 

50.7 

.7 

900 

15-17 

7.7 

46.3 

36.7 

9.3 

46.0 

.4 

900 

18-20 

15.2 

44.5 

30.4 

9.9 

40.4 

.6 

897 

21-23 

32.1 

40.7 

16.2 

10.8 

.2 

27.2 

.8 

897 

ALL 

BOORS 

19.7 

38.8 

28.7 

12.6 

.2 

41.5 

1.0 

7194 

MORTBt  OCT  BOORS: 

ALL 

00-02 

38.7 

22.7 

16.3 

20.3 

1.9 

38.6 

3.5 

930 

03-05 

32.3 

24.8 

15.2 

25.8 

1.9 

42.9 

5.2 

930 

06-08 

17.6 

29.2 

24.9 

24.3 

3.9 

53.1 

7.6 

930 

09-11 

14.8 

29.9 

32.4 

21.1 

1.8 

55.3 

4.1 

930 

12-14 

11.0 

38.8 

29.8 

20.4 

50.2 

2.4 

930 

15-17 

11.6 

43.5 

28.9 

15.9 

44.8 

1.4 

930 

18-20 

21.9 

41.0 

21.1 

15.7 

.3 

37.1 

1.2 

930 

21-23 

36.1 

30.1 

15.3 

17.3 

1.2 

33.8 

2.2 

930 

ALL 

BOORS 

23.0 

32.5 

23.0 

20.1 

1.4 

44.5 

3.4 

7440 
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omuano  iocmtioii  *a* 
USAFSnC,  A8BKVILU  K 


PBRCSmMB  FKBQUBRCT  OF  OCCURRBRCB  OF  SKI  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVXFIOIIS 


SXmOR  HUIBBR:  722576  SXKTIOR  HRMB:  ROBBRT  BRAY  AAF/FORT  BOOO  XX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  *  6  MOUTH:  ROV  BOURS:AIX 


BOORS 

(MX) 

CLEAR 

SCATIERED 

BROKER 

AIRMAY  CLASSES 

OVERCAST  TOTAL 

OBSCURATIOR 

or 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURAnar 

TOTAL 

OBS 

00-02 

33.3 

21.4 

15.4 

27.4 

2.3 

45.2 

2.6 

900 

03-05 

32.8 

16.4 

17.3 

29.3 

4.1 

50.8 

3.2 

900 

06-08 

17.6 

27.4 

21.6 

28.0 

5.4 

55.0 

5.0 

900 

09-11 

14.2 

29.2 

28.9 

25.3 

2.3 

56.6 

3.7 

900 

12-14 

14.7 

31.6 

30.8 

21.6 

1.4 

53.8 

1.1 

900 

15-17 

13.2 

34.9 

29.4 

21.0 

1.4 

51.9 

.9 

900 

18-20 

22.3 

33.1 

21.8 

21.4 

1.3 

44.6 

.9 

900 

21-23 

33.4 

25.4 

16.0 

23.4 

1.7 

41.1 

1.6 

900 

ALL 

BOORS 

22.7 

27.4 

22.7 

24.7 

2.5 

49.9 

2.4 

7200 

HOirrB:  DEC  BOORS: 

ALL 

00-02 

30.0 

18.9 

14.2 

33.1 

3.8 

51.1 

5.2 

930 

03-05 

30.6 

17.1 

13.7 

33.1 

5.5 

52.3 

4.3 

930 

06-08 

19.2 

24.4 

20.3 

30.2 

5.8 

56.3 

5.1 

930 

09-11 

11.7 

28.9 

23.3 

31.7 

4.3 

59.4 

4.7 

930 

12-14 

13.1 

30.8 

21.8 

32.7 

1.6 

56.1 

3.3 

930 

lS-17 

12.4 

34.0 

21.2 

30.4 

2.0 

53.7 

3.4 

930 

10-20 

19.8 

30.9 

17.2 

29.4 

2.8 

49.4 

2.2 

930 

21-23 

28.3 

22.4 

14.7 

31.7 

2.9 

49.4 

3.1 

930 

ALL 

BOORS 

20.6 

25.9 

18.3 

31.5 

3.6 

53.4 

3.9 

7440 
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onmTiin  locmoR  *a* 

OSWBXRC,  MBIVILU  RC 


FKRCBIfraSE  raBQUXHCr  Of  OCCURRBRCB  OF  SKI  COVER 
FRQH  BOORLT  CnSBRVKnOHS 


SranCR  mMBER:  722576  SXHTIOR  lUHB:  ROBERT  ORU  ART/FCBT  BCX»  XX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  HGMTB:  ALL  BOORS:  ALL 


AIIWAT  CLASSES 


BOORS 

(AST) 

CLBRR 

SCATTERED 

BROKER 

OVERCAST 

TOTAL 

(»SCORATIGB 

or 

1/2 

PARTIAL 

OBSCURATION 

TOTAL 

OBS 

00-02 

32.5 

26.4 

16.9 

22.7 

1.5 

41.1 

1.9 

10955 

03-05 

28.0 

25.8 

19.1 

25.2 

1.9 

46.3 

2.5 

10955 

06-08 

13.1 

32.8 

26.5 

25.3 

2.4 

54.1 

3.8 

10955 

09-11 

11.0 

33.5 

30.0 

24.3 

1.3 

55.5 

2.7 

10956 

12-14 

9.1 

37.2 

32.1 

21.2 

.5 

53.7 

1.5 

10955 

15-17 

8.5 

41.0 

31.5 

18.5 

.5 

50.4 

1.4 

10955 

18-20 

14.5 

40.6 

26.1 

18.2 

.7 

44.9 

1.0 

10953 

21-23 

29.3 

32.4 

17.6 

19.7 

1.0 

38.3 

1.2 

10953 

ALL 

BOORS 

18.2 

33.7 

25.0 

21.9 

1.2 

48.1 

2.0 

87637 
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PART  B 


IBfPBRKniBB  ABD  RELATIVB  BUNIDm  SUMMIBS 

TBIFBBAIUBB--CUHULATIVB  PBRCBIIT  OCCURRBIICB  ntBQUBIICT  (POP). 

THBSB  nBLBS  ARB  CRBMnD  FROM  SUMMART  OP  DAT  DUA  ARD  OIVB  CUflJLATIVB 
tOF  FOR  MAXIHUM,  MIRIMOM,  ARD  HEAR  TBtPBRATURBS,  RESPBCTIVELy.  DAXA  IS 
SUMMARIZED  BY  MORIB  FOR  AU.  IBARS  OOMBIRBD.  TOTALS  ARB  GIVER  FOR  IHB  RBOLE 
YEAR.  DMA  IS  DISPLAYED  USIRG  S-DBGRBB  FAHRERBBIT  IRCRBMBRTS  (OB  0,  OB  5, 

GB  10,  BTC)..  TBBRB  IS  ORB  SPECIAL  THRESSOLD  FOR  'OB  33*  DEGRESS.  MBAHS, 

8IARDAR0  DBVIATIORS,  ARD  TOTAL  OBSBRVATIOM  COURTS  ARB  OIVBR. 

ROTE  1.  BBOIRRIRO  IR  JARUARY  1946,  DAILY  MAXSOM  AM)  MIRIMUM  TBIPBRATURBS 

CAMB  ROUTIRBLY  FROM  BOURLY  OBSERVATIORS  OH  ANS  FORMS  lO/lOA  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  COLLBCTI(»l  FRCH  ALL  USAF-OPBRATED  STATIOHS.  REFER  TO  THE  'STMIOR  HISTORY* 
PAGE  FOR  DETAILED  IRFORMMIOH  OH  REPORTIHG  PRACTICBS. 

MORTHLY  TEMFBRATURBS. 

ALSO  FROM  SUMURY  OP  DAY  DMA,  THE  TABLES  GIVE  MORTBLY  MAXIMUM  AMD  MIRIMUM  TOfP- 
ERATURBS  BY  MORIB  ARD  BY  YEAR.  MORTHLY  RECORD  TEMPERATURES  (MAX  ARD  MIR)  ARE  GIVER, 
ALOHO  WITH  TOTAL  OBSERVATIORS.  AR  ASTERISK  (*)  IRDICATBS  A  VALUE  FOR  A  MORTH  FOR 
HHICH  LESS  THAR  90%  OF  TBB  DMA  ARE  AVAILABLE.  AR  ASTERISK  ALSO  DEMOTES  A  YEAR(S) 
%nTB  ORB  OR  iORB  MISSIRG  ARD/OR  mOOMPLETB  MORTBS. 

HEAR  MORRILY  TEMPERATURE. 

ALSO  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DMA,  GIVES  MORTHLY  HEAR  TEMPERATURE  BY  MORTH, 

FOR  ALL  MORTBS,  ARD  FOR  ALL  TEARS.  AR  ASTERISK  (*)  IRDICATBS  A  VALUE  FOR  A 
NORTH  FOR  NBICH  LESS  THAR  90%  OP  TBB  DMA  ARB  AVAILABLE.  AH  ASTERISK  ALSO  DBIOTBS 
A  TEAR(8)  WITH  ORB  OR  NORB  MISSIRG  ARD/OR  IROOMPLBTE  MORTBS. 

DRY  BULB,  WET  BULB,  ARD  DEW  POIRT  TBIPBRATURBS. 

THESE  TABLES  ARB  CRBMBD  FROM  HOURLY  (»8BRVATI0H8 — DATA  IS  SUMHARIEBDl 

-  BY  Eioar  3-aOUR  STARDARD  time  periods  for  BACH  MORTH  (ALL  YEARS  OOMBIHED). 

-  BY  NORTH  (ALL  YEARS  ARD  ALL  BOORS  OOMBIRBD). 

-  BY  TEAR  (ALL  YEARS  ARD  ALL  HOURS  COMBIRED). 

HEARS,  STARDARD  DBVIMIORS,  ARD  TOTAL  OBSERVMIOR  COURTS  ARB  GIVER. 

IHB  HEAR  RUMBBR  OF  BOORS  WITH  TEMPBRMURBS  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPECIFIED  IR  EACH  SUIMARY  ARD  IR  ACCORDARCE  WITH  AFM  88-29, 

*ER8IHEERIR0  WEATHER  DMA,*  ARD  AWSP  105-56,  'NBIEOROLOOICAL  TBCHRIQUBS.* 

ROTE  1.  WIRTER  WET  BULB  ARD  DEW  POIRT  ISAR  TEMPERATURES  FOR  VERY  COLD  STMIORS 
MUST  BE  USED  WITH  CAUTIOR.  WHBR  IHB  DRY  BULB  IBMERATURE  IS  BELOW  -35  DEGREES 
F,  DEW  POIRT  TBIPBRATURBS  ARB  ROT  RBPURl'BU  (FMH-IB).  AS  A  RESULT,  WIRIER  HEAR 
raw  POIRIS  (ARD  MORE  FREQUBRTLY,  WIRIER  NEAR  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARB 
ACTUALLY  LOWER  THAR  SBOWR  IR  THE  TABLES.  IR  SOME  HOUR  GROUPS,  IR  FACT, 

HEAR  WET  BULB  TBMERMURBS  MAY  ACTUALLY  BE  SBOWR  AS  BXCEEDIRG  THE  HEAR  DRY 
BUIS  TBIFXRRIURBS. 
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SPECIAL  CAVEAT:  DURIHO  PART  TIME  PERIODS,  TBBSE  SUMARIBS  REPBESERE  TEE  ’BIGS*  AMD  ’LOW* 
TBMPERKIURBS  RECORDED  AMD  MOT  RECESSARILT  TEE  ACTUAL  MAXIMUM  AMD  MINIMUM  VALUES.  TBESB  SUMURIBS 
ARE  IRFLUENCBD  BT  THE  ABSENCE  OF  NIGSTTINB  TEMPERATURE  READINGS.  TEEREPORB,  CERTAIN  SUWARIBS 
MAT  DEPICT  A  8LIGBT  ’HARM*  BIAS. 


TEMPERATURE  CONVERSIONS:  P  •  1.8C  *  32 

C  -  K  -  273.0  (BEFORE  5  APRIL  77) 
C  •  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  HUMIDirr—CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  PREQUERCT  (POP). 

CREATED  PROM  BOURLT  OBSERVATIOHS,  TBESE  TABLES  GIVE  fOF  OF  RELATIVE 

HUMIDITT  FOR  10%  INCRBtENTS.  MEANS  AMD  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARE  ALSO  PROVIDED. 

TEE  DATA  IS  SUMMARIZED  AS  POLLOHS: 

-  BT  BIGBT  3-aOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  POt  BACH  MONTE  (ALL  TEARS  COMBINED). 

-  BT  MONTE  (ALL  TEARS  AND  ALL  HOURS  OCMBINED) . 

-  BT  TEAR  (ALL  TEARS  AND  ALL  BOORS  COMBINED). 
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craRKriHa  uxatnoi  'A' 

OSAFEOIC,  AfflBVILLB  RC 


CUfULUriVB  FERCSHTAGB  FHRQUBICY  OP  OCCUHRERCB  OF  MUCIHUM  TEMPERKTURBS  IH  FAHRERHBIT 

FROM  SUMORY  OP  DAI  DAXA 


RXmOH  ROBBRt  722576  SXKnOH  lUMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  TX 

LET  TO  UTC:  406 


PERIOD  OF  RECORD:  5010-6103,6311-6612,6809-9109 
HORIB:  ALL  HOURS:  ALL 


TBIP 

JAR 

FEB 

mR 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

(DBO-F) 

GB 

105 

.2 

.5 

.5 

.1 

.1 

08 

100 

.1 

.2 

2.7 

8.8 

14.3 

1.7 

.1 

2.3 

OB 

95 

.3 

.3 

2.0 

17.8 

51.7 

51.0 

12.3 

.9 

11.3 

GB 

90 

.1 

1.3 

3.8 

16.1 

59.7 

85.3 

80.8 

45.8 

6.1 

.2 

24.8 

OB 

85 

.2 

1.3 

4.4 

15.9 

43.7 

85.0 

96.0 

93.1 

72.8 

25.5 

2.5 

.5 

36.6 

G8 

in 

2.0 

5.4 

15.8 

39.8 

71.3 

94.9 

99.0 

97.9 

85.7 

49.9 

12.5 

2.4 

47.9 

GB 

75 

8.0 

15.7 

33.8 

63.5 

88.0 

98.7 

99.9 

99.7 

93.9 

71.3 

30.2 

8.9 

59.1 

GB 

70 

20.4 

28.8 

52.3 

81.1 

96.1 

99.9 

100.0 

100.0 

97.9 

84.3 

49.1 

23.8 

69.4 

08 

65 

33.6 

44.4 

69.3 

91.7 

99.3 

100.0 

99.2 

92.7 

64.6 

40.5 

77.9 

08 

60 

46.6 

58.2 

81.0 

96.6 

99.6 

99.8 

97.0 

75.8 

55.7 

84.1 

GB 

55 

59.9 

68.6 

88.8 

98.8 

100.0 

100.0 

99.0 

86.2 

70.4 

89.3 

08 

50 

71.1 

79.3 

93.9 

99.7 

99.6 

92.3 

80.8 

93.0 

08 

45 

80.8 

88.4 

96.6 

99.9 

100.0 

96.0 

89.0 

95.9 

GB 

40 

88.3 

94.7 

98.6 

100.0 

99.0 

94.4 

97.9 

GB 

35 

94.6 

97.7 

99.8 

99.7 

97.7 

99.1 

08 

33 

96.9 

98.6 

99.9 

100.0 

98.4 

99.5 

GB 

30 

98.1 

99.5 

100.0 

98.9 

99.7 

08 

25 

99.6 

99.6 

99.5 

99.9 

08 

20 

99.8 

100.0 

99.8 

100.0 

08 

15 

100.0 

100.0 

100.0 

MBM 

57.2 

61.1 

68.7 

76.5 

82.7 

89.9 

94.1 

93.8 

87.4 

78.3 

67.3 

60.1 

76.4 

8D 

13.15 

12.72 

11.04 

8.27 

6.78 

5.56 

4.70 

5.59 

7.18 

8.62 

11.07 

11.81 

15.87 

lOnL  OBS 

1117 

1020 

1102 

1059 

1084 

1059 

1091 

1097 

1068 

1127 

1099 

1117 

13040 
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OPERKTIHG  UICKTIOH  'A' 
USAFEIAC,  ASHBVIU.B  RC 


CUMULATIVB  PBRCEHTAGB  FRBQUENCy  OF  OCCURREHCB  OF  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  PABRENHEIT 

FROM  SUIMARY  OF  DAY  DATA 


8XAT10H  HUMBBRt  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  TX 

LST  TO  UTC;  +06 


PERIOD  OF  RECORD:  5010-6103,6311-6612,6809-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP 

i 

JAR 

FBB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

wov 

DEC 

ANR 

(OEG-F) 

GB 

85 

.1 

.0 

CK 

80 

.4 

1.9 

1.8 

.2 

.4 

GE 

75 

2.7 

17.0 

35.7 

40.1 

11.0 

1.1 

8.9 

OB 

70 

.1 

3.6 

21.9 

68.4 

92.8 

89.7 

52.5 

9.3 

.9 

28.2 

GB 

65 

.6 

.5 

4.6 

19.0 

51.1 

91.0 

99.4 

99.5 

76.4 

.  ..4 

7.7 

1.4 

39.5 

GB 

60 

3.3 

5.1 

13.1 

39.9 

80.2 

97.6 

100.0 

100.0 

89.4 

49.2 

15.3 

5.0 

49.7 

GB 

7.4 

10.9 

25.8 

63.6 

92.1 

100.0 

9'>-0 

69.0 

27.0 

9.7 

58.3 

GB 

50 

15.6 

22.0 

44.3 

80.6 

98.2 

98.8 

86.1 

44.1 

19.0 

67.3 

GB 

45 

26.2 

38.9 

65.2 

92.1 

99.5 

99.7 

95.1 

60.9 

33.9 

75.9 

GB 

40 

41.5 

58.0 

81.9 

97.5 

100.0 

100.0 

99.0 

78.3 

53.6 

84.1 

GB 

35 

61.5 

76.6 

92.3 

99.4 

99.8 

90.7 

74.0 

91.2 

GB 

33 

70.8 

82.7 

95.0 

99.8 

99.9 

94.4 

81.2 

93.6 

GB 

30 

81.8 

88.4 

97.7 

100.0 

100.0 

97.4 

87.9 

96.1 

GB 

25 

91.3 

95.8 

99.2 

99.5 

93.8 

98.3 

GB 

20 

96.9 

98.4 

99.9 

100.0 

97.9 

99.4 

GB 

15 

99.2 

99.4 

100.0 

99.0 

99.8 

GB 

10 

99.9 

99.7 

99.7 

99.9 

GB 

5 

100.0 

100.0 

99.9 

100.0 

GE 

0 

99.9 

100.0 

GB 

-5 

100.0 

100.0 

MEAN 

38.3 

41.6 

48.2 

56.7 

64.2 

70.6 

73.5 

73.4 

68.2 

58.6 

48.0 

40.6 

56.8 

SD 

10.45 

10.16 

9.54 

8.12 

6.30 

4.31 

2.90 

3.14 

6.35 

8.23 

10.25 

10.36 

14.97 

TOTAL  OBS 

1117 

1020 

1102 

1059 

1084 

1059 

1091 

1097 

1068 

1127 

1099 

1117 

13040 
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OPKRKTIHG  lOCATIOH  'A' 
USAFEEMC,  ASBEVILLB  HC 


COMILAXIVE  PERCBirrAGB  FREt^IEMCY  OP  OCCUBKBMCE  <X  HEAR  TEMPERATURES  IE  FAHRERHEIT 

FRCM  SUtMART  OP  DAT  DKEA 


SIATIOR  mnOBR: 


SXATIOR  RAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOOD  TX 
LST  TO  UIG:  +06 


PERIOD  OF  RECORD:  5010-6103,6311-6612,6809-9109 
MORTH:  AU.  HOURS:  ALL 


-F) 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

Jim 

JUL 

AU8 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

Aim 

95 

.2 

.0 

90 

.8 

2.9 

5.5 

.6 

.6 

85 

1.3 

15.4 

48.0 

48.0 

11.1 

.4 

10.4 

80 

.3 

2.0 

17.3 

65.3 

90.7 

86.0 

49.8 

6.8 

26.4 

75 

.1 

.4 

3.0 

13.1 

47.5 

90.1 

98.8 

98.1 

75.7 

24.8 

3.0 

.2 

37.7 

70 

1.2 

3.5 

13.1 

41.2 

77.7 

98.2 

99.9 

99.8 

90.4 

48.7 

13.7 

2.1 

49.0 

65 

7.6 

12.0 

30.7 

65.3 

93.3 

99.9 

100.0 

100.0 

96.4 

72.0 

27.6 

8.3 

59.3 

60 

16.2 

24.5 

48.4 

83.8 

98.2 

100.0 

99.2 

86.8 

46.0 

19.9 

68.5 

55 

28.6 

41.3 

68.2 

93.5 

99.8 

100.0 

94.9 

64.1 

35.4 

77.1 

50 

45.7 

58.2 

83.4 

98.3 

100.0 

98.8 

78.3 

54.7 

84.7 

45 

62.1 

74.8 

92.6 

99.5 

99.9 

90.3 

74.8 

91.1 

40 

77.0 

87.0 

96.8 

99.9 

100.0 

95.4 

86.8 

95.2 

35 

88.4 

94.3 

98.9 

100.0 

99.4 

93.6 

97.9 

33 

91.5 

96.2 

99.2 

99.6 

95.7 

98.5 

30 

94.6 

98.2 

99.8 

100.0 

97.2 

99.1 

25 

98.6 

99.1 

100.0 

98.8 

99.7 

20 

99.6 

99.6 

99.4 

99.9 

15 

100.0 

100.0 

99.8 

100.0 

10 

100.0 

100.0 

48.0 

51.6 

58.7 

66.9 

73.7 

80.5 

84.0 

83.9 

78.1 

68.7 

57.9 

50.6 

66.8 

11.01 

10.64 

9.50 

7.31 

5.88 

4.40 

3.38 

3.98 

6.14 

7.70 

9.94 

10.25 

15.03 

1117 

1020 

1102 

1059 

1084 

1059 

1091 

1097 

1068 

1127 

1099 

1117 

13040 

TOTAL  CBS 
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OPBRKTIHG  UX»T10II  ’A‘ 
USXFEXK,  ASHEVILLR  RC 


HORTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IR  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


8TATIOR  RUMBER:  722576  STATION  RAHE:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX 

LST  TO  UTC:  «06 


PERIOD  OP  RECORD:  5010-6103,6311-6612,6809-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

50 

90 

86 

79 

90* 

51 

82 

80 

89 

94 

96 

98 

104 

104 

103 

95 

86 

85 

104 

52 

83 

81 

87 

85 

92 

97 

100 

105 

102 

92 

84 

81 

105 

53 

80 

81 

83 

92 

92 

102 

100 

105 

105 

92 

77 

75 

105 

54 

77 

89 

93 

89 

95 

100 

109 

104 

100 

97 

81 

85 

109 

55 

78 

77 

92 

92 

97 

95 

99 

102 

94 

92 

89 

89 

102 

56 

81 

83 

93 

88 

95 

104 

109 

104 

101 

97 

82 

81 

109 

57 

81 

88 

81 

85 

92 

96 

105 

102 

97 

88 

80 

76 

105 

58 

74 

74 

76 

92 

98 

96 

100 

101 

96 

89 

86 

84 

101 

59 

73 

86 

87 

90 

97 

100 

97 

99 

97 

89 

78 

73 

100 

60 

74 

88 

83 

90 

91 

101 

102 

96 

94* 

89 

83 

73 

102* 

61 

74 

79 

81* 

81* 

63 

86* 

86* 

64 

74* 

70* 

81* 

88* 

90* 

96* 

101* 

104* 

96* 

84 

80* 

81* 

104* 

65 

76* 

65* 

77 

85* 

89* 

95* 

98* 

98* 

97 

88* 

86* 

72* 

98* 

66 

68* 

69* 

86* 

90* 

95* 

93* 

102* 

100* 

95* 

86* 

83* 

79* 

102* 

68 

95* 

87* 

81* 

73* 

95* 

69 

85* 

83* 

84* 

92* 

88* 

97* 

100* 

103* 

92* 

90 

82* 

73* 

103* 

70 

80* 

82* 

78* 

85* 

85* 

96* 

99 

100 

96 

89 

82 

78 

100* 

71 

86 

79 

101 

93 

93 

97 

100 

93 

95 

87 

81 

77 

101 

72 

84 

89 

89 

92 

90 

99 

94 

94 

93 

90 

79 

80 

99 

73 

70 

74 

79 

82 

93 

92 

96 

98 

93 

88 

84 

84 

98 

74 

78 

81 

97 

91 

92 

97 

103 

97 

92 

87 

82 

75 

103 

75 

81 

79 

87 

88 

88 

93 

100 

97 

98 

89 

87 

79 

100 

76 

78 

82 

89 

86 

89 

94 

95 

101 

94 

86 

81 

75 

101 

77 

68 

85 

84 

86 

88 

94 

101 

101 

101 

95 

82 

86 

101 

78 

83 

81 

80 

92 

100 

103 

106 

100 

94 

90 

82 

78 

106 

79 

68 

84 

82 

90 

86 

99 

96 

96 

96 

101 

81 

74 

101 

80 

77 

86 

81 

88 

93 

107 

104 

103 

100 

92 

91 

82 

107 
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orawmo  uxATioH  'A' 

USAFEEHC,  ASBKVIU.B  RC 


MONIBLT  MAXIMUM  TBMPBRAIURBS  IR  FABRBRRBIT 
FROM  SUMMARF  OF  DAT  DATA 


SXKTIOR  RUMBBR:  722576  STATIOH  HAMB:  BOBBRT  GRAI  AAF/FORT  ROOD  TX 

LST  TO  UTC:  +06 


PERIOD  OF  RECORD:  5010-6103,6311-6612,6809-9109 
MORIB:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUR 

JUL 

AUO 

SBP 

OCT 

NOV 

DEC 

ARRUAL 

81 

nnnQui 

79 

83 

90 

93 

96 

98 

101 

93 

91 

80 

78 

101 

82 

84 

84 

95 

93 

93 

100 

100 

97 

94 

83 

77 

100 

83 

86 

88 

90 

98 

99 

101 

96 

97 

86 

80 

101 

84 

92 

94 

100 

100 

99 

103 

95 

91 

80 

75 

103 

85 

87 

88 

99 

95 

101 

102 

102 

90 

83 

74 

102 

86 

80 

94 

88 

96 

103 

101 

91 

90 

82 

67 

103 

87 

77 

75 

80 

93 

88 

93 

98 

102 

93 

92 

85 

80 

102 

88 

75 

82 

87 

93 

95 

97 

101 

107 

100 

89 

93 

78 

107 

89 

81 

84 

91 

97 

97 

96 

102 

98 

100 

97 

89 

79 

102 

90 

82 

82 

77 

98 

95 

100 

100 

103 

100 

95 

83 

81 

103 

91 

74 

80 

98 

93 

93 

95 

100 

101 

91 

101* 

QREATSSr  86  93  101  98  100  107  109  107  105  101  93  89  109 


TOTAL  CBS  1117  1020  1102  1059  1084  1059  1091  1097  1068  1127  1099  1117  13040 


THE  SREMSST  VALUE  OP  109  OCCURRED  OR  07/26/54 

ROTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  OR  A  NORTH  WITH  LESS  THAR  90%  CP  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MOHTH 
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OPERKTIIIO  lACATIOH  'A' 
USAFmC,  ASBKVIlU  RC 


MONTHLY  MINIMUM  TBMFERAXURBS  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


PERIOD  OF  RECORD:  5010-6103,6311-6612,6809-9109 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


STATION  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  CRAY  AAF/FORT  HOOD  TX 

LST  TO  UEC:  +06 


TEAR 

JAN 

FEB 

MMR 

APR 

HAY 

JUR 

JUL 

AUO 

8BP 

OCT 

NGV 

DEC 

ANNUAL 

50 

55 

25 

14 

14* 

51 

la 

9 

30 

41 

53 

63 

71 

71 

54 

45 

27 

20 

9 

52 

31 

32 

32 

37 

50 

65 

68 

71 

61 

42 

32 

24 

24 

53 

23 

27 

37 

39 

48 

66 

63 

68 

60 

45 

34 

21 

21 

54 

19 

32 

28 

40 

44 

61 

72 

70 

59 

42 

40 

32 

19 

55 

29 

23 

25 

49 

60 

56 

69 

68 

66 

40 

25 

24 

23 

56 

25 

26 

30 

40 

60 

63 

70 

67 

61 

50 

30 

30 

25 

57 

20 

38 

28 

33 

49 

64 

72 

69 

54 

34 

32 

23 

20 

58 

28 

21 

33 

43 

52 

63 

69 

67 

57 

47 

25 

19 

19 

59 

11 

27 

38 

38 

58 

64 

68 

64 

55 

40 

22 

33 

11 

60 

21 

19 

24 

46 

44 

68 

70 

68 

66* 

45 

33 

26 

19* 

61 

22 

30 

42* 

22* 

63 

39* 

39* 

64 

16* 

32* 

32* 

43* 

59* 

58* 

69* 

71* 

58* 

50 

33* 

22* 

16* 

65 

28* 

18* 

21 

50* 

53* 

62* 

71* 

70* 

57 

50* 

41* 

40* 

18* 

66 

16* 

23* 

40* 

50* 

52* 

66* 

73* 

63* 

62* 

48* 

35* 

24* 

16* 

68 

55* 

47* 

31* 

22* 

22* 

69 

25* 

32* 

31* 

51* 

47* 

57* 

72* 

70* 

63* 

43 

35* 

30* 

25* 

70 

22* 

25* 

33* 

38* 

50* 

56* 

63 

69 

57 

44 

27 

29 

22* 

71 

20 

19 

28 

44 

50 

69 

62 

65 

49 

47 

34 

33 

19 

72 

14 

19 

35 

42 

55 

56 

62 

67 

4B 

42 

26 

18 

14 

73 

10 

19 

38 

32 

42 

60 

67 

61 

56 

44 

42 

24 

10 

74 

21 

22 

34 

38 

56 

58 

67 

67 

48 

41 

27 

28 

21 

75 

19 

22 

30 

34 

55 

58 

66 

68 

49 

44 

27 

25 

19 

76 

18 

28 

35 

43 

49 

59 

69 

67 

55 

36 

21 

19 

IS 

77 

19 

27 

33 

46 

55 

65 

69 

70 

63 

42 

31 

27 

19 

78 

20 

22 

24 

44 

46 

64 

68 

67 

61 

49 

35 

22 

20 

79 

15 

23 

32 

42 

45 

57 

69 

67 

53 

40 

22 

23 

15 

80 

24 

24 

16 

35 

50 

64 

65 

69 

55 

31 

34 

25 

16 
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orawmo  ucKnoR  'A' 

DSAFBEAC,  ASHEVILLB  RC 


MOHTBLY  MIinHUM  TBMPBMIURBS  IR  PABHBHHBIT 
FBGM  SUM«RY  OF  OAT  DAXA 


PERIOD  OF  RECORD:  5010-6103,6311-6612,6809-9109 
MORIH:  ALL  HOURS:  ALL 


SXKnOR  HUMBER:  732576  SXAXIOH  IIAHB:  ROBERT  SEAT  AAF/FORT  ROOD  TX 

LST  TO  UIC:  +06 


TEAR 

JAH 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

ROV 

DEC 

AHHUAL 

81 

28 

16 

32 

40 

44 

66 

72 

64 

44 

41 

34 

23 

16 

82 

7 

17 

30 

43 

47 

57 

70 

69 

51 

36 

29 

24 

7 

83 

29 

26 

33 

36 

50 

55 

65 

70 

42 

46 

32 

9 

9 

84 

13 

21 

32 

35 

47 

57 

61 

66 

44 

43 

29 

28 

13 

85 

15 

7 

35 

44 

52 

57 

65 

68 

49 

45 

36 

20 

7 

86 

28 

25 

34 

42 

53 

66 

68 

66 

65 

45 

30 

34 

25 

87 

27 

29 

31 

32 

59 

61 

68 

70 

56 

47 

35 

28 

27 

88 

17 

21 

29 

43 

54 

61 

70 

71 

58 

51 

35 

30 

17 

89 

32 

12 

23 

39 

59 

57 

68 

65 

48 

36 

22 

-1 

-1 

90 

32 

36 

34 

41 

52 

68 

65 

67 

56 

39 

34 

11 

11 

91 

28 

33 

37 

47 

47 

64 

69 

69 

51 

28* 

UBA8T  7  7  16  32  42  55  61  61  42  31  21  -1  -1 


TOTAL  CBS  1117  1020  1102  1059  1084  1059  1091  1097  1068  1127  1099  1117  13040 


THE  LEAST  VALUE  OF  -1  OCCURRED  OH  12/23/89 

HOIE:  *THE  VALUE  IS  BASED  OH  A  MOHIB  WITH  LESS  T8AH  90%  OF  THE  DAXA  AVAILABLE  FOR  THE  HOHIB 


E  -  3  -  3B 


USAFEIAC/DS— 92/276  ~  Pay*  306 


orawmio  loanoii  -a' 

USAFKIAC,  ASBBV1U.B  RC 


MOHTHLT  HEAR  TEMPERATURES  IR  PABRERHBIT 
FROH  SIMARI  OF  DAT  DATA 


5EATIOR  RUMBERt  722576  SXATIOH  RARE:  ROBERT  GRAY  AAF/P(B(T  ROOD  TX 

LST  TO  UTC:  *06 


PERIOD  OF  RECORD:  5010-6103,6311-6612,6809-9109 
MORTB:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JMI 

FEB 

HAR 

APR 

MAT 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

AimUAL 

50 

73 

58 

50 

60* 

51 

50 

53 

61 

67 

74 

81 

86 

88 

79 

70 

56 

53 

68 

52 

58 

58 

58 

64 

72 

82 

84 

88 

79 

67 

56 

50 

68 

53 

56 

53 

65 

66 

73 

85 

65 

84 

80 

70 

56 

47 

68 

54 

50 

59 

58 

72 

72 

83 

88 

86 

83 

72 

59 

56 

70 

55 

50 

52 

61 

72 

77 

79 

84 

84 

80 

70 

58 

51 

68 

56 

49 

54 

61 

67 

78 

84 

87 

86 

82 

74 

56 

56 

70 

57 

48 

59 

57 

64 

73 

80 

87 

86 

76 

64 

54 

55 

67 

58 

49 

47 

52 

65 

75 

82 

85 

85 

78 

67 

60 

47 

66 

59 

46 

50 

58 

63 

76 

80 

82 

82 

78 

67 

50 

52 

66 

60 

48 

46 

53 

69 

72 

82 

83 

82 

81* 

72 

61 

46 

65* 

61 

45 

54 

66* 

51* 

63 

61* 

61* 

64 

49* 

47* 

38* 

68* 

76* 

81* 

85* 

86* 

78* 

66 

60* 

51* 

67* 

69 

53* 

47* 

50 

69* 

73* 

80* 

85* 

85* 

80 

68* 

65* 

55* 

68* 

66 

43* 

48* 

60* 

68* 

74* 

80* 

86* 

83* 

78* 

69* 

63* 

51* 

67* 

66 

79* 

69* 

55* 

51* 

63* 

69 

93* 

51* 

51* 

67* 

71* 

79* 

85* 

62* 

77* 

66 

57* 

54* 

66* 

70 

42* 

53* 

53* 

68* 

71* 

78* 

82 

85 

79 

67 

58 

59 

67* 

71 

94 

54 

62 

67 

75 

82 

83 

78 

77 

70 

58 

54 

68 

72 

48 

53 

63 

71 

71 

80 

80 

BO 

79 

67 

50 

45 

66 

73 

42 

46 

59 

59 

71 

76 

81 

80 

77 

69 

64 

52 

65 

74 

48 

59 

65 

66 

77 

80 

84 

81 

71 

68 

56 

50 

67 

75 

52 

51 

58 

66 

73 

80 

82 

83 

75 

69 

59 

53 

67 

76 

49 

61 

62 

66 

70 

79 

80 

83 

77 

61 

50 

46 

65 

77 

40 

53 

60 

66 

74 

81 

85 

85 

83 

70 

59 

54 

68 

78 

39 

43 

56 

69 

76 

85 

86 

64 

79 

69 

59 

48 

66 

79 

39 

48 

60 

66 

70 

79 

62 

81 

76 

71 

55 

50 

65 

80 

48 

50 

56 

63 

73 

84 

86 

85 

81 

68 

57 

54 

67 
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opBRKEnra  voaoicm  'A' 
OBAniAC,  A8BSVIUX  HC 


NORIHLY  HEAR  TBMPBIWIUIIBS  III  FAHRBMRBrr 

not  suMouar  <a  day  data 


snaiaK  wamm  722576  snxioii  hmo:  robbut  aua  aaf/fcrt  aoco  tx  pbrioo  of  rboobd:  5010-6103,6311-6612,6809-9109 

LST  TO  mci  >06  HORIH:  ALL  BOUBS:  ALL 


TEAR 

JAB 

FEB 

HAS 

APR 

MAY 

JUH 

JtIL 

AUO 

SEP 

OCT 

ROV 

DEC 

AimUAL 

81 

48 

51 

57 

69 

74 

81 

85 

82 

77 

69 

59 

50 

67 

82 

48 

47 

61 

64 

75 

80 

85 

84 

79 

68 

57 

so 

67 

83 

47 

50 

56 

63 

71 

78 

82 

83 

77 

70 

61 

39 

65 

84 

43 

53 

61 

67 

75 

80 

83 

84 

74 

68 

56 

55 

67 

85 

41 

47 

62 

68 

74 

79 

83 

86 

78 

70 

60 

46 

66 

86 

52 

55 

61 

69 

72 

80 

85 

82 

80 

67 

57 

50 

68 

87 

48 

53 

56 

66 

74 

78 

82 

86 

77 

69 

58 

51 

67 

88 

46 

51 

59 

68 

73 

79 

84 

88 

80 

70 

63 

S3 

68 

89 

54 

46 

60 

69 

78 

80 

85 

83 

77 

70 

60 

42 

67 

90 

56 

56 

59 

66 

75 

84 

82 

85 

79 

68 

62 

48 

68 

91 

45 

55 

62 

70 

75 

80 

84 

84 

75 

70* 

MUR 

48.0 

51.6 

58.7 

66.9 

73.7 

80.5 

84.0 

83.9 

78.1 

68.7 

57.9 

50.6 

TOTAL  OBS 

1117 

1020 

1102 

1059 

1084 

1059 

1091 

1097 

1068 

1127 

1099 

1117 

66.8 


13040 


■ons  *m  VALUl  18  BA8BD  Oil  A  MOUTH  WITH  LESS  THAS  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  VOR  THE  Noma 
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oPBrnnin  locmtior  *a’ 
UaUBTHC,  ASBBVILU  RC 


Dior  BULB  nraUTURB  SUMttRT 
FBQM  BOURLT  (»SBBmnOMS 


SntnOM  BUMBBRl  722576  STBnOH  lUMBt  ROBERT  aRAY  AAF/fORI  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UICl  *  6  HOMTB:  JAR 


HOURS 

L8T 

ISAR 

SraRDARD 

DEVUnOH 

Tonu. 

OBS 

HEAR  RUHBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES 

LEO  LE32  OE65  OE80  6E 

DEO  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

43.2 

10.223 

930 

0 

125 

21 

0 

0 

930 

03-05 

41.9 

10.258 

930 

0 

161 

15 

0 

0 

930 

06-08 

41.0 

10.400 

930 

0 

180 

19 

0 

0 

930 

09-11 

46.6 

10.816 

930 

0 

88 

45 

0 

0 

930 

12-14 

53.8 

12.577 

930 

0 

45 

225 

3 

0 

930 

15-17 

56.1 

12.677 

930 

0 

39 

287 

5 

0 

930 

18-20 

49.2 

10.895 

930 

0 

64 

78 

0 

0 

930 

21-23 

45.3 

10.309 

930 

0 

93 

29 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

47.1 

12.188 

7440 

0 

795 

719 

8 

0 

7440 

MCniHt 

FEB 

00-02 

46.7 

11.214 

846 

0 

84 

43 

0 

0 

846 

03-09 

45.3 

11.312 

846 

0 

101 

32 

0 

0 

846 

o6-oa 

44.3 

11.108 

846 

0 

114 

22 

0 

0 

846 

09-11 

50.9 

11.979 

846 

0 

63 

107 

1 

0 

846 

12-14 

97.2 

13.276 

846 

0 

34 

279 

22 

1 

846 

15-17 

59.5 

13.439 

846 

0 

26 

346 

35 

3 

846 

18-20 

53.8 

11.917 

846 

0 

37 

166 

9 

0 

846 

21-23 

48.9 

10.993 

846 

0 

58 

61 

0 

0 

846 

ALL 

BOORS 

50.8 

13.048 

6768 

0 

517 

1056 

67 

4 

6768 
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orammo  uxamcH  *a* 
vsKnac,  hsamhiE  rc 


DRT  BUU  TMramiURB  SVMOklCr 
FROM  BOURLT  CBSKfmaiCtB 


snaicm  rubers  722576  RimOR  RMBs  ROBERT  ORAY  AAF/K»T  ROOD  OC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

ISI  TO  UTC:  *  6  MOHIB:  MAR 


HOURS 

1ST 

HEAR 

8XARDARD 

IBVIATiaH 

TOTAL 

CBS 

MSM  mJMBBR 

LK  0 

C3P  BOUBS  WITH 

LB  32  65 

TEMPERMURES 

GE  80  GB 

DBG  F 

93 

TOTAL 

BOORS 

00-02 

54.5 

9.829 

930 

0 

9 

170 

0 

0 

930 

03-05 

52.8 

10.202 

930 

0 

17 

139 

0 

0 

930 

06-08 

52.3 

10.233 

930 

0 

25 

138 

0 

0 

930 

09-11 

59.3 

10.107 

930 

Q 

11 

331 

6 

0 

930 

12-14 

66.0 

10.917 

930 

0 

6 

561 

67 

1 

930 

15-17 

68.3 

10.883 

930 

0 

5 

641 

109 

3 

930 

18-20 

62.9 

10.135 

930 

0 

5 

450 

20 

1 

930 

21-23 

57.4 

9.524 

930 

0 

10 

268 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

59.2 

11.693 

7440 

0 

88 

2698 

202 

5 

7440 

HORIBs 

APR 

00-02 

61.2 

7.945 

900 

0 

Hgi 

361 

0 

0 

900 

03-05 

59.2 

8.311 

900 

0 

277 

0 

0 

900 

06-08 

59.7 

8.256 

900 

0 

0 

298 

0 

0 

900 

09-11 

67.7 

8.477 

900 

0 

0 

630 

46 

0 

900 

12-14 

73.8 

9.411 

900 

0 

0 

748 

267 

7 

900 

15-17 

75.8 

9.603 

900 

0 

0 

772 

381 

16 

900 

18-20 

70.5 

8.772 

900 

0 

0 

692 

132 

0 

900 

21-23 

64.1 

7.932 

900 

0 

0 

500 

4 

0 

900 

ALL 

BOORS 

66.5 

10.538 

7200 

0 

0 

4276 

830 

23 

7200 

E  -  5  -  1  -  2 
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opn«Tiiia  uicKncM  ’a* 

UaAFBXAC,  ASBIVILLK  AC 


Dinr  BULB  nMPBRATURB  SUMtARY 
FRQH  aOURLT  (»SERVAnGRS 


8TATI0II  RUMBBR:  722576  8XATICIII  BAMS:  ROBBRI  ORAX  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  *  6  HOHTH:  MAT 


HOURS 

LST 

MUM 

STIUa>ARD 

DvnKncm 

TOTAL 

OBS 

MSMI  mmBER 

LB  0 

OP  HOURS  WITH  TB4PBRATURES  DBG  F 
LE  32  6E  65  OE  80  6E  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

68.3 

5.923 

930 

0 

0 

693 

1 

0 

930 

03-05 

66.6 

6.154 

930 

0 

0 

594 

0 

0 

930 

06-08 

67.7 

6.099 

930 

0 

0 

659 

5 

0 

930 

09-11 

74.7 

6.454 

930 

0 

0 

866 

222 

0 

930 

12-14 

80.3 

6.823 

930 

0 

0 

913 

549 

19 

930 

15-17 

81.9 

7.079 

930 

0 

0 

920 

612 

43 

930 

18-20 

77.4 

6.713 

930 

0 

0 

903 

362 

7 

930 

21-23 

71.3 

5.999 

930 

0 

0 

811 

78 

0 

930 

ALL 

BOORS 

73.5 

8.426 

7440 

0 

0 

6359 

1829 

69 

7440 

NCBIBl 

JUH 

00-02 

73.6 

4.408 

900 

0 

0 

866 

59 

0 

900 

03-05 

71.5 

4.134 

900 

0 

0 

845 

3 

0 

900 

06-08 

73.1 

4.409 

900 

0 

0 

867 

41 

0 

900 

09-11 

80.8 

5.089 

900 

0 

0 

897 

582 

2 

900 

12-14 

86.1 

5.507 

900 

0 

0 

899 

791 

74 

900 

15-17 

87.7 

6.015 

900 

0 

0 

900 

812 

165 

900 

18-20 

83.4 

5.896 

900 

0 

0 

900 

689 

41 

900 

21-23 

77.0 

4.764 

900 

0 

0 

896 

279 

1 

900 

ALL 

BOORS 

79.1 

7.760 

7200 

0 

0 

7070 

3256 

283 

7200 

B  -  5  -  1  -  3 
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opENffiMa  locunai  'a* 

(BAFEXMC,  ASBBVILI.K  IIC 


mr  BULB  TEMPBBA!rURB  SUMOUQT 
FROM  HOURLY  OSaBRVATIORS 


SmiOR  RUmBR:  722576  SrAIIOR  RRMBl  ROBERT  ORAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PBRICO  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LET  TO  UIC:  *  6 

MmTH: 

JUL 

HOURS 

LET 

HEAR 

ETAHDABD 

ISVIjmOR 

TOTAL 

0B8 

MBAH  HUMBER  OF  HOURS  WITH 
LB  0  LB  32  (S  65 

TEMPERATURES  DEO  F 

SB  80  SB  93 

TCXIAL 

HOURS 

00-02 

76.9 

3.474 

930 

0 

0 

930 

238 

0 

930 

03-05 

74.4 

2.991 

930 

0 

0 

928 

21 

0 

930 

06-08 

75.7 

3.609 

930 

0 

0 

929 

147 

0 

930 

09-11 

84.9 

4.461 

930 

0 

0 

930 

832 

29 

930 

12-14 

90.7 

4.847 

930 

0 

0 

930 

897 

346 

930 

15-17 

92.1 

5.606 

930 

0 

0 

930 

880 

539 

930 

18-20 

87.4 

5.739 

930 

0 

0 

930 

837 

176 

930 

21-23 

80.5 

4.111 

930 

0 

0 

930 

593 

0 

930 

ALL 

BOORS 

82.6 

7.841 

7440 

Q 

0 

7437 

4445 

1090 

7440 

MORIB: 

AUO 

00-02 

78.1 

3.681 

930 

0 

0 

930 

372 

0 

930 

03-05 

75.4 

3.118 

930 

0 

0 

930 

73 

0 

930 

06-08 

75.9 

3.573 

930 

0 

0 

930 

158 

0 

930 

09-11 

85.4 

5.064 

930 

0 

0 

930 

817 

66 

930 

12-14 

91.8 

5.479 

930 

0 

0 

930 

894 

467 

930 

15-17 

93.1 

6.202 

930 

0 

0 

930 

883 

604 

930 

18-20 

87.9 

6.202 

930 

0 

0 

930 

812 

242 

930 

21-23 

81.3 

4.318 

930 

0 

0 

930 

636 

0 

930 

ALL 

■oum 

83.6 

8.156 

7440 

0 

0 

7440 

4645 

1379 

7440 

E  -  5  -  1  -  4 
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omiKTIin  LOCKTION  'A* 
USAPBXAC,  AAHBVIUf  RC 


DRir  BULB  TBMPKRASUBB  SUMUUIT 
FROM  aOURLT  OBSRRVAnORS 


STATIOH  RUMBBR:  722576  STATIOH  HAMB:  ROBBRT  GRAY  AAF/FORT  BOGO  TX  PERIOD  OF  RECCBU):  OCT  81  -  SEP  91 

LET  TO  UTC:  4  6  NORTB:  SEP 


HOURS 

LST 

MBAH 

STARDARD 

DBVIATIOH 

TOTAL 

OBS 

HEAR  RUMBER  OP  BOURS  WITH 

LB  0  LB  32  OE  65 

TBIPBRATURBS  DBG  F 

OB  60  OB  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

71.6 

6.711 

900 

0 

0 

762 

66 

0 

900 

03-05 

69.7 

6.904 

900 

0 

0 

714 

11 

0 

900 

06-08 

70.0 

7.077 

900 

0 

0 

722 

28 

0 

900 

09-11 

78.6 

7.327 

900 

0 

0 

855 

474 

8 

900 

12-14 

84.5 

7.632 

900 

0 

0 

877 

725 

78 

900 

15-17 

85.7 

8.117 

900 

0 

0 

876 

726 

160 

900 

18-20 

79.8 

7.992 

897 

0 

0 

854 

504 

28 

897 

21-23 

74.2 

7.135 

897 

0 

0 

806 

201 

0 

897 

ALL 

BOORS 

76.8 

9.441 

7194 

0 

0 

6466 

2735 

274 

7194 

HcirtHs 

OCT 

00-02 

63.3 

8.341 

930 

0 

0 

444 

7 

0 

930 

03-05 

61.5 

8.747 

930 

0 

0 

373 

2 

0 

930 

06-08 

61.5 

8.801 

930 

0 

0 

370 

1 

0 

930 

09-11 

69.4 

8.521 

930 

0 

0 

675 

120 

0 

930 

12-14 

75.8 

8.979 

930 

0 

0 

825 

326 

10 

930 

15-17 

77.2 

8.825 

930 

0 

0 

835 

390 

18 

930 

18-20 

70.4 

8.598 

930 

0 

0 

715 

145 

1 

930 

21-23 

65.7 

8.220 

930 

0 

0 

541 

27 

0 

930 

ALL 

HOURS 

68.1 

10.389 

7440 

0 

0 

4778 

1018 

29 

7440 

E  -  5  -  1  -  5 
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OPBRATHIO  LOCATZOR  *A” 
USAFEEAC,  ASHEVILLB  RC 


DRY  BULB  TB<PERATURB  SUtMUQT 
FROM  HCXfRLY  OBSERVATIONS 


SXKTXOII  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  61  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  *  6  HORTB:  NOV 


aouRS 

1  NEAR 

SIARDARD 

TOTAL 

NEAR  RUKBER  OF  BOORS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEO  F 

TOTAL 

LSI 

DBVIATIOH 

CBS 

LE  0 

LB  32  1 

SB  65 

QE  80  SB 

93 

BOORS 

00-02 

54.6 

10.299 

900 

0 

2 

201 

0 

0 

900 

03-05 

53.4 

10.651 

900 

0 

5 

179 

0 

0 

900 

06-08 

52.8 

10.834 

900 

0 

11 

178 

0 

0 

900 

09-11 

59.7 

10.460 

900 

0 

2 

329 

9 

0 

900 

12-14 

66.1 

10.868 

900 

0 

0 

541 

79 

0 

900 

15-17 

66.9 

10.689 

900 

0 

0 

553 

87 

1 

900 

18-20 

59.6 

9.846 

900 

0 

1 

328 

5 

0 

900 

21-23 

56.2 

9.967 

900 

0 

3 

232 

0 

0 

900 

ALL 

KWHS 

58.6 

11.621 

7200 

0 

24 

2541 

180 

1 

7200 

HORTH: 

DEC 

00-02 

44.2 

12.100 

930 

0 

145 

42 

0 

0 

930 

03-05 

43.1 

12.392 

930 

0 

155 

33 

0 

0 

930 

06-08 

42.3 

12.597 

930 

3 

171 

40 

0 

0 

930 

09-11 

47.8 

12.922 

930 

0 

no 

88 

0 

0 

930 

12-14 

54.5 

13.772 

930 

0 

59 

257 

1 

0 

930 

15-17 

55.7 

13.652 

930 

0 

57 

286 

5 

0 

930 

18-20 

48.8 

12.077 

930 

0 

91 

82 

0 

0 

930 

21-23 

45.6 

12.005 

930 

0 

130 

45 

0 

0 

930 

ALL 

BOORS 

47.7 

13.568 

7440 

3 

91b 

873 

6 

0 

7440 

B  -  5  •  1  -  6 
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oPEmniia  iacktioii  -a* 
USAFBXAC,  ASHEVILLE  RC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUM4ARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STanOH  RUMBRR:  722S16  STATION  RAMS:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  RECOU):  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  ALL 


HOURS 

LST 

HBAH 

STMIDARD 

DBVIATIOIf 

TOTAL 

OBS 

HEAR  NUMBER  OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG  F  TOTAL 
LB  0  LE  32  GE  65  GE  80  GE  93  HOURS 

00-02 

61.4 

14.718 

10956 

0 

365 

5463 

743 

0 

10956 

03-05 

59.6 

14.468 

10956 

0 

439 

5059 

110 

0 

10956 

06-08 

59.7 

15.143 

10956 

3 

501 

5172 

380 

0 

10956 

09-11 

67.2 

16.258 

10956 

0 

274 

6683 

3109 

105 

10956 

12-14 

73.5 

16.353 

10956 

0 

144 

7985 

4621 

1003 

10956 

15-17 

75.1 

16.281 

10956 

0 

127 

8276 

4925 

1552 

10956 

18-20 

69.3 

16.400 

10953 

0 

198 

7028 

3515 

496 

10953 

21-23 

64.0 

15.170 

10953 

0 

294 

6049 

1818 

1 

10953 

ALL 

HOURS 

66.2 

16.604 

87642 

3 

2342 

51715 

19221 

3157 

87642 

E  -  5  -  1  -  7 
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oPBiwriiio  vocKnoK  -a* 
USAFBTAC,  ASBBVIU.K  RC 


NBT  BULB  TBtPBBAnjBB  SUMABY 
FROM  BOUBLT  OB8EBVATIORS 


SXKriOR  HUMBER: 

722576  STATIOR  RAMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  ISC 

LST  TO  UTC:  *  6 

PERIOD 

HONTBz 

OP  RECORD:  OCT  61 

JAR 

-  SEP 

91 

SOURS 

LST 

MBAH 

STIUIDABD 

DEVIATIOII 

TOTAL 

OBS 

MBAH  mjMBER  OP  BCXIRS  WHS  TEMPERATURES 
LB  32  QB  50  6B  67  OB  73  6B 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

39.5 

10.051 

930 

227 

156 

3 

0 

0 

930 

03-05 

38.7 

10.232 

930 

272 

149 

0 

0 

0 

930 

06-08 

38.0 

10.437 

930 

293 

133 

1 

0 

0 

930 

09-11 

41.6 

10.143 

930 

158 

204 

3 

0 

0 

930 

12-14 

45.3 

10.110 

930 

89 

315 

8 

0 

0 

930 

15-17 

46.4 

9.855 

930 

72 

364 

7 

0 

0 

930 

18-20 

43.1 

9.658 

930 

111 

235 

0 

0 

0 

930 

21-23 

40.9 

9.879 

930 

164 

191 

0 

0 

0 

930 

ALL 

SOURS 

41.7 

10.420 

7440 

1386 

1747 

22 

0 

0 

7440 

HCHITH: 

PEB 

00-02 

42.9 

10.713 

846 

148 

234 

2 

0 

0 

846 

03-05 

41.9 

10.948 

846 

161 

219 

2 

0 

0 

846 

06-08 

41.2 

10.975 

846 

197 

196 

0 

0 

0 

846 

09-11 

44.9 

10.669 

846 

106 

296 

6 

0 

0 

846 

12-14 

48.3 

10.220 

846 

55 

396 

6 

0 

0 

846 

15-17 

49.2 

9.941 

846 

46 

416 

9 

0 

0 

846 

18-20 

46.6 

9.997 

846 

70 

336 

3 

0 

0 

846 

21-23 

44.1 

10.163 

846 

110 

267 

3 

0 

0 

846 

ALL 

SOURS 

44.9 

10.822 

6768 

893 

2360 

31 

0 

0 

6768 

B  -  5  -  2  -  1 
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oPBiumiK  uxKraoii  *a* 
USAFEIAC,  A8HBVIUS  MC 


NET  BULB  TBMPERKFURB  SUMURY 
FROM  HOURLY  OBSERVRTIOHS 


SranCR  RUMBBR:  722576  STRTIOH  IIAHB:  ROBERT  SRAY  AAF/POBT  HOOD  TX  PERIOD  tSt  RECCBD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  *  6 

MONTH: 

MM 

HOURS 

LST 

HBMI 

STMDARD 

DEVIATIGII 

TOXU. 

OBS 

HEM  HUMBER 

LS  32 

OP  HOURS  WITH 

GB  50  OB  67 

TEMPERATURES 

GE  73  OB 

DEO  F 
80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

49.5 

10.054 

930 

36 

421 

35 

0 

0 

930 

03-05 

48.6 

10.418 

930 

50 

406 

28 

0 

0 

930 

06-08 

48.2 

10.354 

930 

48 

405 

25 

0 

0 

930 

09-11 

52.1 

9.358 

930 

18 

546 

46 

0 

0 

930 

12-14 

55.0 

8.815 

930 

11 

665 

95 

1 

0 

930 

15-17 

55.8 

8.619 

930 

7 

726 

117 

5 

0 

930 

18-20 

53.5 

8.861 

930 

9 

604 

64 

2 

0 

930 

21-23 

51.1 

9.356 

930 

21 

473 

43 

0 

0 

930 

ALL 

aauta 

51.7 

9.890 

7440 

200 

4246 

453 

8 

0 

7440 

HOHTH:  APR 


00-02 

56.0 

9.125 

900 

3 

654 

128 

4 

0 

900 

03-05 

55.0 

9.415 

900 

8 

619 

112 

2 

0 

900 

06-08 

55.3 

9.176 

900 

5 

635 

107 

0 

0 

900 

09-11 

59.0 

8.228 

900 

0 

752 

182 

9 

0 

900 

12-14 

61.2 

7.824 

900 

0 

809 

271 

35 

0 

900 

15-17 

61.6 

7.682 

900 

0 

827 

281 

46 

0 

900 

18-20 

59.7 

7.951 

900 

0 

784 

195 

18 

0 

900 

21-23 

57.4 

8.568 

900 

0 

712 

147 

8 

0 

900 

ALL 

HOURS 

58.1 

8.890 

7200 

16 

5792 

1423 

122 

0 

7200 
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orntwnia  uxiaicm  ’a* 
OSAFBnC,  ASHEVIIXB  IR 


«rr  BULB  TEMPKIttIURB  SIBMKRT 
FRON  BOURLT  GBSBRVAXIORB 


BimOR  RWaKR:  722576  SXmON  RAHB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOOD  TX  PBRIGD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UTC:  +  6 

MORIS: 

MAY 

SOURS 

LSI 

MEM 

SXRSDRRO 

l»VIJKriOR 

TOEAL 

OBS 

MBAir  HUMBER 

LB  32 

CP  BOORS 

GS  50  i 

WITH 

9B  67 

TEMPERKTURBS 

GS  73  GS 

DBG  F 

80 

TOTAL 

BOORS 

00-02 

64.3 

6.215 

930 

0 

912 

378 

52 

0 

930 

03-05 

63.4 

6.593 

930 

0 

894 

352 

32 

0 

930 

06-08 

64.1 

6.366 

930 

0 

904 

391 

40 

0 

930 

09-11 

67.1 

5.672 

930 

0 

927 

567 

148 

0 

930 

12-14 

68.8 

5.304 

930 

0 

930 

657 

247 

2 

930 

15-17 

69.0 

5.150 

930 

0 

930 

665 

264 

3 

930 

18-20 

67.6 

5.394 

930 

0 

929 

576 

182 

0 

930 

21-23 

65.5 

5.822 

930 

0 

925 

456 

89 

0 

930 

ALL 

SOURS 

66.2 

6.178 

7440 

0 

7351 

4042 

1054 

5 

7440 

hOIRH:  JUR 


00-02 

69.2 

3.965 

900 

0 

900 

734 

157 

0 

900 

03-05 

68.3 

4.029 

900 

0 

900 

672 

107 

0 

900 

06-08 

69.3 

3.914 

900 

0 

900 

734 

172 

0 

900 

09-11 

72.1 

3.451 

900 

0 

900 

830 

478 

4 

900 

12-14 

73.5 

3.454 

900 

0 

900 

849 

620 

13 

900 

15-17 

73.5 

3.285 

900 

0 

900 

851 

632 

5 

900 

18-20 

72.2 

3.381 

900 

0 

900 

836 

481 

0 

900 

21-23 

70.4 

3.538 

900 

0 

900 

785 

245 

0 

900 

ALL 

BOORS 

71.1 

4.100 

7200 

0 

7200 

6291 

2892 

22 

7200 

B  -  5  -  2  -  3 
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(VEiwniia  locKnoR  ’a* 
USAFBIAC,  ASaEVILLB  HC 


WBT  BULB  TBffBRKrURB  SUMURY 
FROM  HOURLY  CTSXRVATIGHS 


SXRnGR  HUMBER:  722576  SXKTIOH  HAMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LST  TO  UIC:  *  6 

NORTH: 

JUL 

BOUBS 

LST 

HEAR 

STAHDARO 

DBVIATIOH 

TOTU. 

OBS 

HEAR  HUMBER  OP  HOURS  WITH 
LB  32  GB  50  GB  67 

TEMPERATORES 

GE  73  GE 

DEO  F 

80 

TOTH, 

HOUBS 

00-02 

70.9 

2.789 

930 

0 

930 

861 

268 

0 

930 

03-05 

70.3 

2.931 

930 

0 

930 

843 

193 

0 

930 

06-08 

71.3 

2.904 

930 

0 

930 

871 

346 

0 

930 

09-11 

73.6 

2.392 

930 

0 

930 

916 

671 

3 

930 

12-14 

73.9 

2.292 

930 

0 

930 

917 

718 

6 

930 

15-17 

73.7 

2.427 

930 

0 

930 

918 

673 

4 

930 

18-20 

72.6 

2.605 

930 

0 

930 

903 

503 

1 

930 

21-23 

71.3 

2.689 

930 

0 

930 

879 

306 

0 

930 

ALL 

HOURS 

72.2 

2.922 

7440 

0 

7440 

7108 

3678 

14 

7440 

MOHIH:  AUG 


00-02 

71.0 

2.802 

930 

0 

930 

858 

283 

0 

930 

03-05 

70.5 

2.769 

930 

0 

930 

853 

236 

0 

930 

06-08 

71.2 

2.900 

930 

0 

930 

869 

341 

0 

930 

09-11 

73.8 

2.573 

930 

0 

930 

914 

681 

3 

930 

12-14 

74.2 

2.375 

930 

0 

930 

922 

727 

9 

930 

15-17 

73.8 

2.410 

930 

0 

930 

918 

670 

9 

930 

18-20 

72.4 

2.565 

930 

0 

930 

908 

476 

0 

930 

21-23 

71.2 

2.766 

930 

0 

930 

881 

306 

0 

930 

ALL 

HOURS 

72.3 

2.938 

7440 

0 

7440 

7123 

3720 

21 

7440 

E  -  5  -  2  -  4 
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opEmrnio  locatior  *a* 
OBAFEEK:,  ASBBVIU.B  HC 


HR  BULB  TDIPKIttIVRB  SUMMABT 
roOM  BOUBLY  0BSBRVATI0II8 


SXniOH  RUNBBR:  722576  SXItTIOH  RAMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  «  PBRIGO  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LSI  TO  UIC:  +  6 

MORIB: 

SEP 

BOURS 

LSI 

MEAH 

STARDARD 

ravuunoH 

TOXKL 

CBS 

HEAR  RUMBER  CP  BOURS 
LR  32  GE  50  1 

WITH 

BE  67 

TEMPERATURES 

OE  73  SB 

DEO  F 

80 

TOTM. 

BOURS 

00-02 

66.3 

7.018 

900 

0 

872 

554 

131 

0 

900 

03-05 

65.7 

7.385 

900 

0 

868 

540 

103 

0 

900 

66.1 

7.486 

900 

0 

867 

561 

129 

0 

900 

69.5 

6.547 

900 

0 

892 

671 

386 

1 

900 

70.3 

5.916 

900 

0 

899 

719 

425 

8 

900 

70.0 

5.744 

900 

0 

900 

707 

399 

4 

900 

18-20 

68.2 

6.124 

897 

0 

892 

618 

209 

1 

897 

21-23 

66.9 

6.761 

897 

0 

883 

556 

162 

0 

897 

ALL 

Barns 

67.9 

6.864 

7194 

0 

7073 

4926 

1944 

14 

7194 

HDRTB:  OCT 


00-02 

58.9 

8.737 

930 

0 

776 

205 

40 

0 

930 

03-05 

58.1 

9.200 

930 

0 

730 

199 

35 

0 

930 

06-08 

58.2 

9.327 

930 

0 

741 

203 

35 

0 

930 

09-11 

62.0 

8.254 

930 

0 

861 

323 

90 

0 

930 

12-14 

64.1 

7.623 

930 

0 

892 

419 

129 

0 

930 

15-17 

64.3 

7.303 

930 

0 

899 

421 

137 

0 

930 

18-20 

61.8 

7.702 

930 

0 

865 

293 

67 

0 

930 

21-23 

59.9 

8.224 

930 

0 

823 

230 

42 

0 

930 

ALL 

BOURS 

60.9 

8.625 

7440 

0 

6587 

2293 

575 

0 

7440 

B  -  5  -  2  -  5 
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rarainnm  lACKnoR  *a' 

USAFEXAC,  ASaBVILUE  RC 


HBT  BUU  nWERKTUBB  SUMttRX 
FBOH  BCXIKLT  OBSBKVRTIOMS 


SXKnOR  RIMBBRl  722576  STATIOH  RMIB:  ROBKRT  OKAY  AAF/FORT  BOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  IfPC:  +  6  MGRTH:  HOV 


HOURS 

LST 

HEM 

STMDARD 

DBVIATIOH 

TOtM. 

(»S 

HEM  HUHBER  OF  HOURS  NITB  TEHPERATURES  DEO  F 
LE  32  SB  50  OE  67  OE  73  OE  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

50.9 

10.740 

900 

19 

469 

83 

0 

0 

900 

03-05 

50.1 

11.099 

900 

31 

445 

91 

0 

0 

900 

06-08 

49.7 

11.238 

900 

43 

431 

80 

0 

0 

900 

09-11 

53.7 

10.315 

900 

9 

554 

130 

2 

0 

900 

12-14 

56.3 

9.710 

900 

3 

643 

167 

10 

1 

900 

15-17 

56.3 

9.350 

900 

3 

655 

162 

5 

0 

900 

18-20 

53.2 

9.626 

900 

3 

552 

86 

1 

0 

900 

21-23 

51.6 

10.210 

900 

8 

500 

72 

0 

0 

900 

ALL 

HOURS 

52.7 

10.601 

7200 

119 

4249 

871 

18 

1 

7200 

HOHTR 

DEC 

00-02 

41.0 

11.993 

930 

190 

209 

8 

0 

0 

930 

03-03 

40.2 

12.466 

930 

204 

198 

9 

0 

0 

930 

06-08 

39.6 

12.749 

930 

234 

189 

7 

0 

0 

930 

09-11 

43.1 

12.303 

930 

170 

261 

17 

0 

0 

930 

12-14 

46.5 

11.680 

930 

101 

383 

20 

0 

0 

930 

15-17 

46.9 

11.239 

930 

94 

399 

15 

0 

0 

930 

18-20 

43.6 

11.243 

930 

130 

274 

7 

0 

0 

930 

21-23 

41.8 

11.606 

930 

172 

233 

8 

0 

0 

930 

ALL 

HOURS 

42.8 

12.186 

7440 

1295 

2146 

91 

0 

0 

7440 

X  -  5  -  2  -  6 
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oramniic  uxxncm  'a* 

USAFEXItC,  ASHBVIU,I  MC 


MR  BULB  TBIPXRMniBB  SUBAItr 
FBCH  HOURLT  OBBBRVMIOIB 


SXKriOR  BmBBR:  722576  SXRIIOR  lUUSl  BOBEST  ORAT  AAF/FOR  BOOO  TX  PERIOD  OF  RB(X»<D:  OCT  81  -  SEP  91 


LR  ID  UTC:  *  6 

lORHs 

AU. 

BOURS 

LOT 

MEAN 

8IARDUD 

ISVIATIOR 

lOIAL 

OBS 

MEAB  HIMBKR  OT  BOORS  WITfl 
LE  32  OB  50  OB  67 

TBMPSRMniRBS 

OB  73  OB 

DBG  F 

80 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

56.8 

14.125 

10956 

623 

7463 

3849 

935 

0 

10956 

03-05 

56.0 

14.372 

10956 

726 

7288 

3701 

708 

0 

10956 

06-08 

56.1 

14.873 

10956 

820 

7261 

3849 

1063 

0 

10956 

09-11 

59.4 

14.189 

10956 

461 

8053 

4605 

2465 

11 

10956 

12-14 

61.5 

U.083 

10956 

259 

8692 

5050 

2912 

39 

10956 

15-17 

61.8 

12.621 

10956 

222 

8876 

5071 

2831 

25 

10956 

18-20 

59.6 

13.296 

10953 

323 

8231 

4489 

1939 

2 

10953 

21-23 

57.7 

13.719 

10953 

475 

7767 

4060 

1158 

0 

10953 

AU. 

KMIRS 

58.6 

13.971 

87642 

3909 

63631 

34674 

14011 

77 

87642 

B  -  5  -  2  -  7 
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craRMnin  uxmoH  ’a* 

USARIAC,  ABBEVILU  DC 


DBH  POUR  TBMPBRMURK  SUMURI 
PROM  BOORLT  OBSKRVATICRS 


SBRICH  mMBSRi  722576  STKnOH  lUMBs  HQBBIR  OiUUr  AAP/POiR  KX30  XX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


LET  TO  UIC:  +  6 

ions: 

JRH 

BOURS 

i«r 

BEAR 

EXMEMWO 

DEVIATIOB 

TDIBL 

OBS 

MBMI  HUMBER  OP  BOURS  WITH  TBIPKRRTURBS  DEO  F 

12  27  OE  37  LE  55  OE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

34.3 

12.412 

930 

264 

351 

873 

7 

930 

03-05 

34.0 

12.523 

930 

287 

332 

876 

0 

930 

06-08 

33.5 

12.674 

930 

307 

314 

874 

2 

930 

09-11 

35.0 

13.005 

930 

256 

385 

870 

8 

930 

12-14 

35.3 

13.190 

930 

228 

393 

864 

7 

930 

15-17 

35.4 

12.986 

930 

226 

397 

868 

7 

930 

18-20 

35.3 

12.443 

930 

213 

411 

880 

1 

930 

21-23 

35.0 

12.403 

930 

224 

377 

865 

0 

930 

ALL 

BOURS 

34.7 

12.740 

7440 

2005 

2960 

6970 

32 

7440 

HORB:  FEB 


00-02 

38.1 

12.740 

846 

185 

466 

758 

6 

846 

03-05 

37.4 

12.910 

846 

196 

428 

759 

7 

S46 

06-08 

36.9 

13.007 

846 

208 

418 

758 

3 

846 

09-11 

38.3 

13.249 

846 

186 

471 

745 

9 

846 

12-14 

38.6 

13.186 

846 

177 

474 

748 

4 

846 

15-17 

38.2 

13.079 

846 

194 

465 

754 

2 

846 

18-20 

38.6 

12.672 

846 

172 

486 

758 

3 

846 

21-23 

38.5 

12.384 

846 

160 

481 

769 

3 

646 

ALL 

BOURS 

38.1 

12.935 

6768 

1478 

3689 

6049 

37 

6768 

E  -  9  -  3  -  1 
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oraRKTiM  voaaim  'a* 
osafrk:,  ASaWILLB  BC 


OH  FOIR  THPKRASUm  StlMAR 
FROH  liOlfia.T  OBHRVMIOn 


RRIOB  miaH:  722576  SIRIOII  miSt  ROBSR  ORAT  AAF/FOR  BOOO  TK  PBRIGD  OP  RBOORD:  OCT  81  -  SEP  91 


UT  TO  UlCt  *  6 

MO0TBt  MBR 

aouRs 

LR 

HEAR 

8XAR0ARD 

OEVIAnOB 

tOEM. 

OBS 

ISAE  mSOER 

LE  27 

OP  BOORS  WITB  T> 

a  37  IE  55 

WERRORES  OBO  F 

a  65 

TCnUKL 

HOURS 

00-02 

44.3 

12.918 

930 

89 

648 

693 

44 

930 

03-05 

44.0 

12.984 

930 

93 

631 

697 

36 

930 

06-08 

43.8 

12.806 

930 

94 

635 

706 

35 

930 

09-11 

45.1 

12.585 

930 

65 

645 

684 

40 

930 

12-14 

45.1 

12.553 

930 

75 

671 

685 

38 

930 

15-17 

44.6 

12.935 

930 

92 

652 

686 

42 

930 

18-20 

44.6 

12.649 

930 

93 

673 

699 

39 

930 

21-23 

44.9 

12.303 

930 

74 

683 

703 

43 

930 

AU 

BOORS 

44.5 

12.737 

7440 

675 

5238 

5553 

317 

7440 

MORBs  APR 


00-02 

51.4 

12.234 

900 

18 

772 

494 

154 

900 

03-05 

51.1 

12.265 

900 

27 

768 

493 

136 

900 

06-08 

51.2 

12.166 

900 

24 

763 

507 

137 

900 

09-11 

51.9 

12.281 

900 

24 

781 

483 

158 

900 

12-14 

51.7 

12.343 

900 

30 

778 

498 

146 

900 

15-17 

51.0 

12.355 

900 

36 

772 

517 

126 

900 

18-20 

51.0 

12.442 

900 

41 

771 

511 

123 

900 

21-23 

51.7 

11.931 

900 

25 

788 

501 

150 

900 

AU 

BOORS 

51.4 

12.263 

7200 

225 

6193 

4004 

1130 

7200 

E  -  5  -  3  -  2 
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oramnira  uxniioii  'a* 

U8AFRAC,  AflBBVILLB  RC 


DM  FOim  TBPKRKTIIAB  SUMURY 
FBCH  BOURLY  OBSBRVATIOBS 


8XRTI0H  maOBRl  722576  SraTIOR  RMS:  ROBERT  ORAY  AAP/FOBT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


L8T  TO  UTC:  *  6 

MGMTB: 

MAY 

BOURS 

L8T 

MAR 

8TARDARD 

DEVIATIOR 

TOTAL 

OBS 

HEAR  ROMBER  OF  BOURS  NITB  TEMPERATURES  DEO  F 
U  27  OB  37  LE  55  OE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

61.8 

7.671 

930 

3 

924 

169 

403 

930 

03-05 

61.4 

7.899 

930 

3 

923 

168 

392 

930 

06-08 

61.9 

7.724 

930 

1 

924 

167 

425 

930 

09-11 

62.7 

7.647 

930 

0 

924 

153 

472 

930 

12-14 

62.4 

7.938 

930 

2 

923 

164 

462 

930 

15-17 

61.9 

8.173 

930 

3 

924 

185 

429 

930 

18-20 

62.0 

8.021 

930 

3 

924 

180 

425 

930 

21-23 

62.1 

7.571 

930 

3 

924 

180 

427 

930 

ALL 

BOORS 

62.0 

7.873 

7440 

18 

7390 

1366 

3435 

7440 

MORIS:  JUR 


00-02 

67.0 

4.510 

900 

0 

900 

34 

718 

900 

03-05 

66.7 

4.456 

900 

0 

900 

39 

703 

900 

06-08 

67.4 

4.437 

900 

0 

900 

32 

750 

900 

09-11 

68.1 

4.565 

900 

0 

900 

30 

789 

900 

12-14 

67.6 

4.722 

900 

0 

900 

27 

754 

900 

15-17 

66.9 

4.696 

900 

0 

900 

30 

706 

900 

18-20 

66.9 

4.592 

900 

0 

900 

25 

703 

900 

21-23 

67.1 

4.347 

900 

0 

900 

25 

723 

900 

ALL 

BOORS 

67.2 

4.623 

7200 

0 

7200 

242 

5846 

7200 

B  -  5  -  3  -  3 
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omuaiHa  Locmai  *a* 
ubwrm:,  ASHBYIU.!  hc 


DBH  POIHT  TBKPKWmmB  StMIMff 
FROM  SOURLY  OBSERVATIORS 


SXmOR  mWERl  722576  SXKTIOR  RMBt  RnBRX  ORAY  AAP/FDRI  BOOO  tX  PBRICO  OF  RBOORD:  OCC  81  -  SEP  91 


L8T  TO  OlCi  *  6 

HOHIH: 

JOL 

BOORS 

LSI 

HBAR 

SZRIIDARD 

DBVUIICB 

TOEKL 

GB8 

MBAR  RUMBBR  OF  BOORS  WITH 
LB  27  08  37  LB  55 

TBMPSRATURBS  DBG  F 

G8  65 

TOIAL 

BOURS 

00-02 

67.9 

4.006 

930 

0 

930 

10 

783 

930 

03-05 

68.2 

3.933 

930 

0 

930 

9 

806 

930 

06-08 

69.2 

3.704 

930 

0 

930 

4 

832 

930 

09-11 

68.5 

3.855 

930 

0 

930 

7 

795 

930 

12-14 

66.1 

4.716 

930 

0 

930 

35 

658 

930 

15-17 

64.9 

5.219 

930 

0 

929 

55 

527 

930 

18-20 

65.3 

5.257 

930 

0 

930 

42 

576 

930 

21-23 

66.8 

4.514 

930 

0 

930 

22 

705 

930 

ALL 

BOORS 

67.1 

4.716 

7440 

0 

7439 

184 

5682 

7440 

NORTH: 

AUO 

00-02 

67.5 

4.017 

930 

0 

930 

4 

756 

930 

03-05 

68.1 

3.646 

930 

0 

930 

2 

789 

930 

06-08 

69.0 

3.618 

930 

0 

930 

3 

829 

930 

09-11 

68.5 

3.695 

930 

0 

930 

2 

806 

930 

12-14 

66.2 

4.034 

930 

0 

930 

8 

631 

930 

15-17 

64.7 

4.552 

930 

0 

930 

34 

503 

930 

18-20 

65.0 

4.573 

930 

0 

930 

23 

510 

930 

21-23 

66.2 

4.292 

930 

0 

930 

6 

624 

930 

ALL 

BOORS 

66.9 

4.412 

7440 

0 

7440 

82 

5448 

7440 

B  -  5  -  3  -  4 
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onmriRO  uxmoH  -a- 

USAFRAC,  AAHBVHU  MC 


DBM  FOUR  TBMFBBAIDKB  SUMMART 
FROM  BOURLT  OBSBRVAnOHS 


8IATIOII  mMBBR:  722576  SIATICII  RAMB:  ROBBBI  GRAY  AAF/FORT  BOOO  TX  PBRIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


L8T  TO  UTC;  +  6 

MOHTB: 

SEP 

BOURS 

LBT 

ISMI 

8TMDARD 

DBVZATIOR 

TOTM. 

OBS 

HEAR  RUMBBR  OF  BOURS  NITS  TBIPERATURBS  DBG  F 
LB  27  OB  37  LB  55  GB  65 

TOTAL 

BOURS 

00-02 

63.2 

8.691 

900 

0 

897 

179 

530 

900 

03-05 

63.3 

8.742 

900 

0 

899 

178 

540 

900 

06-08 

63.8 

8.770 

900 

0 

097 

160 

555 

900 

09-11 

64.5 

0.584 

900 

0 

096 

135 

587 

900 

12-14 

62.8 

8.492 

900 

0 

893 

173 

521 

900 

15-17 

61.4 

8.659 

900 

0 

892 

214 

438 

900 

18-20 

61.6 

8.708 

897 

0 

089 

208 

454 

897 

21-23 

62.5 

8.659 

897 

0 

895 

106 

500 

897 

AU. 

HOUBS 

62.9 

8.750 

7194 

0 

7158 

1433 

4133 

7194 

MOHTB:  OCT 


00-02 

55.5 

10.595 

930 

0 

897 

441 

239 

930 

03-05 

55.4 

10.799 

930 

0 

889 

440 

236 

930 

06-08 

55.6 

10.890 

930 

0 

891 

435 

244 

930 

09-11 

56.8 

10.903 

930 

5 

891 

390 

261 

930 

12-14 

56.4 

10.763 

930 

7 

886 

391 

264 

930 

15-17 

55.8 

10.732 

930 

11 

888 

403 

216 

930 

18-20 

55.9 

10.114 

930 

3 

898 

423 

221 

930 

21-23 

55.6 

10.192 

930 

0 

903 

439 

224 

930 

ALL 

BOORS 

55.9 

10.652 

7440 

26 

7143 

3362 

1905 

7440 
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OPBRXnilO  LOCKTIOH  *A* 
OSAFmC,  ASHBV1U.E  RC 


DEW  POIirr  TBMFERATUIS  SlMtMOT 
FRQH  BOURLY  GBSERVKFIOIIS 


Sfoaicm  HUIBKRx 

722576  STATIOR  RARE:  ROBERT  OKAY  AAF/FORF  BOOD  TX 

LST  TO  UTC:  *  6 

PERIOD 

MONTH: 

OP  RBCC»D:  OCT  81  -  SEP 

NOV 

91 

HOURS 

LST 

HEAR 

STARDABO 

DEVIATIOH 

TOTAL 

CBS 

REAR  RURBEB 

LE  27 

HCXJRS  WITH 

GB  37  LB  55 

TERPERATUBES  DEG  F 

GB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

47.3 

12.876 

900 

52 

670 

622 

103 

900 

03-05 

46.8 

13.085 

900 

59 

667 

629 

110 

900 

06-08 

46.6 

13.113 

900 

55 

660 

628 

107 

900 

09-11 

48.1 

13.074 

900 

48 

715 

588 

129 

900 

12-14 

48.0 

13.108 

900 

63 

716 

589 

95 

900 

15-17 

47.1 

12.932 

900 

66 

684 

613 

80 

900 

18-20 

47.4 

12.316 

900 

32 

678 

620 

76 

900 

21-23 

47.2 

12.538 

900 

41 

671 

621 

86 

900 

Bcxma 

47.3 

12.910 

7200 

416 

5461 

4910 

786 

7200 

MONTH; 

DEC 

00-02 

36.5 

14.508 

930 

219 

445 

823 

9 

930 

03-05 

36.1 

15.000 

930 

223 

424 

811 

10 

930 

06-08 

35.6 

15.213 

930 

263 

417 

805 

15 

930 

09-11 

36.9 

19.088 

930 

235 

467 

802 

20 

930 

12-14 

37.4 

14.731 

930 

231 

484 

815 

17 

930 

15-17 

37.0 

14.481 

930 

238 

471 

828 

12 

930 

18-20 

37.0 

14.030 

930 

216 

476 

833 

14 

930 

21-23 

36.7 

14.046 

930 

221 

465 

838 

13 

930 

AU. 

BOUBS 

36.6 

14.664 

7440 

1846 

3649 

6555 

110 

7440 
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OTERKnno  lACKTIOH  ’A’ 
USAFKIKC,  ASHEVILLE  EC 


DEW  POIET  TEMPEKMURE  SUMURY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STHTIOR  HUMBER:  722576  STATION  RAKE:  ROBERT  CRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 


L8T  TO  UTC:  *  6 

MONTH: 

ALL 

BOURS 

liST 

HBMI 

STMIDARO 

DBVIAnOH 

TOTRL 

OBS 

HEAR  HUMBER  OP  BOURS 

LB  27  6B  37 

i  WITS  TEMPERATURES 

LB  55  GB  65 

DEO  F  TOTAL 

BOURS 

00-02 

53.0 

16.022 

10956 

830 

8830 

5100 

3760 

10956 

03-05 

52.8 

16.302 

10956 

888 

8721 

5101 

3765 

10956 

06-08 

53.0 

16.709 

10956 

952 

8679 

5079 

3934 

10956 

09-11 

53.8 

16.285 

10956 

819 

8935 

4889 

4074 

10956 

12-14 

53.2 

15.727 

10956 

813 

8978 

4997 

3597 

10956 

15-17 

52.5 

15.502 

10956 

866 

8904 

5187 

3088 

10956 

18-20 

52.6 

15.334 

10953 

773 

6966 

5202 

3145 

10953 

21-23 

52.9 

15.542 

10953 

748 

8947 

5155 

3498 

10953 

ALL 

BOURS 

53.0 

15.938 

87642 

6689 

70960 

40710 

28861 

87642 
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OPBRKrniG  UXATIOR  ’A* 
USAFEEAC,  ASBBVIU.B  RC 


CQMULATIVB  PKRCBirtAaB  FREQUBICT  OF  OCCUARBICB  OF  RELATIVE  BUMIDITY 
FKM  HOURLY  OBSSRVATIORS 


smioi 

1  HUMBER: 

722576 

STATIOH  RAMB: 

LSI  TO  UTC:  + 

ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD 
6 

TX  PERIOD  OF  RECORD: 

MOinH:  JAM 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

LSI 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITr  GREATER  TOAR  OR  EQUAL  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

HEAR 

TOTAL  CBS 

00-02 

100.0 

99.7 

99.2 

96.1 

87.7 

76.1 

60.1 

38.0 

17.4 

72.0 

930 

03-05 

100.0 

99.9 

99.0 

96.8 

91.0 

79.8 

63.8 

43.2 

20.8 

74.1 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

99.7 

97.8 

91.4 

80.0 

65.5 

45.3 

21.4 

74.9 

930 

09-11 

100.0 

99.9 

97.0 

88.1 

75.1 

60.9 

48.0 

30.6 

15.6 

66.1 

930 

12-14 

100.0 

97.3 

83.9 

65.6 

51.4 

39.2 

27.2 

16.6 

8.9 

53.6 

930 

15-17 

100.0 

96.9 

77.8 

61.0 

43.8 

32.4 

21.5 

13.9 

7.0 

49.8 

930 

18-20 

100.0 

99.1 

94.9 

83.4 

70.1 

52.6 

38.3 

21.0 

9.0 

61.2 

930 

21-23 

100.0 

99.7 

98.8 

94.0 

82.6 

69.5 

49.4 

30.6 

13.5 

68.6 

930 

ALL 

HOURS 

100.0 

99.1 

93.8 

85.3 

74.1 

61.3 

46.7 

29.9 

14.2 

65.1 

7440 

MORTB:  FEB 


00-02 

100.0 

100.0 

99.4 

96.0 

88.8 

74.8 

61.8 

45.5 

22.2 

73.7 

846 

03-05 

100.0 

100.0 

99.9 

96.2 

89.8 

77.0 

65.8 

50.1 

25.5 

75.2 

846 

06-08 

100.0 

99.9 

99.5 

96.1 

91.6 

81.1 

67.1 

49.3 

28.1 

76.3 

846 

09-11 

100.0 

99.2 

93.4 

85.5 

74.5 

61.5 

49.8 

35.5 

19.0 

66.4 

846 

12-14 

99.9 

94.9 

81.6 

68.0 

55.0 

42.6 

31.2 

19.9 

10.2 

55.0 

846 

15-17 

99.8 

91.5 

75.9 

61.7 

48.3 

34.8 

24.6 

14.9 

8.5 

50.6 

846 

18-20 

100.0 

98.1 

90.3 

79.3 

65.0 

52.1 

38.3 

22.8 

10.9 

60.3 

846 

21-23 

100.0 

100.0 

98.8 

91.1 

79.6 

67.1 

56.3 

37.6 

16.9 

69.5 

846 

ALL 

HOURS 

100.0 

97.9 

92.3 

84.2 

74.1 

61.4 

49.4 

34.4 

17.7 

65.9 

6768 

B  -  6  -  1 


USAFBTAC/OS— 92/276  ~  Pagm  330 


OFBmnilS  IiOCKTIOII  *A' 
USUSIAC.  ASBEVILLB  RC 


CUHUUnVB  PBRCBlfTAaB  FRBQUERCY  OP  OCCURREHCB  OF  RELATIVE  HUMIDm 
FROM  HOURLY  GBSERVATIOHS 

SranOR  HUMBER:  722576  STATIOH  HAKE:  ROBERT  CRAY  AAF/FOST  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOHTH:  MAR 


aODRS 

LST 

10% 

20% 

RELKTIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MBUI 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

99.5 

98.4 

94.0 

83.7 

71.1 

58.6 

38.0 

16.3 

70.6 

930 

03-05 

100.0 

99.5 

98.7 

96.7 

89.1 

76.8 

63.8 

45.7 

21.4 

73.7 

930 

06-08 

100.0 

99.7 

98.6 

97.2 

91.1 

78.2 

66.7 

47.4 

22.2 

74.5 

930 

09-11 

100.0 

99.0 

94.6 

82.9 

69.8 

57.0 

41.9 

24.2 

10.8 

62.6 

930 

12-14 

99.4 

96.0 

82.9 

66.3 

50.4 

34.2 

21.5 

11.7 

5.8 

51.3 

930 

15-17 

99.5 

92.8 

75.8 

57.3 

42.4 

28.5 

17.0 

9.2 

4.9 

47.2 

930 

18-20 

99.8 

97.4 

88.0 

72.7 

58.2 

43.0 

27.4 

14.9 

6.3 

55.1 

930 

21-23 

100.0 

98.8 

97.0 

90.0 

77.6 

63.8 

46.9 

25.6 

9.9 

65.6 

930 

ALL 

BOORS 

99.8 

97.8 

91.7 

82.1 

70.3 

56.6 

43.0 

27.1 

12.2 

62.6 

7440 

MOUTH:  APR 

00-02 

100.0 

100.0 

99.6 

94.9 

85.0 

73.9 

59.7 

43.8 

25.2 

72.4 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

90.7 

97.4 

89.1 

81.4 

89.8 

91.2 

33.1 

78.2 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

99.0 

95.4 

88.4 

78.7 

64.2 

50.8 

32.4 

75.6 

900 

09-11 

100.0 

99.0 

92.6 

79.7 

65.2 

52.1 

38.2 

23.7 

13.0 

60.9 

900 

12-14 

100.0 

95.6 

81.8 

61.7 

47.0 

33.8 

23.3 

12.0 

5.9 

50.4 

900 

15-17 

100.0 

93.2 

74.3 

53.0 

40.0 

25.9 

16.9 

9.1 

3.0 

46.2 

900 

18-20 

100.0 

97.1 

87.1 

71.1 

55.9 

38.3 

25.2 

15.9 

5.9 

54.1 

900 

21-23 

100.0 

99.9 

98.0 

90.6 

79.0 

61.8 

45.7 

29.8 

15.3 

66.4 

900 

ALL 

HOURS 

100.0 

98.1 

91.5 

80.5 

68.7 

55.7 

42.4 

29.5 

16.7 

62.8 

7200 
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opRRKrmo  ucMncH  -a* 

USAFEEAC,  ASHEVILLE  RC 


CUHULATIVE  PERCEHTAOE  FHBQUEHCy  OP  OCCUEREECE  OF  RELATIVB  HUHIDITir 
FKM  aOORLy  OBSERVATIOMS 

STATIUH  HIHOER:  722576  SXKTIOH  RAME:  ROBERT  GRAY  AAP/FORT  HOOD  XX  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6  HORIB:  MAT 


HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVS  HUUDITT  OREKIBR  THAR  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

HEAR 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.9 

99.4 

97.5 

93.7 

81.3 

59.1 

28.4 

80.6 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

90.6 

96.6 

87.1 

71.7 

44.3 

84.2 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

99.9 

99.7 

98.7 

95.1 

84.3 

64.4 

38.0 

82.7 

930 

09-11 

100.0 

99.8 

99.5 

97.3 

88.0 

70.5 

47.2 

23.8 

10.2 

68.1 

930 

12-14 

100.0 

99.4 

96.5 

86.5 

66.8 

38.4 

20.3 

9.5 

4.9 

56.7 

930 

15-17 

100.0 

98.6 

94.0 

79.5 

55.1 

32.0 

17.7 

8.5 

4.3 

53.6 

930 

18-20 

100.0 

99.6 

97.7 

89.7 

74.6 

54.2 

32.2 

14.5 

6.0 

61.5 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.6 

98.5 

93.4 

84.3 

65.8 

38.6 

16.1 

74.1 

930 

ALL 

SOURS 

100.0 

99.7 

98.4 

93.8 

84.1 

70.6 

54.5 

36.3 

19.0 

70.2 

7440 

HOWTB*  UUM 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97.7 

87.3 

54.9 

16.9 

80.6 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

96.7 

76.8 

32.1 

05. 2 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.8 

93.2 

66.7 

27.2 

83.1 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

99.8 

98.9 

93.6 

69.3 

37.6 

12.6 

5.4 

66.5 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

98.9 

94.1 

69.6 

29.8 

11.8 

4.1 

2.2 

55.5 

900 

15-17 

100.0 

100.0 

98.7 

87.7 

50.9 

20.6 

0.3 

5.1 

2.8 

51.9 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

99.2 

94.8 

74.6 

45.0 

20.7 

8.2 

3.8 

59.2 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.1 

85.3 

59.6 

25.6 

9.1 

72.6 

900 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.6 

96.9 

85.8 

68.3 

51.9 

31.7 

12.4 

69.3 

7200 
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(VBmTIIIG  lOCniOR  ’A* 
U8AFSXAC,  ASBEVILIB  RC 


CUMULATIVB  PERCSHTAOR  FRBQUERCY  OP  OCCURRENCE  OF  RELATP^  HUMIDITT 
FRCN  BOURLT  OBSERVATIONS 

SXAnOH  RIMBBR:  722576  STATION  RAKE:  ROBERT  QRAY  AAF/FOBT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  Die:  *  6  MONTH:  JUL 


HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITr  ORBATER  THAR  CR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.6 

88.5 

65.5 

36.6 

12.7 

74.9 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

97.0 

84.6 

62.0 

30.8 

82.0 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

95.9 

83.2 

56.7 

27.0 

81.0 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

99.6 

95.5 

78.7 

46.6 

19.8 

5.7 

2.4 

59.3 

930 

12-14 

100.0 

99.7 

94.2 

70.4 

31.9 

10.0 

4.2 

2.9 

2.3 

46.1 

930 

15-17 

100.0 

99.0 

89.7 

52.7 

21.6 

9.5 

7.0 

3.1 

1.6 

42.9 

930 

18-20 

100.0 

99.7 

94.5 

73.0 

46.0 

23.2 

12.8 

5.1 

1.8 

50.3 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

97.3 

86.3 

64.2 

34.0 

14.5 

5.9 

64.7 

930 

AIX 

HOURS 

100.0 

99.8 

97.2 

86.1 

70.2 

54.4 

38.9 

23.3 

10.6 

62.7 

7440 

houths  auo 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

96.8 

84.5 

49.0 

22.0 

8.9 

71.0 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

96.3 

82.6 

45.8 

14.9 

78.9 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

96.0 

85.2 

51.4 

17.7 

80.0 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

99.9 

94.9 

77.6 

43.7 

17.1 

4.8 

1.7 

58.6 

930 

12-14 

100.0 

100.0 

95.4 

63.9 

25.2 

8.3 

3.8 

1.5 

.6 

44.6 

930 

15-17 

100.0 

99.9 

88.0 

43.9 

17.8 

9.1 

5.6 

2.8 

.8 

41.2 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

95.9 

68.8 

39.8 

21.5 

12.2 

5.5 

2.5 

49.0 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.9 

97.8 

81.1 

50.6 

25.3 

11.6 

4.5 

61.8 

930 

AU, 

HOURS 

100.0 

100.0 

97.4 

83.7 

67.2 

51.3 

35.1 

18.2 

6.5 

60.6 

7440 
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orauaniG  locktigh  'a* 
USAFKQU;,  ASHEVIU.B  RC 


CUMULKriVB  PERCarEASE  FRBQUBICr  OP  OCCUItRERCS  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
PROM  HOURLY  OBSBRVAnCRS 


8XHTIOH  HUMBER: 

722576 

STMTIOH  RAMS: 
LST  TO  UTC:  * 

ROBERT  GRAY  AAF/FOBT  HOOD 
6 

TK  PERIOD  OF  RBCCXU): 

Moms:  SEP 

OCT  81  -  SEP  91 

HOURS 

L8T 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIOITI  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

NBMI 

TOTAL  CBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

96.2 

86.4 

69.0 

41.7 

19.0 

75.8 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

94.0 

82.2 

59.0 

28.6 

80.8 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

94.4 

83.3 

62.6 

30.1 

81.6 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

99.7 

94.4 

81.6 

60.8 

35.6 

15.0 

5.8 

63.9 

900 

12-14 

100.0 

100.0 

93.9 

76.7 

47.2 

21.7 

10.8 

6.1 

2.6 

50.4 

900 

15-17 

100.0 

99.8 

88.4 

60.9 

33.8 

19.9 

12.2 

6.8 

2.1 

46.9 

900 

18-20 

100.0 

99.9 

96.0 

82.6 

62.3 

40.2 

23.4 

12.9 

5.7 

56.6 

897 

21-23 

100.0 

100.0 

99.9 

97.5 

88.6 

71.0 

47.9 

25.9 

10.3 

68.7 

897 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

97.2 

89.0 

76.0 

61.1 

45.6 

28.7 

13.0 

65.6 

7194 

NORTH:  OCT 

00-02 

100.0 

100.0 

99.9 

98.9 

95.3 

88.3 

71.7 

46.5 

21.0 

76.9 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

97.3 

92.8 

81.1 

60.2 

33.7 

81.1 

930 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.3 

93.2 

80.2 

63.1 

38.7 

82.0 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

98.8 

93.0 

80.0 

62.5 

44.0 

27.0 

14.4 

66.7 

930 

12-14 

100.0 

99.7 

94.1 

75.7 

53.1 

34.2 

19.6 

13.2 

7.0 

54.1 

930 

15-17 

100.0 

99.0 

90.4 

68.7 

44.9 

28.0 

16.8 

10.9 

6.1 

50.8 

930 

18-20 

100.0 

100.0 

98.2 

91.6 

76.0 

52.8 

33.3 

19.6 

9.2 

62.5 

930 

21-23 

100.0 

100.0 

99.7 

97.7 

91.5 

78.5 

54.7 

33.0 

14.9 

71.4 

930 

ALL 

BOORS 

100.0 

99.8 

97.6 

90.6 

79.5 

66.3 

50.2 

34.2 

18.1 

68.2 

7440 

1  -  6  -  5 
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OTBmnin  LocKnoii  *a* 
USAFSTKC,  ASHBVILLB  HC 


CUMUIATIVB  PBRCBHTAGB  FREQUBRCY  OP  OCCURRE»CS  OF  REUTIVB  BUMIDITir 
FROM  BOORLY  OBaBmOTIOIIS 


8130101  HIMBER: 

722576 

STATKH 

LST  TO 

RAMB: 

UTC:  + 

ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOOD 
6 

TK  PERIOD  OF  ISCORD: 
H3MTBS  nCV 

OCT  81  -  SEP  91 

BOORS 

LST 

10% 

20% 

RBLAIIVB  BUMIDITY  QRBKTBR  TBAR  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

HBAH 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

99.7 

98.9 

95.2 

84.8 

71.3 

52.9 

27.3 

77.3 

900 

03-05 

100.0 

100.0 

99.7 

98.6 

96.4 

88.8 

76.4 

57-7 

32.3 

79.3 

900 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

97.6 

90.3 

77.6 

58.6 

32.4 

80.2 

900 

09-11 

100.0 

100.0 

98.8 

92.2 

80.7 

66.1 

50.4 

30.6 

12.7 

67.7 

900 

12-14 

100.0 

99.4 

91.0 

74.6 

59.8 

42.1 

23.2 

12.6 

4.2 

55.1 

900 

15-17 

100.0 

99.4 

86.1 

68.7 

52.9 

36.4 

20.0 

11.1 

5.1 

52.4 

900 

18-20 

100.0 

100.0 

98.0 

93.1 

79.0 

63.3 

46.4 

25.0 

10.0 

66.0 

900 

21-23 

100.0 

100.0 

99.4 

96.8 

91.9 

77.1 

62.6 

44.6 

17.8 

73.2 

900 

ALL 

BOORS 

100.0 

99.9 

96.6 

90.2 

81.7 

68.6 

53.5 

36.6 

17.7 

68.9 

7200 

NmiB:  DEC 

00-02 

100.0 

99.9 

98.6 

97.2 

90.5 

79.9 

65.3 

46.3 

22.7 

75.2 

930 

03-05 

100.0 

100.0 

98.8 

97.2 

92.7 

83.4 

70.3 

51.5 

27.7 

77.1 

930 

oe-os 

100.0 

100.0 

99.7 

98.1 

91.5 

84.2 

69.9 

54.2 

29.2 

77.7 

930 

09-11 

100.0 

100.0 

97.1 

89.8 

78.0 

65.2 

49.2 

34.8 

19.1 

68.0 

930 

12-14 

100.0 

99.0 

87.3 

72.9 

55.7 

40.1 

28.8 

18.1 

10.3 

56.1 

930 

15-17 

100.0 

97.7 

83.9 

67.3 

50.9 

35.8 

26.3 

16.8 

9.6 

53.5 

930 

18-20 

100.0 

99.8 

96.6 

88.6 

76.6 

61.6 

45.5 

29.6 

13.9 

65.9 

930 

21-23 

100.0 

99.8 

98.7 

95.7 

87.3 

73.5 

59.1 

39.5 

19.8 

72.2 

930 

ALL 

BOORS 

100.0 

99.5 

95.1 

88.3 

77.9 

65.5 

51.8 

36.3 

19.0 

68.2 

7440 
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OPBRniRO  UXXnOH  'A' 
USAFEZMC,  ASHBVIU.B  IR 


COfULKtlVB  PERCERIAeB  FRBQUBRCT  OP  OCCURRBRCB  Cff  REUTIVE  HUMIDITY 
FROM  SOURLY  C»SaR«ATICRS 

SXKriOR  RUBER:  722576  HnXIOR  RUB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  BC  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MORTH:  ALL 


HOURS 

LSI 

10% 

20% 

RBZJinVB  BUMIDirr  ORBAIER  THMI  OR  BQOM.  TO 

30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEM 

TOTRL  CBS 

00-02 

100.0 

99.9 

99.6 

97.9 

92.9 

83.3 

66.7 

43.7 

19.8 

75.1 

10956 

03-05 

100.0 

99.9 

99.6 

98.5 

95.3 

88.7 

76.7 

56.2 

28.8 

79.0 

10956 

06-08 

100.0 

100.0 

99.7 

98.6 

95.5 

88.9 

76.7 

55.9 

28.7 

79.1 

10956 

09-11 

100.0 

99.7 

97.6 

91.1 

78.6 

59.6 

39.8 

22.3 

10.8 

64.5 

10956 

12-14 

99.9 

98.4 

90.2 

73.0 

51.0 

31.1 

18.7 

10.6 

5.4 

52.4 

10956 

15-17 

99.9 

97.4 

85.3 

63.5 

41.8 

26.0 

16.1 

9.3 

4.6 

48.9 

10956 

18-20 

100.0 

99.2 

94.7 

82.4 

64.8 

45.6 

29.6 

16.2 

7.1 

58.5 

10953 

21-23 

100.0 

99.8 

99.2 

95.6 

86.4 

70.6 

50.5 

29.7 

12.8 

69.1 

10953 

ALL 

aoURS 

100.0 

99.3 

95.7 

87.6 

75.8 

61.7 

46.9 

30.5 

14.7 

65.8 

87642 
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PMS  P 


FRESaURB  SOMMaBR 

ALL  PRESSURE  DAS!A  IB  PART  P  IS  TAKER  PMN  BOURLT  CBSERVATIOMS.  IT  IS  SIMHARIZED: 

-  BT  BICTT  3-BOUR  8IARDARD  SmOPTIC  REPORURO  TIME  PERIODS  FOR  BACH  HOHIH 
(ALL  TEARS  COMBIRBD)  . 

-  ET  MCRTB  (ALL  TEARS  AHD  ALL  BOUR8  OOmiHBD). 

-  BT  TEAR  (ALL  TEARS  ARD  ALL  HOURS  CONBIRBD). 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

IR  MILLIBARS,  TABLES  OIVE  HEARS,  8XAHDARD  DBVIATIOHS,  AHD  TOTAL  OBSBRVATIOR 
COURTS.  THIS  SUMMRT  IS  ROT  AVAILABLE  POR  MEIAR  REPORTIHO  SITES. 

ALTIMBIBR  SEITIRa. 

IR  IHCHBS  OF  MERCURT  (BO),  TABLES  OIVB  HEARS,  STAROARO  DEVIATIORS,  ARD 
TOTAL  OBSBRVATIOR  OOUHTS. 

STATIOR  PRESSURE. 

IR  IBCBBS  OP  MERCURT  (BO),  TABIR8  CIVE  HEARS,  STARDARD  DEVIATIORS  AHD 
TOnL  OBSERVATIOR  COURTS. 


PRESSURE  CORVERSIORS  ARBi  1  MILLIBAR  •  0.029S3  IRCBE8  OF  MERCURT  (BO). 
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ORmnno  uxxnam  ’a* 
uaAvmc,  ABOwiui  rc 


SBA  LBVKL  PRBSSUItB  HI  MILLIBARS 
FROM  BOURLT  OB8BBWAIIOHS 


SnnCM  maOBRl  722S76  STATIOH  RAMB:  RCBBRT  ORAI  AAP/FGRT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UIC:  *  6 


BOURS 

(LSI) 

1  sms 

JAM 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ARM 

0000 

mm 

SD 

lOT  OBS 

1021.4 

6.559 

310 

1019.2 

7.256 

282 

1015.5 

7.309 

310 

1013.9 

6.142 

300 

1013.1 

4.393 

310 

1013.8 

2.930 

300 

1015.8 

2.295 

310 

1015.2 

2.396 

310 

1016.0 

3.604 

300 

1017.9 

4.693 

310 

1018.0 

6.594 

299 

1020.9 

7.698 

310 

1016.7 

6.092 

3651 

0300 

HEAR 

SO 

TOT  OBS 

1020.8 

6.706 

310 

1018.7 

7.348 

282 

1015.0 

7.276 

310 

1013.2 

6.117 

300 

1012.5 

4.442 

310 

1013.4 

3.029 

300 

1015.6 

2.328 

310 

1015.0 

2.369 

310 

1015.7 

3.642 

300 

1017.6 

4.725 

310 

1017.5 

6.679 

300 

1020.5 

7.755 

310 

1016.3 

6.139 

3652 

0600 

MBAR 

SD 

TOT  OBS 

1021.0 

6.798 

310 

1019.0 

7.430 

282 

1015.4 

7.320 

310 

1013.9 

6.175 

300 

1013.2 

4.496 

310 

1014.2 

3.025 

300 

1016.3 

2.360 

310 

1015.6 

2.414 

310 

1016.3 

3.702 

300 

1018.1 

4.924 

310 

1017.8 

6.764 

300 

1020.6 

7.909 

310 

1016.8 

6.129 

3652 

0900 

MEM 

SD 

TOT  OBS 

1022.4 

6.896 

310 

1020.6 

7.500 

282 

1017.0 

7.406 

310 

1015.3 

6.247 

300 

1014.3 

4.621 

310 

1015.2 

3.021 

300 

1017.3 

2.335 

310 

1016.7 

2.402 

310 

1017.6 

3.760 

300 

1019.5 

5.023 

310 

1019.3 

6.883 

300 

1022.0 

7.967 

310 

1018.1 

6.239 

3652 

1200 

MKMI 

SD 

TOT  cns 

1022.2 

6.901 

310 

1020.4 

7.562 

282 

1016.6 

7.482 

310 

1014.7 

6.200 

300 

1013.8 

4.490 

310 

1014.7 

3.013 

300 

1016.8 

2.308 

310 

1016.1 

2.478 

310 

1016.9 

3.736 

300 

1018.7 

4.924 

310 

1018.6 

6.831 

300 

1021.6 

7.948 

310 

1017.6 

6.256 

3652 

1500 

HEAR 

SO 

TOT  OBS 

1019.5 

6.929 

310 

1017.7 

7.485 

282 

1014.1 

7.376 

310 

1012.7 

6.155 

300 

1012.0 

4.451 

310 

1012.9 

3.026 

300 

1014.9 

2.309 

310 

1014.0 

2.548 

310 

1014.7 

3.684 

300 

1016.4 

4.875 

310 

1016.3 

6.719 

300 

1019.2 

7.735 

310 

1015.4 

6.101 

3652 

1800 

HEAR 

SD 

TOT  OBS 

1019.9 

6.760 

310 

1017.7 

7.364 

282 

1013.7 

7.284 

310 

1011.9 

6.084 

300 

1011.0 

4.417 

310 

1011.8 

3.108 

300 

1013.8 

2.411 

310 

1013.1 

2.578 

310 

1014.3 

3.731 

299 

1016.4 

4.863 

310 

1016.7 

6.652 

300 

1019.7 

7.651 

310 

1015.0 

6.266 

3651 

2100 

MBAR 

SD 

TOT  OBS 

1021.0 

6.634 

310 

1019.0 

7.241 

282 

1015.2 

7.310 

310 

1013.4 

6.022 

300 

1012.4 

4.367 

310 

1013.0 

3.019 

300 

1014.9 

2.337 

310 

1014.4 

2.555 

310 

1015.8 

3.710 

299 

1017.7 

4.803 

310 

1017.9 

6.687 

300 

1020.9 

7.630 

310 

1016.3 

6.207 

3651 

ALL 

BOURS 

MBAR 

SD 

TOT  (ns 

1021.0 

6.840 

2480 

1019.0 

7.467 

2256 

1015.3 

7.419 

2480 

1013.6 

6.224 

2400 

1012.8 

4.566 

2480 

1013.6 

3.185 

2400 

1015.7 

2.562 

2480 

1015.0 

2.697 

2480 

1015.9 

3.835 

2398 

1017.8 

4.956 

2480 

1017 .7 
6.787 

2399 

1020.7 

7.834 

2480 

1016.5 

6.254 

29213 

F  -  2  -  1 
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cPBiaTim  Locimoii  ’a* 
tamac,  as8kviu>k  rc 


ALTIHEIBR  SETTIMO  IH  IHCHBS 
FROH  aOURLY  OBSBRVAnORS 


SEKTIOR  mMER:  722576  SXniOR  HAIB:  KnBRT  OBAT  AAT/FORF  HOOD  TX  PERICD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LET  TO  UIC:  +  6 


BOORS 

(LST) 

sms 

JM 

FEB 

MM 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

DEC 

AMS 

0000 

MtM 

30.17 

30.11 

30.01 

29.97 

29.96 

29.98 

30.04 

30.03 

30.05 

30.09 

30.08 

30.16 

30.05 

SD 

.185 

.205 

.209 

.176 

.126 

.085 

.068 

.069 

.102 

.133 

.187 

.216 

.170 

IDT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0300 

ISAR 

30.15 

30.10 

30.00 

29.95 

29.94 

29.97 

30.04 

30.02 

30.04 

30.08 

30.07 

30.14 

30.04 

SD 

.190 

.208 

.208 

.175 

.128 

.088 

.069 

.068 

.103 

.134 

.190 

.218 

.172 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0600 

MAH 

30.16 

30.10 

30.01 

29.97 

29.96 

29.99 

30.06 

30.04 

30.05 

30.10 

30.08 

30.14 

30.05 

SO 

.192 

.210 

.210 

.177 

.129 

.088 

.069 

.069 

.105 

.140 

.193 

.222 

.171 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0900 

ISM 

30.20 

30.15 

30.05 

30.01 

29.99 

30.02 

30.09 

30.07 

30.09 

30.14 

30.12 

30.19 

30.09 

SO 

.195 

.212 

.213 

.180 

.133 

.089 

.069 

.069 

.106 

.143 

.196 

.222 

.174 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1200 

MEM 

30.19 

30.14 

30.04 

30.00 

29.98 

30.01 

30.07 

30.05 

30.07 

30.12 

30.10 

30.18 

30.08 

SO 

.195 

.214 

.215 

.178 

.130 

.089 

.068 

.071 

.106 

.140 

.195 

.224 

.175 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1500 

MEM 

30.12 

30.07 

29.97 

29.94 

29.92 

29.96 

30.02 

29.99 

30.01 

30.05 

30.03 

30.11 

30.01 

SO 

.196 

.212 

.212 

.177 

.128 

.088 

.068 

.073 

.104 

.139 

.191 

.217 

.171 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1800 

MEM 

30.12 

30.06 

29.96 

29.91 

29.89 

29.92 

29.98 

29.96 

29.99 

30.05 

30.04 

30.12 

30.00 

SD 

.191 

.208 

.209 

.175 

.126 

.090 

.070 

.074 

.105 

.137 

.189 

.215 

.174 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3651 

2100 

MEM 

30.16 

30.10 

30.00 

29.96 

29.93 

29.96 

30.02 

30.00 

30.04 

30.08 

30.08 

30.15 

30.04 

SO 

.188 

.205 

.209 

.173 

.125 

.088 

.069 

.074 

.105 

.136 

.190 

.214 

.173 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3651 

ALL 

MEM 

30.16 

30.10 

30.00 

29.96 

29.95 

29.98 

30.04 

30.02 

30.04 

30.09 

30.08 

30.15 

30.05 

BOORS 

SO 

.193 

.211 

.213 

.179 

.131 

.093 

.075 

.078 

.109 

.141 

.193 

.220 

.175 

TOT  OBS 

2480 

2256 

2480 

2400 

2480 

2400 

2480 

2480 

2398 

2480 

2400 

2480 

29214 

F  -  3  -  1 
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OTSNUnHO  lOCniOH  'A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


STATIOH  PRESSURE  IE  lECHES 
FROM  BOURLT  OBSERVATIOES 


SXATIOH  EUMBBR:  722576  STRTICH  EAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  RECCmD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  *  6 


HOURS 

(MT) 

sms 

JAR 

FEB 

MRR 

APR 

MBT 

JUE 

JUL 

AU6 

SEP 

OCT 

nov 

DEC 

ARE 

0000 

NEAR 

29.08 

29.02 

28.92 

20.89 

28.87 

28.89 

28.95 

28.94 

28.96 

29.00 

28.99 

29.06 

28.96 

SO 

.180 

.199 

.203 

.171 

.122 

.082 

.068 

.068 

.100 

.129 

.182 

.210 

.165 

TOT  oas 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0300 

MERE 

29.06 

29.01 

28.91 

28.87 

28.85 

28.88 

28.95 

28.93 

28.95 

28.99 

28.98 

29.05 

28.95 

SD 

.185 

.201 

.202 

.171 

.123 

.085 

.068 

.067 

.101 

.131 

.185 

.212 

-167 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0600 

HERE 

29.06 

29.01 

28.92 

28.88 

28.87 

28.90 

28.97 

28.95 

28.96 

29.01 

28.99 

29.05 

28.97 

SD 

.187 

.204 

.204 

.172 

.125 

.086 

.068 

.069 

.102 

.136 

.187 

.216 

.167 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

0900 

HBMI 

29.10 

29.06 

28.96 

28.92 

28.90 

28.93 

29.00 

28.98 

29.00 

29.05 

29.03 

29.09 

29.00 

SD 

.190 

.206 

.207 

.174 

.129 

.087 

.068 

.068 

.104 

.139 

.191 

.216 

.169 

nor  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1200 

MERE 

29.10 

29.05 

28.95 

28.91 

28.89 

28.92 

28.98 

28.96 

28.98 

29.02 

29.01 

29.08 

28.99 

SD 

.189 

.208 

.208 

.173 

.126 

.086 

.068 

.070 

.103 

.136 

.189 

.217 

.170 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1500 

KBUI 

29.03 

28.98 

28.88 

28.85 

28.84 

28.87 

28.93 

28.90 

28.92 

28.96 

28.95 

29.02 

28.93 

SD 

.190 

.205 

.206 

.172 

.123 

.085 

.067 

.071 

.102 

.135 

.185 

.210 

.166 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

300 

310 

300 

310 

3652 

1800 

KEMf 

29.03 

28.97 

28.87 

28.83 

28.81 

28.84 

28.90 

28.88 

28.90 

28.96 

28.95 

29.03 

28.91 

SD 

.185 

.201 

.203 

.170 

.122 

.087 

.068 

.071 

.102 

.134 

.184 

.209 

.169 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3651 

2100 

HEAR 

29.06 

29.01 

28.91 

28.87 

28.85 

28.87 

28.93 

28.91 

28.95 

28.99 

28.99 

29.06 

28.95 

SD 

.182 

.199 

.204 

.168 

.121 

.085 

.067 

.072 

.103 

.132 

.184 

.208 

.168 

TOT  OBS 

310 

282 

310 

300 

310 

300 

310 

310 

299 

310 

300 

310 

3651 

ALL 

MERE 

29.07 

29.01 

28.92 

28.88 

28.86 

28.89 

28.95 

28.93 

28.95 

29.00 

28.99 

29.06 

28.96 

HOURS 

SD 

.188 

.205 

.207 

.173 

.127 

.090 

.074 

.076 

.106 

.137 

.188 

.214 

.170 

TOT  OBS 

2480 

2256 

2480 

2400 

2480 

2400 

2480 

2480 

2398 

2480 

2400 

2480 

29214 
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PART  a 


CROSSHHID  SUtttARY 


CmSSWIIlD  SmHMUES. 

IHBSB  tables  abb  created  PROH  hourly  AMD  SPECIAL  OBSERVATIOMS  (IHCLUDIHG 
PEAK  GUST  REMARKS)  .  THE  TABLES  ABB  SUIMARIZED  AS  FOLLCWS: 

-  BY  BIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MOUTH  (ALL  YEARS  COMBINED) . 

-  BY  NORTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  NORTH  (ALL  YEARS  AND  THE  RKJRS  0600-2000  LST  COMBINED)  . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AMD  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

THE  TABLES  GIVE  PERCENT  OCCURRBICB  FRBOUENCY  (POP)  OF  THE  'CROSS-RUMNAY  HIND 
COMPORENT*  FOR  THE  HIND  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IN  THE  TABLE  HEADINGS. 

ISBRB  ARE  TMO  COMPONENT  CA3S00RIES: 

THE  FIRST  COMPORENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  REPOtTED  HIND  DIRECTION  AMD  HIND  SPEED 
FROM  HOURLY  RECORD  OR  RBCORD-SPBCIAL  OBSERVATIORS. 

THE  SECOND  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  TEE  HIGHEST  REPORTED  WIND 
SPEED  AND  DIRECTION  FROM  ALL  OBSERWAnoNS  mCLUDING  REMARKS,  GUSTS, 

AND  SPECIAL  OBSERVATIONS. 

OBSERVATION  COUNTS  INCLUDE  CALM  HINDS. 

VARIABLE  WINDS  ARB  CONSIDERED  A  DIRECT  CROSSHIND  IF  THE  SPEED  EQUALS  OR 
EXCEEDS  THE  SPECIFIBD  TBKBSHOLD  HIND  SPEED  VALUX(S). 

A  TOTAL  OBSERVATION  COUNT  IS  INCLUDED. 


0-1-2 
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OPERATIIIG  lOCKTIOH  'A' 
USAFBTAC.  ASBKVILLB  HC 


PBRCEMTAGB  frequency  of  occurrence  of  CRDSSWINDS 
FRCH  aoURLY  CfiSBRWATIORS 

MAGNETIC  RUmnY  HEAOINa:  149-329 

STATION  NUMBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OF  REOORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  +  6  MONTH:  JAN 

CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  HINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LSI)  I  0000  -  0200  0300  -  0500  0600  -  0800  0900  -  1100 


SPEED  (RES) 

GEIO 

GB15  GE25 

OBS 

GEIO 

GE15  OE25 

OBS 

GEIO 

GE15  aE25 

OBS 

GEIO 

GEIS 

GE2S 

OBS 

CnSOORY  A 

2.5 

930 

4.4 

.2 

930 

5.4 

.3 

930 

7.6 

1.5 

930 

CnSOCRY  B 

4.2 

.4 

1019 

5.5 

.8 

1048 

6.3 

1.3 

1072 

10.7 

4.2 

.1 

1065 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800 

-  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RES) 

GEIO 

GE15 

aB25 

OBS 

GEIO 

aE15 

aE25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

CBS 

GEIO 

OB15  GB25  (»S 

CACEEGORY  A 

10.6 

1.5 

930 

7.6 

.5 

930 

1.5 

.2 

930 

1.9 

930 

CATEGORY  B 

13.8 

5.3 

.1 

1034 

10.0 

2.4 

.2 

1006 

2.7 

.6 

.1 

992 

3.2 

.6  1017 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  ms 

GEIO 

GS15 

0E25 

(SS 

GEIO 

GEIS 

0E25 

OBS 

CATEGORY  A 

6.6 

.8 

4650 

5.2 

.5 

7440 

CATEGORY  B 

8.7 

2.8 

.1 

5169 

7.1 

2.0 

.1 

8253 
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OPBRKrUIO  LOCATIOn  'A* 
USAFBXAC,  ASHEVILU  HC 


PERCEHTAOE  FRBQUBHCr  OF  OCCUK&HCB  OF  CBDSSWIHDS 
FRM  BOURLT  OBSBRVAnOHS 

MAGHETIC  RUnWAY  HEU>IIK3:  149-329 

SXmOH  RUmER:  722576  STATIOH  mME:  ROBERT  CRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERICX)  OF  RECCRO:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  HaMTH:  FEB 


CKCBOORT  A: 

ARY  CEILIRO  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ORLY) 

CATBOORY  B: 

HIOBBST  WIROS 

REPORTED  HITHIH  THE 

HOUR  (BOURLIES  * 

SPECIALS) 

TIMB  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (lOS) 

0810 

SB15 

GB25  OBS 

0810 

GB15  aB25  OBS 

0810 

0B15  0825  OBS 

GEIO 

C815 

GB25 

GBS 

CATBOORY  A 

2.7 

.2 

846 

6.3 

.8 

846 

4.8 

.9  846 

9.5 

1.1 

846 

CATBOORY  B 

5.4 

1.1 

.1  929 

7.7 

2.3 

.2  954 

5.5 

1.9  1004 

10.6 

2.8 

.3 

988 

TDB  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (REB) 

0810 

QB15 

OB2S  OBS 

GBIO 

0815  0825  OBS 

0810 

OB15  0825  OBS 

0810 

0815 

0825 

OBS 

CAZBOORY  A 

9.5 

1.2 

846 

6.9 

.9 

846 

1.7 

.5  846 

1.5 

.2 

846 

OtTBOORY  B 

13.5 

3.4 

.4  933 

9.4 

2.7 

.5  925 

3.0 

.7  .3  921 

3.5 

.8 

.5 

932 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOURS 

SPEED  RTS 

0810 

OB15 

0825 

OBS 

0810 

SB15 

OB25 

OBS 

CATBOORY  A 

6.5 

.9 

4230 

5.3 

.7 

6768 

CATBOORY  B 

8.4 

2.3 

.3 

4771 

7.3 

2.0 

.3 

7586 

0  -  2  -  2 
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(VERKnilO  lOCMTIOH  ‘A’  PBRCBmAOB  FHEQUSHCr  OF  OCClUmERCB  OF  CROSSHHIDS 

VSAFBIAC,  ASBBVILLB  RC  FRCN  HOURLY  OBSKRVATIOIIS 

HAGRETIC  RUmiAY  HEADIHG:  149-329 

SranOH  mjNBBR:  722576  SXATIOH  RAMS:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BOGO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UIC:  +  6  MOHIH:  MAR 


CKIBOORY  A:  ARY  CEILIRG  OR  VISIBILITY  (SOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGaSST  WIia>S  REPORTED  WITBIR  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TINE  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600 

-  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

0E15  GE25 

OBS 

GEIO 

GEIS 

GE25 

OBS 

GEIO 

6E15 

GB25 

OBS 

GEIO 

0E15 

GE25  OBS 

CKEBOGBT  A 

3.1 

930 

3.4 

.1 

930 

4.5 

.4 

930 

12.8 

1.6 

930 

CXCBOOKt  B 

6.1 

.9  .2 

1043 

6.5 

1.7 

.2 

1053 

7.4 

.9 

.1 

1090 

16.4 

6.5 

.6  1072 

TIME  (LSI) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800 

-  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

0815 

OE25 

OBS 

GEIO 

0E15 

CT25 

OBS 

GEIO 

8E15 

OR25 

OBS 

GEIO 

GE15 

OB25  OBS 

CATEGORY  A 

12.3 

2.7 

.2 

930 

8.9 

1.9 

.1 

930 

2.5 

.3 

930 

1.5 

930 

CKTEGORY  B 

18.3 

6.7 

1.5 

1018 

14.5 

5.5 

1.0 

987 

4.0 

1.3 

.1 

977 

3.4 

.7 

1021 

TIME  (LSI) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GEIO 

QE15 

0E25 

OBS 

GEIO 

6B15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

8.2 

1.4 

.1 

4650 

6.1 

.9 

.0 

7440 

CATEGORY  B 

12.2 

4.2 

.6 

5144 

9.6 

3.0 

.4 

8261 
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OmWriRG  LOOknCH  'A*  PSItCSHTAaB  FREQUENCY  OF  OOCURRBRCB  OF  CROSSWIRDS 

USAFBXHC,  ASHEVILLE  EC  FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 

MAOIEnC  RUHHAY  HEADING:  149-329 

SXATIOH  HUHBER:  722576  STATION  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FOBT  BOOO  ISC  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  NCNTH:  APR 


GATBOEHOr  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CATBOOBY  B:  HIGHEST  HIRDS  REPORTED  WITHIR  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TUB  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KIS) 

GBIO 

0B15  aB2S 

OBS 

QBIO 

GB15  OB25 

OBS 

0810 

m5  0825 

OBS 

0810 

0815  0825 

OBS 

CATEGORY  A 

3.1 

.3 

900 

5.1 

.1 

900 

5.2 

.2 

900 

11.1 

1.7  .1 

900 

CATBOORI  B 

5.0 

.9 

991 

6.0 

.9 

1020 

6.7 

1.5  .1 

1084 

14.3 

4.2  .6 

1048 

TDS  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

8PBBD  (RTS) 

OHIO 

aB15  0825 

OBS 

GEIO 

GB15  GS25 

OBS 

0810 

0815  0825 

OBS 

GEIO 

0815  0825 

OBS 

CAIBGORY  A 

9.8 

1.7 

900 

7.6 

.4 

900 

2.1 

900 

.4 

.1 

900 

CATBOORY  E 

17.0 

6.3  .8 

978 

12.7 

4.5  .2 

960 

4.3 

.6 

947 

1.4 

.2 

985 

.... 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

0810 

0815 

0B25 

OBS 

GEIO 

0B15 

0825 

OBS 

CATBOORY  A 

7.2 

.8 

.0 

4500 

5.6 

.6 

.0 

7200 

CATBOORY  B 

11.0 

3.4 

.3 

5017 

8.4 

2.4 

.2 

8013 

G  -  2  -  4 
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wnuniio  hoaoioK  ’a*  fercsmtaob  fhboubiict  op  occurrehcb  of  crosshiaos 

USAFKOC,  ASHEVILLB  AC  PRCM  AOURLT  OBaRRKmORS 

MAORETIC  RUAHAY  BRADIAG:  149-329 

SraXIGH  AUtBRR:  722576  SIATIOA  AAMK:  RCBART  OKAY  AAF/FORT  BOOO  ZX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  +  6  KXrtH:  HAY 


CAZBOCRY  A:  ARY  CSILIHa  OR  VISIBI1.ITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CICTBOORY  B:  HIGHEST  NIADS  REFCHEFED  WITHIA  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LSI) 

0000 

-  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RtS) 

OBIO 

0B15 

OE25 

OBS 

OBIO 

0B15  OE25 

OfiS 

OBIO 

0B15  0825 

OBS 

OEIO 

0B15  0825  OBS 

CATBOORY  A 

1.7 

.2 

930 

2.3 

.2 

930 

2.6 

.3 

930 

6.8 

.5 

930 

CATBGORY  B 

3.8 

.7 

.2 

1047 

3.5 

1.1  .1 

1108 

4.3 

1.1 

1118 

10.9 

2.6 

.1  1082 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPBED  (lers) 

OEIO 

OEIS 

aB25 

OBS 

OBIO 

0E15  OE25 

OBS 

OBIO 

0B15  0B2S 

OBS 

OBIO 

0B15  1 

3825  OBS 

CATBOORY  A 

6.9 

.5 

930 

5.1 

.5 

930 

3.0 

.1 

930 

1.2 

.1 

930 

CATBOORY  B 

12.0 

3.2 

1020 

10.2 

2.1  .6 

1010 

5.0 

1.2 

991 

3.7 

1.0 

.1  1007 

TUB  (LSI) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPBED  KE8 

OBIO 

0B15 

0825 

OBS 

OEIO 

0815 

OB25 

OBS 

CATBOORY  A 

4.9 

.4 

4650 

3.7 

.3 

7440 

CATBOORY  B 

8.4 

2.0 

.1 

5221 

6.6 

1.6 

.1 

8383 
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cpBunira  uxaavM  ’a* 

OBAninc,  ASmVILLB  K 


PBRCBmAOB  FRBQUBIICT  OT  OCCUIWnCK  CT  CHDSSiailDS 

raoN  aouRLT  oaaMfmaicma 

moasnc  rumai  asKDiin:  149-329 

axnioil  mjMBBR:  722S76  flIAnOH  MMC:  HDBRRr  ORAT  AAF/nST  8000  n  PERIOD  OP  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LSI  TO  UTC:  *  6  NCmS:  JUR 


CMBOORI  A:  ART  CEIURO  OR  VISIBIUTI  (BOURLT  (»S  OHLT) 

CRXEOORr  B:  BiaBEBT  WIR08  REPORTET  WITBIR  IRE  BOUR  (B0URLIE8  *  SPECIALS) 


TUB  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KES) 

OBIO 

OBIS  0825  OBS 

OBIO 

OBU 

0825  088 

OBIO 

0815  0825  (»S 

OBIO 

0815  0825 

OBS 

CATBOORI  A 

.9 

900 

1.2 

.2 

900 

1.7 

900 

4.6 

.1 

900 

CAEBOORr  B 

1.6 

.9  967 

2.0 

.6 

.1  1007 

3.1 

.1  1028 

8.0 

.9 

995 

TUB  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (E3S) 

QUO 

OBIS  aB2S  aaa 

OSIO 

0815 

0825  OBS 

OBIO 

OE15  0825  OBS 

0810 

0815  0825 

OBS 

GMEBOORr  A 

3.7 

900 

4.0 

.3 

900 

2.9 

.3  900 

1.2 

.2 

900 

aanaia  b 

8.7 

1.2  .1  966 

7.5 

1.4 

.1  962 

4.8 

1.1  .2  952 

1.8 

.7  .1 

949 

TUB  (LBT) 

0600 

-  2000 

ALL  BOORS 

SPEED  m 

OBIO 

0B15 

0825 

OBS 

OBIO  0815  0825 

OBS 

atmoRi  A 

3.4 

.2 

4500 

2.5  .2 

7200 

OaEBORE  B 

6.4 

.9 

.1 

4903 

4.7  .9  .1 

7826 
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ORmmn  hociaicm  ’A' 


DSARBU;,  AflflBVILU  K 


PKRCBRXAas  fuboubict  of  occuarbiicb  of  atoestnme 

FKX  BOURLT  OeSKRVKTIORS 


MAGREIIC  RUHHAI  HBADIH6: 


149-329 


nKnOR  RIMBBR:  722576  SHOICH  RMS:  RQBBHT  (SUUr  AAF/FOBT  ROOD  IX 

LSI  TO  uit::  *  6 


PERIOD  OF  RBOOBD:  OCT  81  -  SBP  91 
MOHIB:  JUL 


ClffBOaRI  A:  ART  CSILIRO  OR  VISIBILITT  (BOURLT  OBS  ORLY) 

CHBOORT  B:  HXGHBST  WIRDS  KBPOKTIB)  WITHIR  TBB  BOUR  (BOURLIBS  *  SPECIALS) 


TIMB  (LSI) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPRBD  (RTS) 

BBIO 

0B15  CE25 

OBS 

BRIO 

0B15  SB25 

OBS 

BBIO 

GB15  6E25  OBS 

BBIO 

BB15  BB25  OBS 

CKEEOORT  A 

.4 

930 

.3 

930 

2.0 

930 

6.5 

930 

CAIBOORT  B 

1.9 

.2 

962 

1.0 

.2  .1 

1017 

3.5 

.6  1015 

11.4 

2.2  958 

TIMB  (LSI) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (BIS) 

BRIO 

0B15 

BB25 

OBS 

BBIO 

BB15  BB25 

OBS 

BBIO 

BB15  BB25 

OBS 

BBIO 

BB15  6B25  OBS 

CATRBORT  A 

2.8 

.1 

930 

2.8 

.2 

930 

1.2 

930 

.3 

930 

CaSBBORT  B 

8.3 

1.4 

.1 

968 

7.0 

1.5  .1 

992 

2.5 

.6 

965 

.6 

.3  948 

TIMB  (LSI) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOURS 

SPBBD  BIB 

BBIO 

BB15 

0E25 

OBS 

BBIO 

BX15 

BB25 

OBS 

CKIBBORT  A 

3.1 

.1 

4650 

2.0 

.0 

7440 

CMBBORI  B 

6.5 

1.3 

.0 

4898 

4.5 

.9 

.0 

7825 
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oPBWffiira  uxKnaK  ’a* 
aSAPBERC,  ASBBVILLB  RC 


PKHCBirtAgB  PRBgUBRCT  CP  OCCUSRSRCB  OP  CROSSHIMDS 
PKM  aOUHLT  (»SBmATIGM8 

MAonmc  Rumnur  hkadiro:  i«9-a29 

SimOH  RUiaBR:  722576  SXKTIOII  RMS:  ROBERT  6RAT  AAP/PORT  ROOD  TK  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  arc:  *  6  M0H1B:  AU8 


CMBOORT  A:  ART  CEILIRQ  OR  VISIBIUTT  (BOURLT  OBS  ORLY) 

CMBOORr  B:  BIOBBST  WIRDS  REPORISD  WITBIH  TBE  BOUR  (BOURLIBS  *  SPECIALS) 


TUB  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  OBOO 

0900  -  1100 

SPEED  (lOS) 

OEIO 

QB15  aE2S 

OB8 

QEIO 

8B15 

SB25  OBS 

8810 

8E15  OB25  OBS 

GEIO 

8E15  GE25  OBS 

CA3B00RT  A 

.2 

930 

1.0 

930 

1.6 

930 

6.1 

.1  930 

CKOaORY  B 

.6 

.1 

949 

1.5 

972 

2.3 

.3  999 

9.4 

1.6  973 

TDS  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

CBIO 

CB15  aB2S 

OBS 

GEIO 

esi5 

QE25  OBS 

GEIO 

8B15  GE25  (»8 

8810 

8815  GS25  OBS 

ooBOCBar  a 

2.6 

930 

3.3 

.2 

930 

2.2 

.2  930 

.1 

930 

aaBOORY  B 

6.3 

1.0  .3 

975 

6.1 

1.3 

.2  993 

3.1 

1.3  .3  978 

.2 

954 

TDS  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  BOORS 

SPEED  ncs 

OBIO 

8E15 

0*25 

OT8 

OBIO  OB15  0E25 

OBB 

auBooicr  a 

3.2 

.1 

4650 

2.1  .1 

7440 

CKBOORI  B 

5.4 

1.1 

.2 

4918 

3.7  .7  .1 

7793 

0  -  2  -  8 
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ORMTIRO  LOCniOH  *A* 
UaAFiraC,  KBHKnUX  HC 


PKRCBRXAS  FHBgOBHCr  OP  OCCUmBRCB  OP  otossirniDS 
FROM  aOURLT  CBSBRVXTICIIS 

MMHKTIC  RUmiAT  HKWIHO:  149-329 

SXRnOH  RIMBBR:  722576  SUOlCm  MIMB:  ROBERT  GRAY  AAF/POBI  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  tnc:  *  6  HMIH:  SEP 


CMBOORT  A:  ART  CEILIBO  OR  TISIBILITr  (BOURLT  CBS  OMLX) 

CnBOGRT  B:  mOBEST  WIHDS  REPORTED  WITHIB  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIMB  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

8E10 

6E15  8825 

CBS 

6B10 

SE15  8825 

OBS 

OBIO 

0815  OE25 

CBS 

0810 

8815  6825 

OBS 

CKEEOCRX  A 

.3 

900 

.9 

900 

.9 

900 

5.0 

.2 

900 

CAXBOOBX  B 

.9 

.2 

965 

1.5 

.1 

998 

1.3 

.1 

1066 

7.6 

1.6 

986 

TINB  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

OEIO 

0E15  6825 

OBS 

8810 

GB15  8B25 

CBS 

OEIO 

GB15  6825 

CBS 

8810 

8815  6825 

CBS 

CMIBOOBX  A 

5.7 

.3 

900 

3.2 

.6 

900 

.9 

.1 

897 

.3 

.2 

897 

CATBOQBX  B 

9.2 

2.3 

961 

7.4 

1.6 

993 

2.6 

.6 

956 

.5 

.2 

926 

TIMB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RIS 

8E10 

0815 

8B25 

CBS 

8810 

8815 

8825 

OBS 

CATBOORX  A 

3.1 

.2 

4497 

2.2 

.2 

7194 

CmOOBX  B 

5.5 

1.2 

4962 

3.9 

.8 

7851 

8  -  2  -  9 
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omurnra  uxamon  *a* 

aUnXK,  MBBVIU.B  RC 


vmcamas  fbbqubmct  op  occui«rbiics  cp  cbossviiiids 

FROM  BOmOiY  OBSBRVATIOHS 

MASHETIC  RUHWUr  HEADIHO:  149-329 

SXXIICM  DUHBER:  722576  STKTIOR  RMtB:  ROBERF  GRAY  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OP  RECCRU):  OCT  81  -  SEP  91 

LET  TO  DTC:  4  6  MORTB:  OCT 


CKTEaORY  A:  ARY  CEILIRO  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CATBOORY  B:  HICTEST  WIRDS  REPORTED  WITBIR  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KT8) 

OEIO 

0B15  GE25 

OBS 

OEIO 

OE15  OB25  OBS 

OBIO 

0E15  GB25 

OBS 

GBIO 

GEIS  GE25  OBS 

CUBOCROr  A 

.4 

930 

1.2 

930 

1.3 

930 

7.2 

.8  930 

atTBOORY  B 

2.7 

.4 

986 

2.5 

.5  1013 

3.0 

.2 

1041 

9.9 

3.3  .1  994 

TUB  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RXS) 

OEIO 

GE15  0825 

OBS 

(SIO 

0815  GE25  OBS 

OEIO 

0815  (025 

OBS 

OEIO 

GE15  0825  OBS 

OaBOOiCY  A 

5.6 

.3 

930 

3.8 

.1  930 

.3 

930 

.2 

930 

CAIBOORY  B 

10.4 

2.8  .1 

967 

6.4 

.9  967 

1.7 

.4 

959 

1.0 

968 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOURS 

SPEED  RS 

0810 

GB15 

0825 

OBS 

OEIO 

0815 

0825 

OBS 

CATBOORY  A 

3.6 

.2 

4650 

2.5 

.1 

7440 

CATBOORY  B 

6.3 

1.5 

.0 

4928 

4.7 

1.1 

.0 

7895 

0-2-10 
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oPBinxiiio  locMnoR  'a* 

USAFRAC,  ASHKVILLB  RC 


PEHCBIITAaB  FHEQUBMCY  CX  OCCURREHCX  OF  CROSSHIHDS 
FBOH  BCUia.T  OBSBRVATIOIIS 

KAGMEIIC  RUHHAY  HEADING:  149-329 

SranCN  HUMBBR:  722576  SranOR  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  ROOD  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

L8T  TO  UTC:  *  6  MONTH:  HOP 


CKTEOCRY  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  CSS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  ^  SPECIALS) 


TINE  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RS) 

OEIO 

0B15 

GE25 

OBS 

OEIO 

GE15 

OE25  OBS 

OEIO 

GE15  GE25  OBS 

6E10 

GEIS  GE25 

OBS 

CKtBGORY  A 

1.9 

900 

2.9 

900 

2.4 

.1  900 

7.0 

.4 

900 

CATBOCRY  B 

3.6 

.7 

992 

4.6 

.5 

.1  1006 

4.4 

.8  1027 

12.2 

3.7 

992 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RCS) 

OHIO 

0615 

OB25 

OBS 

GEIO 

GEIS 

OE25  OBS 

OEIO 

GE15  OB25  OBS 

OEIO 

GEIS  OE25 

OBS 

CAOEOCRY  A 

9.7 

1.2 

900 

5.1 

.1 

900 

.4 

900 

.9 

.1 

900 

CATEGORY  B 

18.0 

6.7 

.2 

949 

8.6 

2.0 

945 

1.8 

.5  928 

2.6 

.3  .1 

959 

TINE  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

8PBBD  KI8 

OEIO 

0615 

aB25 

OBS 

OEIO  0E15  OB25 

OBS 

CATEGORY  A 

4.9 

.4 

4500 

3.8  .3 

7200 

CATBOCRY  B 

9.0 

2.7 

.0 

4841 

7.0  1.9  .1 

7798 

0-2-11 


USAFBTAC/D8~92/276  --  Paga  355 


GPERMtnia  UX»31CH  ’A' 
OSAFBXAC,  ASBBVIU.B  RC 


PBRCBHTASB  FKBQUBRCy  OP  OCCURRBRCE  OF  CBOSSWIHDS 
FROM  BOURLY  OBSBRVATICIIS 

MASHBTIC  RUIWAX  HEADIRO:  149-329 

SmiOR  RUMBKR:  722576  SIKTIOR  HAHB:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  HOOD  TX  PERIOD  OP  RBC(»D:  OCT  81  -  SEP  91 

LST  TO  UTC:  *  6  MOHlfl:  DEC 


CATEGORY  A:  ARY  CEILIHG  OR  VISIBIUTY  (BOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WIRDS  REPOSTED  WITBIR  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TUB  (LST) 

(X)00  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GSIO 

«15  0825 

OBS 

GBIO 

GB15  GB25 

OBS 

GBIO 

GB15  GB25 

OBS 

GBIO 

6B15  GE25 

OBS 

CATBOORY  A 

1.9 

.2 

930 

4.5 

.3 

930 

3.7 

.2 

930 

7.1 

.5 

930 

CMKOOICr  B 

3.3 

.4 

1015 

6.0 

1.4 

1019 

4.6 

1.1 

1047 

10.8 

2.8  .2 

1040 

TUB  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GRID 

G815  GS25 

OBS 

GBIO 

GB15  0825 

OBS 

GBIO 

6B15  GB2S 

OBS 

GBIO 

0815  GB25 

OBS 

CATBOOSY  A 

11.2 

1.2 

930 

5.4 

.3 

930 

.6 

.1 

930 

1.2 

930 

aOBaORY  B 

15.1 

5.3  .1 

1004 

8.3 

1.8 

979 

2.0 

.1  .1 

981 

1.4 

.2 

1005 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

B0UR5 

SPEED  RS 

GBIO 

GB15 

0825 

OBS 

GBIO 

OB15 

0825 

OBS 

CATBOOSY  A 

5.6 

.5 

4650 

4.4 

•4 

7440 

CATBOCBY  B 

8.2 

2.2 

.1 

5051 

6.4 

1.6 

.0 

8090 

G  -  2  -  12 
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oPBNmiio  iiocKrioii  *a* 

USAFKIAC,  KSBEnUJB  HC 


FERGEHTAOS  PREQUEHCT  OF  OCCUERFECB  OF  CEOSSWinDS 
FROM  HOURLT  OBSBRVAXIORS 

MAGREIIC  RUmiAT  BEADING:  149-329 

SIXnOH  NUMBER:  722576  STATIOH  NAME:  ROBERT  GRAY  AAF/FOBT  BOOO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  OCT  81  -  SEP  91 

IiST  TO  UIC:  +  6  HOilTB:  ALL 


CATBOGRY  As 

AHT  CBILIRO  OR  VISIBILITY 

(BOURLY  (»S  ORLY) 

CATEGORY  B: 

BICTEST  WINDS 

REPORTH)  WITHIN  THE 

HOUR 

(HOURLIES  + 

SPECIALS) 

TIME  (LST) 

0000 

-  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RTS) 

6E10 

6E15 

GB25  OBS 

GEIO 

6B15  GE25  (SS 

GEIO 

GB15 

GE2S  DBS 

GEIO 

GE15 

6E25 

OBS 

CATEQORT  A 

1.6 

.1 

10956 

2.8 

.2 

10956 

3.0 

.2 

10956 

7.6 

.7 

.0 

10956 

CAXEOORT  B 

3.3 

.6 

.0  11865 

4.0 

.8 

.1  12215 

4.4 

.8 

.0  12591 

11.1 

3.1 

.2 

12193 

TIME  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

loO'J  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

6B10 

6E1S 

aE25  OBS 

6E10 

GE15  GB25  CBS 

6B10 

GEIS 

0E25  OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CKrEOORI  A 

7.5 

.9 

.0  10956 

5.3 

.5 

.0  10956 

1.6 

.2 

10953 

.9 

.1 

10953 

CAXEOORT  B 

12.6 

3.8 

.3  11773 

9.0 

2.3 

.2  11719 

3.1 

.8 

.1  11547 

2.0 

.4 

.1 

11671 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOURS 

SPEED  RTS 

GEIO 

GB15 

GE25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

5.0 

.5 

.0 

54777 

3.8 

.4 

.0 

87642 

CATEGORY  B 

8.0 

2.2 

.2 

59823 

6.2 

1.6 

.1 

95574 

0-2-13 
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PART  B 


DBOBEB  DAX  SUMARIBS 


DKOmX  DAYS. 

CRBAIBD  FRCN  OOUHLT  OBSERVATIOHS  (MAX«MIR/2  WBEB  AVAILABU),  THESE  TABLES  GIVE  THE 
THE  HUMBER  OF  DEGREE  DAYS  FOR  EACH  MORH  IR  EACH  YEAR  OF  THE  AVAILABLE  PERIOD  OP  RECORD. 

IRCLUDED  BRHEATH  EACH  SUMttRY  ARE  STATISTICS  BASED  OH  A  aO-YEAR  (1951-19S0) 

POR  (IF  AVAILABLE).  THE  30-YBAR  POR  PROVIDES  AHS  USERS  WITH  A  SUMORY 
CORSISTERT  WITH  OTHER  SXAHDARD  CLIMATIC  PUBLICATIORS,  ROTABLY  THOSE 
OF  THE  RAXIOHAL  CLDWTIC  DATA  CERTER  (RCOC).  ROTE  THAT  THE  30-YEAR  POR  HILL 
CHARGE  TO  1961-1990  AS  SOOH  AS  DATA  FOR  DECEMBER  1990  BAS  BEER  PROCESSED. 

MORIBS  WITH  m  AVAILABLE  DATA  ARD  NORTHS  WITH  A  VALUE  CF  ZERO  APPEAR  AS  BLARES 
IR  THESE  TABLES.  ASTERISKS  (****)  DERCTE  AR  IRCOMPLETE  NORTH  WITH  A  DAY  (OR  DAYS)  THAT 
CARNOT  BE  CALCULATED  (FILLED  IR)  AUTOMATICALLY. 

HEATIHO  DEGREE  DAYS. 

ONE  ■BEATIRa  DEGREE  DAY*  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
MEAN  TEMPERATURE  FALLS  BELOW  A  DESIGRATEO  ’BASE  TEMFERI.TURE*  OF  65  DEGREES* 

FAHRBRBEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  HEAR  TEMPERATURE  OH  A  GIVER  DAY  IS  57  DEGREES, 

TSn  DAT  IS  SAID  TO  HAVE  8  HEATIHO  DEGREE  DAYS. 

COOLING  DEGREE  DAYS. 

ORB  ’COOLING  DEGREE  DAY*  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
TEMPERATURE  RISES  ABOVE  A  DESIGNATED  ’BASE  TEMPERATURE*  OF  65  DEGREES* 

FAHRENHEIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MEAN  TBfPERATURE  FOR  A  GIVEN  DAY  IS  73 
DEGREES,  THAT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  OOCB,IRO  DEGREE  DAYS. 

*65  DEGREES  FAHRERHBIT  BAS  BEEN  SELECTED  AS  THE  NATIONWIDE  STANDARD 
’BASE  TEIVERATURE*  AT  WHICH  (AT  LEAST  THEORETICALLY)  NO  BEATIHG 
OOOLIRO  IS  REQUIRED.  IF  AHOIHER  BASE  TEMPERATURE  IS  USED  IN  THESE 
TABLES,  IT  NAB  SPECIALLY  REQUESTED  BY  THE  STATIOR,  AND  IS  NOTED. 


ROTE  1.  THESE  SUMURIES  ARB  ROT  AVAILABLE  FOR  PART  TIME  PERIODS. 
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OFKRKFIira  LOCKTIOH  'A* 
USAFBIAC,  AAHEVILLB  RC 


HEATIRO  DEORBB  DAYS 
FROM  BOURLY  OBSSRVATIcns 


BASE  TEMFBRAIUBE  65 

SXKTIOII  HIMBERt  722576  STKTIOH  RMffi:  ROBERT  GRAY  AAF/FORT  BCXX)  TX  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  51  -  SEP  91 

LSI  TO  me:  +  6 


YEARS 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jim 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ARM 

1951 

484 

352 

179 

69 

6 

1 

28 

313 

373 

1805 

1952 

252 

219 

248 

77 

4 

73 

299 

462 

1634 

1953 

264 

324 

84 

64 

35 

37 

**** 

528 

1336 

1954 

428 

167 

265 

14 

17 

49 

160 

280 

1380 

1955 

456 

359 

210 

28 

31 

283 

427 

1794 

1956 

494 

345 

181 

53 

4 

263 

296 

1636 

1957 

511 

209 

235 

102 

19 

1 

115 

331 

283 

1806 

1958 

490 

485 

384 

68 

5 

84 

172 

537 

2225 

1959 

**** 

399 

210 

133 

57 

432 

374 

1605 

1973 

720 

520 

186 

221 

31 

22 

109 

415 

2224 

1974 

530 

281 

136 

42 

19 

16 

282 

474 

1780 

1975 

395 

383 

255 

80 

8 

41 

225 

396 

1783 

1976 

480 

146 

180 

30 

5 

186 

434 

564 

2025 

1977 

763 

332 

183 

35 

2 

20 

192 

368 

1895 

1978 

790 

614 

278 

33 

13 

23 

226 

518 

2495 

1979 

791 

483 

175 

45 

31 

35 

323 

449 

2332 

1980 

532 

435 

301 

103 

5 

2 

72 

280 

354 

2084 

1981 

520 

391 

243 

23 

2 

11 

67 

193 

453 

1903 

1982 

501 

496 

210 

123 

8 

78 

273 

458 

2147 

1983 

542 

408 

267 

133 

9 

9 

17 

200 

777 

2362 

1984 

668 

351 

175 

43 

2 

26 

53 

293 

310 

1921 

1985 

708 

496 

140 

41 

9 

24 

185 

578 

2181 

1986 

408 

323 

127 

32 

5 

47 

250 

460 

1652 
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1967 

503 

327 

285 

105 

24 

231 

421 

1896 

1988 

585 

391 

227 

38 

4 

10 

148 

371 

1774 

1989 

355 

533 

226 

78 

7 

66 

208 

705 

2178 

1990 

295 

245 

204 

60 

7 

82 

140 

509 

1542 

1991 

604 

277 

156 

9 

7 

12 

1065 

MBM 

1  521  367  212 

67 

7 

3  50 

247  449 

SD 

1  148.81  114.68  61.82 

46.26 

10.10 

6.60  38.41 

80.97  118.24 

B  -  2  -  lA 
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OFBmTIin  LOCKTIOR  ’A’ 
USKFSXIU:,  JIBHEVII,LB  RC 


COQLIira  ESOREB  DAYS 
non  aOURLT  OBSERVAnOHS 


BASE  TBIFERAIURE  65 

STAnOH  RIMBER:  722576  STATIOH  BAMB:  ROBERT  GRAY  AAF/FOftT  BOOO  TX  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  51  -  SEP  91 

LST  TO  UIC:  *  6 


YEARS 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUM 

JUL 

AU6 

SEP 

OCT 

MOV 

UEC 

AMR 

1951 

8 

18 

70 

134 

296 

479 

681 

731 

439 

216 

46 

31 

3149 

1952 

48 

16 

36 

52 

243 

512 

598 

725 

422 

131 

54 

1 

2838 

1953 

9 

4 

93 

103 

318 

615 

617 

594 

469 

197 

**** 

3019 

1954 

2 

28 

67 

238 

253 

563 

743 

684 

539 

277 

3 

10 

3407 

1955 

10 

11 

97 

242 

393 

424 

615 

590 

478 

200 

71 

20 

3151 

1956 

11 

27 

78 

140 

430 

571 

680 

677 

521 

288 

17 

19 

3459 

1957 

10 

43 

15 

98 

271 

472 

689 

676 

351 

114 

24 

4 

2767 

1958 

3 

3 

81 

329 

515 

636 

652 

409 

143 

47 

4 

2822 

1959 

«*** 

9 

26 

103 

348 

481 

559 

548 

417 

134 

13 

2638 

1973 

2 

43 

213 

342 

495 

478 

351 

150 

68 

4 

2146 

1974 

3 

16 

151 

133 

375 

441 

603 

498 

192 

131 

33 

4 

2580 

1975 

10 

37 

133 

256 

458 

548 

551 

315 

159 

65 

21 

2553 

1976 

41 

85 

84 

170 

421 

474 

569 

358 

63 

4 

2269 

1977 

12 

22 

71 

295 

499 

631 

632 

545 

197 

18 

22 

2944 

1978 

7 

15 

160 

359 

596 

663 

591 

412 

173 

40 

4 

3020 

1979 

8 

20 

82 

178 

420 

542 

499 

334 

240 

24 

2347 

1980 

7 

21 

54 

259 

562 

666 

634 

478 

168 

40 

15 

2904 

1981 

4 

8 

151 

287 

498 

615 

542 

366 

206 

12 

2 

2691 

1982 

9 

3 

103 

94 

314 

452 

618 

601 

421 

184 

45 

6 

2850 

1983 

12 

97 

203 

377 

547 

566 

386 

189 

79 

1 

2457 

1984 

5 

53 

118 

329 

437 

560 

580 

317 

156 

26 

13 

2594 

1985 

5 

53 

135 

284 

426 

568 

663 

408 

187 

55 

3 

2787 

1986 

3 

56 

26 

155 

233 

451 

638 

550 

452 

118 

28 

2710 
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1987 

10 

135 

275 

402 

546 

663 

375 

152 

38 

11 

2607 

1988 

4 

9 

50 

138 

267 

428 

604 

703 

472 

177 

92 

5 

2949 

1989 

10 

12 

71 

201 

403 

457 

615 

561 

374 

239 

77 

1 

3021 

1990 

9 

7 

33 

111 

334 

587 

524 

627 

432 

181 

64 

6 

2915 

1991 

1 

9 

80 

156 

316 

459 

598 

582 

306 

2506 

MBM 

1  5 

12 

47 

122 

293 

476 

602 

605 

404 

176 

41 

7 

SD 

1  9.51 

14.24 

37.06 

49.38 

65.41 

68.24 

61.84 

68.24 

77.69 

49.63 

24.57 

8.48 

B  -  3  -  U 
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A  H  S 

cumnc  BRIEF 

MAR  92 

SXATIOH  HAMBs  ROBERT  GRAY  AAF/FOBT  BOOD  TX 

LATITUDB/LORGITUDEl  31  04  R  097  50  W 

HOURLY  DBS  PORI  OCT  81  -  SEP  91 

SUNIARY  OP  DAY  PORl  OCT  50-MAR  61,  tKK  63-DBC  66,  SEP  68-SEP  91 
HOURS  SUIMARIZBDi  0000  -  2300  LST 

LST  TO  UTC:  «06 

FIELD  ELBV:  1015  FT 
STATIOM  M8C:  722576 

CALL  SIOHs  KBRK 

SUPERSEDES:  OCT  87 

1  MCHTB 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANR 

TOR 

MRXriM  MAX  TEMP  (F) 

■a 

93 

101 

98 

100 

107 

109 

107 

105 

101 

mm 

mm 

109 

40 

MEMI  MAX  TEMP  (F) 

mm 

61 

69 

77 

83 

90 

94 

94 

87 

78 

WSm 

mm 

76 

40 

HEAR  TEMP  (F) 

52 

59 

67 

74 

81 

84 

84 

78 

69 

m 

67 

40 

MEAN  MIR  TEMP  (F) 

38 

42 

48 

57 

64 

71 

74 

73 

68 

59 

mm 

57 

40 

EXTRN  MIR  TEMP  (F) 

7 

7 

16 

32 

42 

55 

61 

61 

42 

31 

21 

-1 

40 

DAT  TEMP  SE  100  (F) 

0 

wtm 

f 

mm 

nmn 

3 

4 

1 

1 

0 

0 

9 

40 

DAf  TEMP  OB  90  (F) 

0 

■1 

1 

18 

26 

25 

14 

2 

* 

0 

92 

40 

DA(  TEMP  IT  33  (F) 

9 

5 

2 

■I 

0 

0 

mm 

2 

6 

24 

40 

OAl  TEMP  LT  20  (F) 

1 

1 

1 

■1 

||B 

0 

0 

mm 

■1 

0 

1 

3 

40 

1  HEATIRO  DEGREE  DAYS 

521 

367 

212 

67 

7 

0 

0 

0 

3 

50 

247 

449 

1923 

1  CCOLIRO  DEGREE  DAYS 

5 

12 

47 

122 

293 

476 

602 

605 

404 

176 

41 

7 

2790 

«  1 

1  REAR  DBMPOIRT  TEMP  (F) 

34 

44 

51 

67 

67 

66 

62 

55 

47 

36 

53 

10 

1  MBMI  HBT  BULB 

TBfP  (F) 

41 

51 

58 

71 

72 

72 

67 

60 

52 

42 

58 

10 

1  99.95%  WCPA  (FT) 

1350 

1550 

1500 

1250 

1150 

1150 

1250 

1300 

1450 

1450 

1400 

10 

1  MBAR  REL  BUM  07  I.ST(%} 

76.3 

74.5 

75.6 

82.7 

83.1 

81.0 

80.0 

81.6 

82. 0 

80.2 

77.7 

79.1 

10  1 

1  MBAR  REL  BUM  13  LST(%) 

55.0 

51.3 

50.4 

56.7 

55.5 

46.1 

44.6 

50.4 

54.1 

55.1 

56.1 

52.4 

10  1 

MAX  24BR  PRBCIP  (IR) 

2.18 

4.09 

3.18 

3.90 

4.50 

4.08 

3.19 

4.81 

3.25 

5.16 

2.72 

2.08 

5.16 

35 

MAX  PRECIP  (IR) 

4.59 

6.31 

4.85 

13.23 

11.30 

11.34 

8.33 

13.84 

6.87 

8.50 

5.62 

5.43 

46.19 

35 

HEAR  PRBCIP  (IR) 

1.46 

2.26 

1.98 

2.95 

4,42 

3.48 

1.83 

2.39 

2.70 

3.64 

2.08 

1.71 

31.26 

35 

MIR  PRBCIP  (IR) 

1 

.34 

.02 

.33 

1.17 

.05 

1 

1 

1 

.00 

« 

1 

12.48 

35 

DAT  PRECIP  OB 

.01  (IR) 

6 

7 

7 

7 

9 

6 

4 

5 

7 

6 

6 

6 

76 

35 

1  DAI  PRBCIP  at 

.50  (IR) 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

18 

35 

1  MAX  24BR  8RFL 

(IR) 

2.8 

mm 

1.0 

t 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.2 

mm 

2.8 

35 

MAX  BHFL  (IR) 

3.9 

■u 

1.0 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.1 

■■ 

5.3 

35 

MBAR  8RFL  (IR) 

.5 

Btl 

f 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.2 

■■ 

1.3 

35 

DA(  SRFL  6B  .1  (IR) 

1 

B| 

f 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

■9 

3 

35 

1  OAr  SRFL  GB  1 

.5  (IR) 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

B 

1 

35 

1  MAX  DLY  SRO  DBP1B  (IR)  |  3 

2 

1 

0 

» 

0 

0 

0 

® 

2 

• 

3 

35  1 

PRVLMG  MID  DIR  (DBG) 

35-01 

35-01 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

17-19 

35-01 

17-19 

10 

MBAR  NRD  SPD  (RTS) 

7 

7 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

5 

6 

6 

7 

7 

10 

MAX  MID  SPD  (KTS) 

47 

50 

53 

60 

61 

45 

43 

47 

51 

39 

58 

47 

61 

31 

SKY  COVER  or  5/10  (%) 

54.5 

55.9 

54.6 

51.7 

58.3 

47.0 

32.9 

33.2 

41.5 

44.5 

49.9 

53.4 

48.1 

■KQH 

DAf  TBUHDBRSIDilMB 

1 

2 

4 

5 

8 

6 

4 

5 

4 

3 

2 

1 

45 

mm 

DAT  FOG  (VSBY  LT  7  MI) 

11 

10 

9 

10 

10 

5 

3 

4 

7 

9 

9 

9 

96 

B 

LBOBRDl  Aim  • 
D/W  - 
ft  - 

*«  • 

•  « 

ARRUAL 

MBAR  HUMBER  OF  DATS  NITH 

BASED  OR  LESS  THAR  FULL  NORTHS 
IHSTARTAHBOUS  PEAK  HINDS 

DATA  ROT  AVAILABLE 

POR/IOR  •  PBRIOD/YEARS  OF  RECORD 

NCPA  -  HORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

•  •  LESS  THAR  0.5  DATS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  •  PERCBRTAOE  OF  CALM  HIHDS  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO  NEAR 
HIND  DIRBCTIOR 
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Harm 


PBRCEirr  OCCURKENCB  FREQUENCY  OF  CEILING  AMD  VISIBILITY 
I  JMI  I  FEB  I  MAR  |  APR  |  HAY  |  JUN  |  JUL  |  AUO  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


LST 

00-02 

27.8 

29.4 

29.9 

26.7 

24.8 

11.7 

4.1 

1.4 

10.8 

23.8 

28.3 

31.7 

20.9 

10 

03  -  05 

31.5 

34.4 

36.1 

32.7 

37.8 

24.7 

10.9 

4.2 

19.4 

31.0 

33.9 

34.6 

27.6 

10 

CIG 

06  -  08 

33.1 

38.5 

37.3 

36.0 

39.2 

23.2 

11.4 

5.3 

23.1 

33.8 

36.6 

35.1 

29.4 

10 

LT  3000  FT 

09-11 

31.0 

37.0 

33.7 

29.7 

30.9 

17.4 

6.0 

4.7 

19.7 

27.1 

28.9 

32.4 

24.9 

10 

AND/OR 

12  -  14 

25.3 

29.0 

23.5 

20.0 

15.1 

6.9 

1.8 

2.0 

5.9 

18.2 

20.1 

26.2 

16.2 

10 

VSBY 

15  -  17 

17.7 

22.8 

14.7 

11.4 

8.0 

3.3 

1.2 

.6 

3.9 

10.0 

13.7 

22.8 

10.8 

10 

LT  3  HI 

18  -  20 

16.3 

20.4 

13.0 

9.4 

6.5 

2.6 

.6 

1.3 

4.8 

10.1 

12.7 

21.5 

9.9 

10 

21  -  23 

21.3 

22.6 

17.8 

16.3 

9.8 

4.3 

.8 

1.0 

4.8 

13.9 

18.9 

27.3 

13.2 

10 

ALL 

25.5 

29.3 

25.8 

22.8 

21.5 

11.8 

4.6 

2.6 

11.6 

21.0 

24.1 

29.0 

19.1 

10 

00-02 

19.4 

19.9 

17.8 

16.4 

12.6 

4.0 

1.8 

1.0 

5.8 

14.9 

17.8 

23.7 

12.9 

10 

03  -  05 

22.3 

23.6 

22.2 

19.4 

19.6 

10.6 

6.6 

2.2 

10.4 

21.1 

21.8 

25.8 

17.1 

10 

CIO 

06-08 

24.0 

27.5 

23.5 

24.3 

23.7 

13.0 

6.7 

3.2 

14.3 

26.5 

23.6 

26.1 

19.7 

10 

LT  1500  FT 

09-11 

22.0 

24.9 

16.4 

16.0 

13.5 

6.6 

1.8 

2.5 

9.9 

16.6 

15.8 

24.1 

14.3 

10 

AND/OR 

12  -  14 

15.5 

17.3 

10.4 

6.9 

5.5 

1.6 

1.1 

1.1 

3.6 

9.1 

8.4 

18.2 

8.2 

10 

VSBY 

15  -  17 

10.9 

13.7 

7.6 

4.6 

2.8 

.8 

.2 

.1 

2.8 

6.9 

5.8 

14.4 

5.9 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

10.8 

12.8 

7.2 

3.4 

3.1 

1.1 

.4 

.4 

2.7 

6.9 

7.1 

14.8 

5.9 

10 

21  -  23 

14.8 

15.8 

10.4 

7.0 

4.2 

1.9 

.5 

.4 

2.6 

9.9 

10.9 

19.2 

8.1 

10 

ALL 

17.4 

19.4 

14.7 

12.3 

10.6 

4.9 

2.4 

1.4 

6.5 

14.0 

13.9 

20.8 

11.5 

10 

00  -  02 

14.2 

13.2 

10.0 

9.4 

5.6 

2.2 

1.2 

.5 

3.7 

11.5 

10.2 

19.5 

8.4 

10 

03  -  05 

17.2 

18.4 

13.7 

12.9 

11.0 

6.4 

3.2 

.8 

6.4 

15.8 

14.8 

20.8 

11.8 

10 

CIO 

06  -  08 

18.1 

21.5 

15.7 

17.4 

14.5 

6.9 

4.4 

1.7 

10.2 

20.2 

17.1 

23.3 

14.2 

10 

LT  1000  FT 

09-11 

16.0 

18.1 

10.9 

10.1 

7.2 

3.0 

1.3 

.6 

4.6 

12.3 

11.4 

20.0 

9.6 

10 

AND/OR 

12  -  14 

10.6 

12.2 

4.4 

2.6 

.9 

.5 

.6 

2.0 

6.7 

5.2 

13.5 

5.5 

10 

VSBY 

15  -  17 

8.0 

9.1 

2.0 

1.7 

.4 

.0 

.0 

1.1 

4.0 

4.7 

10.8 

3.9 

10 

LT  2  MI 

18  -  20 

8.5 

9.0 

2.0 

1.3 

.4 

.2 

.1 

1.7 

4.6 

5.6 

11.1 

4.1 

10 

21  -  23 

11.1 

11.7 

4.8 

3.4 

2.0 

1.7 

.3 

.1 

1.9 

7.2 

7.6 

14.6 

5.5 

10 

ALL 

13.0 

14.2 

8.8 

7.7 

5.7 

2.7 

1.4 

.6 

3.9 

10.3 

9.6 

16.7 

7.9 

10 

00-02 

B1 

2.5 

1.0 

.9 

.0 

.0 

.1 

.0 

.1 

1.1 

2.3 

3.3 

1.3 

10 

03  -  05 

3.5 

.9 

1.1 

.8 

.2 

.0 

.0 

.1 

1.8 

4.0 

4.2 

1.9 

10 

CIO 

06-08 

Bl 

3.7 

1.5 

2.3 

1.1 

.4 

.0 

.0 

.6 

3.2 

5.6 

5.1 

2.5 

10 

LT  200  FT 

09-11 

Bl 

2.1 

.6 

*4 

.5 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.6 

2.1 

2.9 

1.1 

10 

AND/OR 

12  -  14 

■i 

.2 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

.9 

1.0 

.3 

10 

VSBY 

15  -  17 

1.3 

1.1 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.7 

1.9 

.4 

10 

LT  1/2  MI 

18  -  20 

1.9 

1.4 

■  1 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.1 

1.0 

2.9 

.6 

10 

21  -  23 

2.2 

3.1 

Bl 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

1.7 

3.0 

1.0 

10 

ALL 

3.3 

2.2 

■1 

.7 

.3 

.1 

.0 

.0 

.1 

1.1 

2.3 

3.0 

1.1 

10 

1  HURRICARES/TROPICAL  STORMS  OBSERVED  FOR  THE  PERIOD 

1900  -  1986 

BR/TS  JAN  FEB 

MAR 

APR  HAY  JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANN 

60ltl  0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/1 

0/2 

0/3 

0/1 

0/0 

0/0  0/0 

0/7 

120IM  0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  0/4 

1/3 

2/8 

1/3 

0/0 

0/0  0/0 

4/18 

240IM  0/0  0/0 

0/0 

0/0  0/0  7/10 

6/11 

11/18 

7/13 

0/2 

0/0  0/0 

31/54 

REMARKS  :  MIHE  MAX  TEMP  FOR  MARCH  HAS  VERIFIED  BY  ORIOINAL  RECORD.  SUWIARY  OF 

DAY  DATA  -  PART  TIHF 

SEP  60  THRU  JUN  70. 
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